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DÉPOSÉ 


Le  bul  principal  que  je  poursuis  en  publiant  cet  ouTragc 
est  de  rendre  plus  général,  plus  familier,  plus  populaire, 
le  traitement  chirurgical  des  fistules  uro-génitales. 

Cette  espèce  d'affection  est  sans  contredit  l'une  des  plus 
tristes  dont  l'espèce  humaine  puisse  être  affligée.  Les  pauvres 
femmes  qui  en  sont  atteintes  ont  non-seulement  à  supporter 
un  grand  nombre  de  tortures  physiques,  mais  elles  sont 
encore  souvent  obligées  de  renoncer  à  leurs  relations  les 
plus  chères  et  les  plus  intimes,  de  briser,  pour  ainsi  dire, 
tous  leurs  liens  de  (amille  et  de  société,  sans  avoir  même, 
comme  la  dit  Dieffenbach.  la  triste  consolation  de  pouvoir 
espérer  qu'une  mort  prochaine  les  délivrera  de  tant  de 
maux.  Mais  d'un  autre  côté,  il  est  certain  que  l'art  possède 
des  moyens  de  guérison  relativement  doux,  efficaces, souvent 

presque  in&illibles,  et  que  sa  toute -puissance,  dans  le 
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VI   

traitement  de  ces  maladies,  ne  peut  plus  être  mise  en  doute 
aujourd'hui.  Malgré  tout  cela  cependant,  nous  voyons 
encore  fréquemment  de  malheureuses  créatures  garder 
leur  infirmité  sans  demander  aucun  secours,  et  se  con- 
damner au  sort  des  incurables  et  des  parias,  tant  elles  sont 
persuadées  qu'aucune  puissance  humaine  n'est  capable 
de  les  arracher  a  leur  afTreuse  condition. 

D'où  cela  vient-il? 

Cela  vient  de  ce  que  beaucoup  de  chirurgiens,  et  surtout 
beaucoup  de  médecins,  ne  sont  pas  encore  suffisamment 
édifiés  sur  les  ressources  de  la  thérapeutique  chirurgicale 
en  ce  qui  concerne  ces  maladies,  et  surtout  de  ce  qu'ils  se 
font  une  idée  fausse  et  exagérée  des  difficultés,  des  incon- 
vénients et  des  dangers  attachés  aux  opérations  qui  peuvent 
les  guérir.  Pénétrés  de  cette  idée,  ils  la  répandent  dans  le 
public.  D  autres  vont  plus  loin  et  croient  de  leur  devoir, 
non-seulement  de  ne  pas  conseiller  un  appel  à  l'intervention 
delà  chirurgie,  mais  encore  d'en  dissuader  leurs  patients  par 
tous  les  moyens  de  persuasion  et  d'intimidation  imaginables. 

Les  anciennes  opinions  sur  la  presque  incurabilité  des 
fistules  tendent  ainsi  à  se  perpétuer,  et  les  progrès  récents 
de  l'art,  si  incontestables,  si  admirables,  si  utiles,  deviennent 
une  lettre  morte  en  présence  de  l'inertie  ou  de  l'hostilité 
de  ces  singuliers  antagonistes. 

Les  chirurgiens  de  premier  ordre,  ceux  qui  tiennent  à 
suivre  pas  à  pas  tous  les  progrès  de  la  science  moderne, 
n'ont  point,  je  le  sais,  de  ces  sortes  de  préjugés,  et  ce 
n'est  pas  chez  eux,  en  général,  qu'on  est  exposé  à  rencon- 
trer de  l'opposition  à  l'application  d'une  thérapeutique 
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aussi  efficace  et  aussi  rationnelle  que  celle  qui  guérit 
aujourd'hui  les  fistules  urinaires  de  la  femme.  Tout  au  plus 
existe-t-il  chez  eux  quelques  différences  sur  le  degré  de 
confiance  qu'ils  accordent  aux  nouveaux  procédés,  et  plus 
ou  moins  de  disposition  à  s'occuper,  avec  toute  l'attention 
et  la  persévérance  qu'il  réclame,  du  traitement  des  affec- 
tions pour  lesquelles  ils  ont  été  inventés.  Mais  là  où  le  mal 
que  je  signale  existe  avec  toutes  ses  fatales  conséquences, 
c'est  chez  un  certain  nombre  de  praticiens  qui,  moins 
aguerris  aux  luttes  chirurgicales,  s'habituent  facilement  à 
ne  considérer  qu'avec  une  espèce  de  frayeur  tout  ce 
qui  sort  du  cadre  ordinaire  de  la  routine,  et  sont  tout 
disposés  à  considérer  comme  inabordables  et  presque 
inexécutables  toutes  les  manœuvres  opératoires  portant 
avec  elles  un  certain  cachet  de  complication  ou  de  délica- 
tesse. Il  en  est  parmi  ceux-là  qui,  tout  en  possédant  l'adresse 
et  le  talent  nécessaires  pour  réussir,  tout  en  pratiquant 
volontiers  et  fort  bien  des  opérations  usuelles,  même  celles 
d'entre  elles  qui  exigent  une  certaine  habileté,  ne  peuvent 
se  résoudre  à  aborder  une  opération  un  peu  plus  artistique, 
une  restauration  ou  une  autoplastie  un  peu  compliquée, 
par  exemple,  et  surtout  une  opération  de  fistule  vésico- 
vaginale.  De  là  à  déconseiller  ces  opérations,  il  n'y  a  qu'un 
pas,  et  ce  pas  ils  le  franchissent  malheureusement  trop 
souvent,  au  grand  détriment  de  leurs  malades. 

C'est  en  partie  pour  changer  cet  état  de  choses,  pour 
inspirer  au  corps  médical  incrédule  ou  hésitant  et  au  public 
en  général,  la  confiance  que  méritent  certains  traitements 
chirurgicaux  dont  l'efficacité  a  été  sanctionnée  par  l'expé- 
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rieiicc;  c'est  pour  arriver  à  faire  considérer  par  tout  le 
monde  comme  parfaitement  curables  des  malheureuses 
que  des  préventions  maintiennent  encore  en  grand  nombre 
dans  un  étal  pire  que  ia  mort,  que  j'ai  entrepris  d'écrire 
ce  livre,  dont  une  des  raisons  d'être  se  rattache  ainsi  à  un 
point  de  vue  essentiellement  humanitaire. 

J'ai  cru  que  le  meilleur  moyen  de  détruire  les  défiances 
et  les  appréhensions,  était  d'examiner  le  sujet  à  fond  dans 
toutes  ses  parties;  d'en  analyser  toutes  les  difficultés  sans 
en  cacher  aucune,  pour  les  simplifier,  s'il  est  possible,  ou 
du  moins  pour  les  réduire  à  leur  juste  valeur;  d'embrasser 
toutes  les  variétés  qui  constituent  les  complications,  pour 
que  rien  de  ce  qui  peut  se  présenter  à  l'observation  du 
praticien  ne  l'ctonne,  et  qu'il  soit  armé  d'avance  contre 
les  embarras  ou  les  contre-temps  qu'il  est  exposé  à  rencon- 
trer; et  enfin,  d'incarner  tous  les  éléments  de  cette  étude 
dans  des  faits  pratiques  suffisamment  développés  pour 
n'offrir  aucune  partie  obscure  et  ne  permettre  aucune 
interprétation   équivoque. 

Un  autre  but  que  j'ai  eu  en  vue  en  exécutant  ce  travail, 
c'est  de  donner  une  notion,  conforme  à  l'équité  et  à  l'ex- 
périence, de  tous  les  moyens  qui  ont  été  conseillés  pour  la 
guérison  des  fistules  uro-géni taies,  et  de  déblayer  le  terrain 
des  exagérations,  des  prétentions  injustes,  des  jugements 
plus  ou  moins  passionnés  qui  l'ont  encombré  dans  ces 
derniers  temps.  Je  m'explique  : 

Lorsque  la  nouvelle  méthode  américaine  fit  son  appari- 
tion en  Europe,  en  s'appuyant  sur  de  nombreux  et  brillants 
succès  pratiques,  une  admiration  générale,  un  enthou- 
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siasmc  ardent  et  communicatif  salua  l'innovation  et  la 
représenta  comme  une  découverte  qui  devait  effacer  tout 
ce  que  Tintelligence  humaine  avait  produit  jusqu'alors  dans 
la  thérapeutique  des  fistules  urinaires.  Des  leçons  cliniques, 
des  publications  nombreuses,  des  communications  aux 
sociétcs  savantes  proclamèrent  partout  la  supériorité  du 
nouveau  traitement;  des  expérimentations  heureuses,  répé- 
tées par  plusieurs  praticiens  à  la  fois,  en  augmentèrent 
encore  la  célébrité.  Dans  l'espèce  d'exaltation  fiévreuse 
qui  caractérisa  cette  époque,  il  arriva  souvent  qu'on  alla 
un  peu  trop  loin,  tant  dans  l'éloge  du  présent  que  dans 
la  dépréciation  du  passé.  On  se  laissa  entraîner  à  surfaire 
«le  beaucoup  la  valeur  de  certaines  parties  constituantes 
de  la  méthode,  et  à  attribuer  à  celle-ci,  en  toute  propriété, 
des  moyens  d'exécution  dont  elle  ne  pouvait  cependant 
pas  raisonnablement  revendiquer  l'invention.  C'était  en 
même  temps  témoigner  peu  de  respect  pour  la  vérité 
scientifique,  manquer  de  justice  pour  d'anciens  travaux 
fort  méritants,  dénaturer  le  caractère  de  la  méthode. 
et  nuire,  par  une  adulation  suspecte,  à  ses  qualités  posi- 
tives et  rédlement  supérieures.  Aujourd'hui  que  l'enthou- 
siasme a  eu  le  temps  de  se  refroidir,  que  les  années  ont 
amorti  la  vivacité  des  premières  impressions  et  que  l'ex- 
périence a  pu  redresser  bien  des  erreurs,  la  situation 
est  devenue  meilleure  pour  examiner  les  choses  avec  le 
sang*froid  et  l'impartialité  nécessaires.  Sous  ce  rapport,  mon 
livre  aura,  sur  la  plu|)art  des  publications  antérieures, 
l'avantage  d'avoir  pu  être  composé  à  un  point  de  vue  moins 
étroit  et  moins  systématique,  et  dans  des  dispositions  d'esprit 


plus  conformes  aux  exigences  d'une  appréciation  sévère  et 
consciencieuse.  Sans  diminuer  en  rien  l'excellence  des  inno- 
vations modernes^  sans  dissimuler  la  préférence  que  je  leur 
donne  presque  toujours  sur  les  anciennes  méthodes^  il  ne 
cherche  cependant  pas  à  leur  faire  effacer  complètement 
les  acquisitions  péniblement  amassées  de  la  chirurgie  des 
temps  antérieurs.  Il  expose  franchement  les  imperfections 
et  les  inconvénients  des  traitements  nouveaux,  et  n'hésite 
pas  à  signaler  les  nombreux  emprunts  qu'ils  ont  pu  faire  à 
ceux  qui  les  ont  précédés.  Il  dépeint,  en  un  root,  l'état  de  la 
science  tel  qu'il  existe  réellement,  sans  aucun  parti  pris 
d'avance  pour  ou  contre  telle  ou  telle  thérapeutique,  lais- 
sant dominer  celles  dont  les  avantages  sont  manifestement 
prépondérants,  mais  réservant  la  place  qui  leur  convient 
à  d'autres  qui,  sans  être  aussi  parfaites,  se  recommandent 
cependant  encore  par  certaines  qualités  incontestables. 

Cet  ouvrage  est  divisé  en  trois  parties  principales, 
comprenant  :  la  première,  l'historique  de  la  fistule  uro- 
génitale;  la  seconde, l'appréciation  critique  de  tout  ce  qui 
s'y  rapporte;  la  troisième,  l'exposition  clinique  de  mon 
expérience  personnelle  sur  la  pathologie  et  le  traitement 
de  la  maladie. 

L'histoire  de  la  fistule  m'a  paru  utile  à  faire,  non-seule- 
ment pour  pouvoir  attribuer  à  chacun  la  part  qui  lui 
revient  dans  l'ensemble  des  connaissances  et  des  progrès 
qui  concernent  le  sujet,  mais  encore  pour  faire  mieux 
apprécier  la  manière  dont  on  l'envisage  de  nos  jours.  Il 
ne  sufiit  pas,  en  effet,  pour  avoir  une  idée  exacte  d'un 
ensemble  de  doctrines  et  de  préceptes,  d'apprécier  ceux-ci 
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isolément  sans  considérer  leurs  points  d'attache  dans  le 
passé  :  un  esprit  investigateur  n'est  satisfait  que  quand  il 
sait  quelle  en  est  l'origine,  le  mode  d'évolution  dans  le 
temps,  et  la  marche  qu'a   suivi    l'esprit  humain   pour 
arriver  à  les  concevoir  et  à  les  formuler  dans  leur  état 
actuel.  D'ailleurs, ce  serait  une  erreur  de  croire  que  les  con- 
naissances d'aujourd'hui  sont  tellement  perfectionnées  qu'il 
n'y  a  plus  rien  à  glaner  dans  les  enseignements  et  la  pratique 
de  nos  prédécesseurs  :  il  y  a  là,  au  contraire,  des  matériaux 
qui  peuvent  encore  fort  bien  être  utilisés  dans  certains  cas 
particuliers,  et  d'autres  qui  ne  demandent  peut-être  que 
quelques   modifications   ou   quelques  perfectionnements 
pour  occuper  une  place  distinguée,  même  à  côté  des  coti- 
ceptions  de  la  chirurgie  moderne.  Et  quand  ce  ne  serait 
que  pour  donner  une  base  à  l'initiative  des  inventeurs, 
pour  les  empêcher  de  travailler  dans  le  vide  en  poursui- 
vant des  découvertes  déjà  faites  avant  eux,  et  pour  leur 
épargner  ainsi  des  déceptions  fâcheuses  et  des  reproches  plus 
ou  moins  mérités,  l'histoire  des  fistules  uro-génilales  aurait 
encore  de  tels  avantages,  qu'il  serait  impossible,  même  à 
Tesprit  le  plus  prévenu,  de  ne  pas  en  apprécier  l'impor- 
tance et  l'incontestable  utilité. 

Ces  considérations  m'ont  engagé  à  donner  une  certaine 
extension  à  cette  partie  de  mon  travail.  Tout  en  cherchant 
à  dépeindre  d'une  manière  pour  ainsi  dire  synoptique  les 
travaux  institués  par  la  science  et  par  l'art  pour  arriver  à 
une  pathologie  exacte  et  à  une  thérapeutique  heureuse,  tout 
en  m'attachant  à  représenter  à  grands  traits  les  idées  géné- 
rales des  auteurs  et  la  physionomie  particulière  de  leurs 
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doctrines,  je  n'ai  point  hésité  à  entrer  dans  les  détails 
nécessaires  pour  faire  apprécier  convenablement  leurs 
moyens  d'exécution  et  leurs  procédés  opératoires.  J'ai  glissé 
assez  légèrement,  il  est  vrai,  sur  des  procédés  évidemment 
défectueux  et  sur  des  manœuvres  justement  et  irrévoca- 
blement tombées  en  désuétude;  et  je  n'ai  point  poussé  le 
désir  d'être  complet  au  point  de  décrire  et  de  représenter 
des  instruments  grossiers,  fautifs,  inutiles  ou  inusités.  Mais 
je  n'ai  rien  négligé  pour  donner  une  exposition  nette  et 
complète,  du  moins  dans  leurs  parties  les  plus  essentielles, 
de  la  théorie  et  de  la  pratique  des  grands  maîtres  qui  ont 
occupé  une  certaine  place  dans  l'histoire  des  fistules;  et 
quoique  l'arsenal  chirurgical  dont  ils  se  servaient  ait  été 
remplacé  depuis  par  des  appareils  plus  parfaits,  je  n'ai  pas 
cru  pouvoir  me  dispenser  de  faire  dessiner  leurs  instru- 
ments, autant  pour  faciliter  l'intelligence  de  ma  description 
que  pour  permettre  au  lecteur  d'établir  une  comparaison 
facile  entre  les  moyens  mécaniques  anciens  et  modernes. 

Cette  esquisse  historique  ayant  surtout  pour  objet  l'ex- 
position et  la  narration  des  faits,  j'y  ai  été  sobre  de  juge- 
ments concernant  leur  valeur,  et  je  me  suis  souvent  borné 
à  quelques  remarques  relatives  à  leurs  causes,  à  leur  na- 
ture et  à  leur  filiation.  Une  appréciation  plus  approfondie 
devait,  on  le  conçoit,  trouver  mieux  sa  place  dans  la 
seconde  partie,  consacrée  plus  spécialement  à  la  critique. 
J'ai  donc  renvoyé  à  cette  partie  tout  ce  qui  rentrait  dans 
le  domaine  de  la  discussion  pure.  Dans  ce  nouvel  examen, 
j'ai  revu  un  à  un  tous  les  éléments  de  la  grande  question 
des  fistules  uro-géni taies,  et  je  les  ai  envisagés,  non  plus, 
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comme  dans  la  partie  historique,  au  point  de  vue  de  leur 
ordre  de  succession  et  dans  leurs  relations  avec  l'ensemble 
des  conceptions  d'un  auteur,  mais  bien  sous  le  rapport  de 
leur  mérite  absolu,  intrinsèque,  et  de  leur  influence  sur 
la  précision  des  données  pathologiques  et  Tefficacilé  de 
la  thérapeutique.  Cette  revue  analytique  m'a  permis  de 
compléter  ce  que  l'examen  synoptique  devait  nécessaire- 
ment présenter  de  superficiel  et  de  personnel,  par  une  étude 
directement  appliquée  à  toutes  les  parties  qui  composent 
le  sujet,  en  les  considérant  telles  qu'elles  étaient  dans  le 
passé  et  telles  qu'elles  sont  dans  le  présent.  Au  lieu  de  me 
resserrer,  comme  l'exposé  historique,  dans  la  description 
pour  ainsi  dire  servile  des  indications  données  par  les  au- 
teurs, soit  dans  leurs  écrits  ou  ceux  de  leurs  disciples,  soit 
dans  leurs  démonstrations  cliniques,  leurs  leçons  ou  leurs 
enseignements  particuliers,  elle  m'a  donné  la  faculté  de 
discuter  tous  les  points  controversables  avec  une  entière 
liberté  et  de  les  présenter  comme  je  les  conçois,  c'est--à- 
€lire  avec  toutes  les  modifications,  les  suppressions  et  les 
additions  complémentaires  dont  je  crois  ladoption  conve- 
nable ou  nécessaire.  Dans  cette  exposition  de  mes  propres 
idées,  je  me  suis  surtout  appuyé  sur  les  résultats  de  mon 
expérience  personnelle,  et  ce  n'est  qu'exceptionnellement 
qae  j'ai  cru  pouvoir  me  borner  au  raisonnement  seul  pour 
établir  mes  opinions  et  légitimer  mes  convictions.  On  pourra 
trouver  presqua  chaque  page  des  preuves  de  ce  que 
j  avance.  Ainsi,  on  y  verra  un  grand  nombre  de  conclu- 
sions basées  presque  exclusivement  sur  mes  observations 
{iratîques  ;  et  mon  respect  pour  les  notions  fournies  par  la 
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clinique  est  tel,  qu'il  ne  sera  pas  rare  d'y  rencontrer  des 
assertions  qui,  détruisant  ce  que  j'avais  cru  pouvoir  affirmer 
antérieurement,  attesteront  que  je  place  l'amour  de  la 
vérité  bien  au-dessus  de  toutes  les  suggestions  de  mon 
amour-propre. 

Considérant  les  préoccupations  nationales  et  les  abus 
qu'elles  engendrent  comme  un  des  plus  grands  obstacles 
aux  progrès  des  sciences,  j'ai  recherché,  dans  tous  les 
pays^  sans  distinction  aucune,  les  matériaux  qui  pou- 
vaient alimenter  et  éclairer  ma  controverse.  Peut-être  y 
a-t-il  eu  dans  cette  recherche  quelques  oublis,  quelques 
omissions;  mais  s'il  en  existe,  comme  je  le  crains,  on  peut 
être  certain  qu'ils  n'ont  pas  été  commis  volontairement. 
Après  avoir  mentionné  ces  matériaux  à  l'état  brut,  pour 
ainsi  dire,  dans  la  partie  historique,  je  les  ai  tous  envisagés 
dans  mon  examen  critique  en  leur  appliquant  la  même 
mesure,  c'est-à-dire  en  les  appréciant  avec  toute  la  bien- 
veillance, mais  aussi  avec  toute  la  rigueur  qu'exige  une 
discussion  loyale  et  désintéressée.  La  forme  de  ces  produc- 
tions scientifiques,  si  variable  selon  la  tournure  d'esprit 
des  différents  peuples,  m'a  beaucoup  moins  préoccupé  que 
le  fond,  malgré  l'estime  qu'elle  mérite  et  l'importance 
relative  que  je  lui  accorde.  En  somme,  je  me  suis  plutôt 
attaché  aux  idées  qu'à  leur  expression,  et  j'ai  établi  mes 
jugements  sur  des  principes  tels  que  je  serais  heureux  de 
les  retrouver  chez  les  praticiens  qui  voudraient  bien  à  leur 
tour  critiquer  cet  ouvrage. 

Tout  se  touche  et  s'enchaîne  dans  les  sciences  et  dans 
les  arts  :  il  m'a  été  impossible  de  parler  du  traitement 
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des  fistules  sans  m'occuper  en  même  temps  de  plusieurs 
questions  capitales  se  rapportant  à  l'ensemble  de  la  pratique 
chirurgicale.  C'est  ainsi  que  j'ai  été  conduit  à  examiner  le 
traitement  préparatoire  qu'il  convient  de  faire  subir  aux 
opérés,  le  régime  moral  et  diététique  auquel  il  faut  les 
soumettre,  les  pansements  qui  leur  sont  avantageux  ou 
nuisibles.  Habitué  à  n'admettre  comme  bon  que  ce  dont 
le  but  m'est  connu  et  l'utilité  démontrée,  ennemi  de  tous 
les  usages  chirurgicaux  qui  ne  reposent  que  sur  une  tradi- 
tion aveugle  ou  une  routine  irréfléchie,  j'ai  eu  l'occasion, 
à  ce  propos,  de  combattre  certaines  pratiques  que  je  crois 
mauvaises  et  qui  cependant  sont  encore  acceptées  par 
beaucoup  de  chirurgiens. 

La  partie  clinique  de  l'ouvrage  se  compose  de  vingt-quatre 
observations,  presque  toutes  recueillies  par  moi-même,  et  sur 
lesquelles  s'appuient,  comme  je  l'ai  dit,  la  majeure  partie  des 
opinions  que  je  me  suis  faites  et  des  appréciations  critiques 
que  j'ai  exprimées.  J'ai  cherché,  dans  ces  observations,  à 
représenter  les  faits  tels  qu'ils  se  sont  produits,  dans  leur 
totalité,  et  même,  autant  que  possible,  dans  leur  ordre  de 
succession,  sans  chercher  à  exagérer  mes  succès  et  sans 
dissimuler  les  mécomptes  que  j'ai  eu  quelquefois  à  subir. 
Persuadé  qu'un  recueil  de  ce  genre  ne  présente  un  avantage 
réel  et  ne  peut  inspirer  la  confiance  que  pour  autant  qu'il 
reflète,  sans  les  flatter,  les  réalités  de  la  pratique,  je  me  suis 
bien  gardé  de  faire  aucun  triage  dans  les  cas  que  j'ai 
traités;  j'ai  même  insisté  d'une  manière  toute  spéciale  sur 
ceux  ou  mes  efforts  ont  échoué  :  car  je  suis  convaincu  que, 
si  la  fréquente  réussite  établit  la  supériorité  d'une  méthode, 


XVI 


les  échecs  apportent  souvent  avec  eux  des  enseignements  qui 
conduisent  aux  moyens  de  la  perfectionner  encore.  J'espère 
qu'on  trouvera  dans  mes  observations  un  tableau  jfidèle  de 
la  plupart  des  complications,  des  obstacles,  des  incidents 
fâcheux  qui  peuvent  se  présenter  dans  le  traitement 
des  fistules.  En  les  rédigeant,  j'ai  tâché  d'être  aussi  court 
que  possible  pour  les  cas  simples  qui  n'ont  rien  offert  que 
d'ordinaire  et  de  régulier;  mais  je  n'ai  pas  hésité  à  donner 
des  descriptions  assez  minutieuses,  lorsqu'ils  se  distinguaient 
par  des  circonstances  exceptionnelles  et  par  des  particula- 
rités qui  leur  donnaient  utie  physionomie  particulière. 
Ce  répertoire  clinique  ne  contient  point  tous  les  élé- 
ments généraux  d'appréciation  étiologique,  diagnostique 
et  thérapeutique  qu'on  pourrait  exiger  dans  un  travail 
parfait;  mais  j'ai  dû  le  produire  tel  que  les  notes  que 
j'avais  à  ma  disposition  me  permettaient  de  le  faire,  et  y 
laisser  quelques  lacunes,  regrettables  sans  doute,  mais 
cependant  d'une  importance  secondaire.  Malgré  ces  imper- 
fections, il  renferme  des  cas  qui  ne  rentrent  pas  dans  la 
pratique  journalière  et  qui  pourront  à  ce  titre  intéresser 
le  lecteur.  Ainsi,  sans  parler  de  ceux  qui  concernent  des 
fistules  doubles,  très-larges,  énormes,  avec  adhérences  consi- 
dérables, vésicales  cervico- utérines,  uréthro- vaginales,  on 
en  trouvera  où  l'orifice  principal  était  accompagné  de 
l'ouverture  de  l'uretère  sur  ses  bords,  d'oblitération  du  col 
utérin,  de  raccourcissement  considérable  du  vagin,  de 
déplacements  remarquables  de  la  matrice;  on  en  rencon- 
trera plusieurs  qui  se  rapportent  à  des  fistules  opérées  avec 
succès  après  plusieurs  tentatives  antérieures  restées  infruc- 
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tueuses,  et  d'autres  qui  ont  nécessité  différentes  opéra- 
tions successÏTes  (on  verra  que  l'un  d'eux  m'a  Forcé  de 
revenir  jusqu'à  dix  fois  à  la  charge  avant  d'obtenir  le 
résultat  déaré);  un  j  observera  des  exemples  d'opérations 
laites  après  la  taille  vésico-vaginale  ou  pendant  la  grossesse; 
d'autres,  de  déchirure  accidentelle  de  la  cicatrice  qui  avait 
amené  la  guérison,  d'écoulement  consécutif  des  régies  par 
la  vessie,  de  péritonite;  un  autre  encore,  bien  plus  singulier, 
de  conception  survenue  après  une  occlusion  presque  com- 
|dète  du  col  utérin,  et  suivie  d'un  avortement  par  la  vessie, 
à  la  suite  duquel  il  s'est  formé  une  adhérence  des  parois 
de  ce  viscère;  on  y  remarquera  les  résultats  d'une  autopsie 
faite  sur  une  femme  qui  avait  présenté  une  fistule  considé- 
rable et  qui  a  succombé  à  un  érjsipèle  épidémique;  enfin, 
on  y  pourra  lire  la  relation  de  tous  les  phénomènes  qui  ont 
accompagné,  dans  deux  cas  spéciaux,  l'établissement  d'un 
urèthre  artificiel,  opération  encore  peu  connue  et  dont 
rhistoire  toute  récente  me  paraît  entachée  de  plusieurs 
erreurs  que  l'observation  m'a  fait  rectifier. 

Je  n'ai  pas  voulu  donner  à  ce  travail  une  étendue  trop 
considérable  :  c'est  pourquoi  j'ai  restreint  mon  sujet  aux 
seules  fistules  faisant  communiquer  les  voies  urinaires  et  les 
voies  génitales,  me  bornant  ainsi  à  celles  qui  se  rencon- 
trent le  plus  fréquemment  dans  la  pratique.  Ces  espèces  de 
fistules,  auxquelles  j'ai  donné  le  nom  générique  d'icro- 
génitales,  comprennent  un  nombre  de  lésions  assez  grand 
pour  fournir  amplement  la  matière  d'un  livre  comme 
cdoi-ci.  Bailleurs,  quoique  les  fistules  recto-vaginales, 
rectales  cervico- utérines,  intestino- vaginales,  aient  de 


XVIII 


nombreux  points  de  contact  avec  les  uro-génitales,  et  que 
leur  traitement  doive  être  et  soit  effectivement  calqué  sur 
celui  de  ces  dernières  affections,  elles  n'en  constituent 
pas  moins  des  espèces  à  part  qui  exigent  une  étude  spéciale 
et  qui  peuvent,  sous  certains  rapports,  être  considérées 
sous  d'autres  points  de  vue  que  ceux  qui  dominent 
dans  cet  ouvrage.  La  crainte  d'être  trop  long,  et  surtout 
d  être  diffus,  m'a  aussi  empêché  de  reproduire  in  extenso 
les  observations  des  chirurgiens  anciens  et  modernes  se 
rapportant  aux  faits  que  je  voulais  établir  ou  aux  opinions 
que  je  croyais  devoir  soutenir.  Je  me  suis,  en  général, 
contenté  de  donner,  quand  il  le  fallait,  l'analyse  ou  la 
quintessence  de  ces  documents,  en  renvoyant,  du  reste, 
au  moyen  de  citations  suffisantes,  aux  sources  mêmes  où 
j'avais  puisé,  les  lecteurs  désireux  de  faire  des  vérifications. 
Malgré  les  restrictions  que  je  viens  de  signaler^  ce  livre 
présente,  je  pense,  un  ensemble  plus  complet  que  celui  que 
l'on  rencontre  dans  les  différentes  publications  modernes 
du  même  genre.  La  plupart  de  ces  publications,  en  effet, 
ont  principalement  pour  but  l'examen  de  quelques-uns 
des  côtés  seulement  de  la  grave  et  intéressante  question  des 
fistules  uro-génitales.  Plusieurs  traitent  presque  exclusive- 
ment la  matière  dans  ses  rapports  avec  la  chirurgie;  d'au- 
tres, moins  nombreuses,  l'envisagent  surtout  dans  ceux 
quelle  présente  avec  Thisloire^  de  sorte  que,  quand  il 
s'agit  de  faire  des  recherches  relativement  à  un  point  qui 
s'éloigne  un  peu  de  ces  deux  divisions  principales  du  sujet, 
le  praticien  éprouve  les  plus  grandes  difficultés  à  trouver 
les  matériaux  dont  il  a  besoin.  J'ai  cherché  à  éviter  ces 
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clenda,  mais  assez  large  pour  les  contenir^  toutes  les  parties 
qui  se  rattachent  aux  fistules  uro-génitales.  Je  pense  que 
cette  étude  d'ensemble  constitue  encore  un  caractère  et 
un  avantage  qui  seront  appréciés,  j'espère,  par  mes 
lectetirs.  Je  me  suis  efforcé  de  lui  donner  autant  de 
darté  que  possible,  en  évitant  tout  à  la  fois  une  prolixité 
ennojense  et  inutile,  et  un  laconisme  excessif  qui  aurait  pu 
nuire  a  Tintelligence  de  certaines  choses  et  en  laisser  d'au- 
tres dans  Tobscurité,  malgré  leur  importance.  En  suivant 
cette  marche,  je  n'ai  pas  eu  la  prétention  de  rendre  un  bien 
grand  service  aux  praticiens  pour  qui  le  traitement  des 
fistules  urinaires  de  la  femme  est  devenu  une  chose  fami- 
lière. Mais,  je  le  répète,  j'ai  été  soutenu  par  l'espoir  que 
peut-être  je  ferais  une  œuvre  avantageuse  pour  les  chirur- 
giens qui  ne  se  sont  pas  encore  décidés  à  adopter  les  inno- 
vations récentes,  en  leur  présentant  la  question  sous  un 
jour  plus  favorable  et  un  aspect  plus  engageant  qu'on  ne 
Fa  bit  jusqu'ici.  Mes  désirs  seront  accomplis  si  je  parviens  à 
vulgariser,  pour  ainsi  dire,  la  thérapeutique  de  ces  mala- 
dîesw  et  à  faire  que  les  opérations  qu'elles  réclament  ne 
restent  plus  Tapanage  de  quelques-uns,  mais  passent  dans 
le  r^iertoire  chirurgical  de  tous  les  opérateurs  adroits  et 
prudents,  qui  possèdent  virtuellement  la  faculté  de  les 
entreprendre  et  de  les  mener 'à  bonne  fin. 


PREMIÈRE  PARTIE. 


EXAflEHI  HISTORIQUE  ET  STNOPTIQVE. 


11  sérail  inotile  et  oiseux  de  chercher  dans  les  écrits  des 
médecins  de  Tantiquité  quelques  notions  sur  les  fistules 
uro-génitales  :  on  n'y  trouverait  j3as  même  l'indication  de 
ces  maladies,  dont  l'existence  parait  ainsi  avoir  été  com- 
plètement inconnue  à  cette  époque. 

On  a  Toolu  inférer  de  quelques  passages  d'Hippocrate 
et  d'Arétée  de  Cappadoce^  son  traducteur,  que  le  père  de 
la  médecine  n'avait  pas  été  tout  à  Tait  sans  notions  sur 
cette  grave  affection.  Mais  ce  n'est  qu'en  torturant  les 
textes  et  en  donnant  aux  mots  une  signiification  détournée 
qu'on  est  ainsi  parvenu  à  établir  un  fait  dont  un  examen 
impartial  et  attentif  démontre  l'inexactitude;  et  il  est  facile 
de  voir  que  les  termes  dont  Hippocrate  s'est  servi  (1)  et  le 


[\,  HiPPocBATB,  Édition  de  Venise,  1588,  p.  267. 
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moyen  de  traitement  original  qu'il  a  conseillé  (1)  se  rap- 
portent^ non  pas  à  la  jfistule,  mais  bien  à  l'incontinence 
d'urine  simple. 

Il  est  certain  que.  ni  les  Grecs,  ni  les  Romains,  ni  les 
Arabes  n'ont  soupçonné  le  mécanisme  de  Tccoulement  de 
l'urine  par  des  ouvertures  faites  à  la  vessie,  et  qu'il  faut 
arriver  jusqu'à  la  fin  du  xvi«  siècle  et  au  commencement 
du  xva^  pour  trouver  dans  les  auteurs  une  mention  claire 
et  exacte  des  fistules  uro-génitales. 

On  a  beaucoup  recherché  la  cause  de  cette  espèce  de 
lacune  des  ouvrages  anciens.  On  l'a  attribuée  à  la  rareté,  à 
l'époque  ou  ils  ont  été  écrits,  des  ouvertures  fistuleuses  de 
la  vessie;  et  cette  rareté  elle-même  a  été  regardée  comme 
un  effet  des  circonstances  particulières  au  milieu  desquelles 
se  trouvaient  nos  ancêtres.  Ainsi  Ton  a  dit  que  leurs  habi- 
tudes étaient  moins  efféminées  que  les  nôtres,  et  que  leur 
manière  de  vivre  exposait  moins  leurs  femmes  aux  accou- 
chements laborieux,  de  même  que  cela  a  encore  lieu 
aujourd'hui  chez  les  sauvages,  d'après  l'attestation  unanime 
des  voyageurs.  On  a  aussi  allégué  que  peut-être  les  fis- 
tules étaient  aussi  fréquentes  autrefois  que  de  nos  jours, 
mais  qu'elles  n'étaient  pas  observées,  parce  que  les  mœurs 
et  les  coutumes  de  ces  temps  interdisaient  aux  médecins 
de  pratiquer  les  accouchements,  qui  étaient  exclusi- 
vement attribués  aux  sages -femmes.  On  trouve  effec- 
tivement dans  Hippocrate  le  précepte  d'abandonner  les 
couches  aux  soins  des  femmes,  et  de  réserver  aux  hommes 
les  opérations  obstétricales  les  plus  importantes  et  les  plus 
difficiles.  Cet  usage  s'est  conservé  pendant  très-longtemps, 
au  point  que  les  médecins  en  étaient  arrivés  à  croire  que 


(I)  Le  tnitiponnement  du  vagin  avec  un  cylindre  de  chair  de 
bœuf  renouvelé  tous  les  jours. 
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b  profession  d  accoucheur  était  eu  dessous  de  leur  dignité, 
et  que  Roderic  de  Castro  et  Thomas  Bartholin,  qui  rivaient 
an  XTU«  siècle,  écrivaient  encore  que  lart  des  accouche- 
ments est  infrà  viri  digniiatem  (1)  et  dédaignaient  de  s^y 
adonner.  Obsieirieiam  auiem  née  exercui  nec  exercere  volo, 
disait  Thomas  Bartholin  (2).  C'est  seulement  à  Tépoque 
de  Denis  Yandersterre  et  de  Rôderer  que  l'obstétrique 
yaassk  entre  les  mains  des  médecins,  et  que  l'on  exigea 
même  que  ces  médecins  fussent  instruits  (8). 

Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  opinions,  il  faut  traverser  les 
siècles  et  arriver  à  Félix  Plater,  en  1597,  pour  trouver  la 
première  indication  sur  la  fistule  uro-génitale.  Un  ouvrage 
public  par  Spachius  (4)  rapporte  quelques  passages  de  cet 
auteur.  Dans  une  observation  intitulée  :  Uteri  et  vencœ 
eervieii  eum  adhœrenie  recto  intestino  inpartu  dilaceratis, 
IMater  dit  :  a  In  partu  violento  fœtu  exstincto  cuidam 
«  mulieri  uteri  et  vesicae  cervix  adeo  laesa  sunt,  ut  excre- 
a  menta  confusa  stercoris  et  urinœ  invicem  redderentur.  » 
Et  dans  une  autre,  intitulée  :  Vesicœ  cervicis  alia  ruptura 
in  partu  :  ce  Ex  partu  difficili  et  primo  cuidam  juvenculae 
a  ruslicae  orificium  vedcae  adeo  scissum  est,  ut  longa  iliic 
a  et  hiante  rima,  vesica  aperta  cerneretur  :  sicuti  ipse  bis 
<(  intuitus  sum  et  stylo  adhibito  sic  se  habere  deprehendi  : 
a  Ob  quam  lœsionem  urina  continuo  illi  involuntarie 
tt  profluit  et  vicinas  partes  crodit  atque  inflammat.  » 


(1)  RoBEBiccs  BB  Castbo,  Dc  universa  mulierum  tnedtcina  note  ei 
anUàae  a  nemine  lenlato  ordine  opwt  abêolutisêimum.  Hamb.,  160S. 

(3)  TBOHAtBABTBOLiiii:8,Z'etn«o/.^r<.  A»»i./^m.^(:h.  xTii,p.  154. 
(2}  WiLB.    Albxabbeb  Fbeubd,  in  Betscbllb,   Kliniêche   Beiiràge 

sur  Gymœcoiogie,  Bre&laa,  1862. 

(4)  Felicis  Platbbi  abcbiatbi  Basil.,  Z>e  mulierum  Partibu*  gênera- 
tùmi  dieaii*.  lames  cet.  Tabulas  cet.  Observationeê  et  curationee 
aiiquot  affeetuum  partibuê  hisce  accident tum,  1597. 
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Après  Plater,  Louis  Mercatus,  médecin  espagnol,  s  ex- 
prime clairement  sur  les  ifistules  dans  son  livre  :  De  corn- 
munibus  mulierum  Affectionihus  (1);  et  dans  le  chap.  xxy, 
intitulé  De  uieriFistulis/il  dit  :  ((  Yerum^quia  aerumnosam 
c(  calamitosamque  vitam  et  multis  periculis  obnoiiam 
((  hujùsmodi  affectiones  accersunt  :  siquidem  ad  intestina 
((  et  ad  vcsicam  adeo  profundc  aliquando  permeant,  ut 
((  urina  et  alvi  excrementa  per  fistulam  facile  instillent  : 
c(  ob  id  quidem,  etc.  » 

Séverin  Pinaeus,  à  son  tour,  fait  mention  des  ifistules  uri- 
naires  de  la  femme  (2).  Puis  vinrent  Fabrice  de  Hilden  (3), 
Pierre  di  Marchetlis  (4),  Hunniks  (5)  et  enfin  Van 
Roonhuyse  (6). 

Van  Roonhuyse  est  le  premier  chirurgien  qui  ne  se  con- 
tenta pas  d'établir  l'existence  des  fistules  uro-génilales, 
mais  qui  s'occupa  en  même  temps  des  moyens  d'en  obtenir 
la  cure  radicale.  Dans  un  ouvrage  imprimé  à  Amsterdam  (7), 
où  il  était  accoucheur  et  chargé  par  les  autorités  des  opé- 
rations obstétricales  dépassant  les  attributions  ordinaires 
des  sages-femmes,  Van  Roonhuyse  posa  pour  la  première 


(1)  E.  Gynœciorutn  libria  Isr.  Spachii,  1605  à  1620. 

(2)  Sbveriiii  PiNiCi  OpuscuL  physiologicum  et  anatomicum  in 
duos  libell,  distinct. j  etc.  Lugd.  Bat.,  1639. 

(3)  GuiLKLMi  Fabricii  Hildari  Paterniacensis  Chirurgi  ordinarii 
observationum  et  curationum  chirurgicarum  Centunœ.  Basiliœ, 
1606. 

(4)  PiBTRO  DI  Marchettis,  Obscrvationum  medico  -  chirurgicarum 
rariarum  Sylloge.  Patav.,  1664. 

(5)  Job.  MoimiKS,  docl.  et  prof,  med.,  Chirurgia  ad  prax,  hodiern, 
adornata.  Traj.  ad  Rhen.,  1689. 

(6)  Freund,  ouvrage  cité,  où  j'ai  puisé  les  renseignements  qui 
précèdent. 

(7)  Hendrik  Van  RoonuLf se,  Heelkonstige  j^antnerkingen  betreffende 
de  gebrekken  der  vrouwen.  Amsterdam,  1668. 
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fois,  et  de  main  de  maître,  des  principes  chirurgicaux  qu'on 
peut  encore  considérer  aujourd'hui  comme  parfaitement 
rationnels.  Il  y  décrit  d'une  manière  fort  claire  tous  les 
détails  de  l'opération.  Selon  lui,  il  faut  placer  la  femme 
sur  une  table,  dans  la  position  indiquée  pour  la  taille, 
dilater  largement  le  vagin  avec  le  spéculum,  puis  pratiquer 
un  avivement,  en  touchmit  la  vessie  le  moins  possible, 
au  moyen  dune  pince  tranchante,  de  ciseaux  ou  d'un 
bistouri,  au  choix  du  chirurgien.  Cela  fait,  on  doit  réunir  les 
lèvres  avec  de  fortes  épingles  de  plumes  de  cygne  taillées 
en  pointe;  enifin,  après  avoir  recouvert  les  parties  d'un 
baume  cicatrisant  et  avoir  appliqué  sur  elles  des  plumas- 
seaux  imbibés  d'huile  balsamique  tiède,  puis  quelques 
éponges  trempées  d'huile,  il  faut  maintenir  le  tout  avec 
un  bandage  en  T,  qui  ne  peut  être  enlevé  que  le  troisième 
ou  le  quatrième  jour.  La  malade,  après  l'opération,  doit 
être  soumise  à  un  régime  sec,  calmant  et  en  même  temps 
nourrissant,  et  couchée  sur  le  dos  jusqu'à  la  levée  du 
pansement. 

Pour  les  cas  où  les  jfistules  ne  peuvent  être  opérées,  à 
cause  de  leur  étendue  ou  de  leur  situation  trop  profonde, 
Van  Roonhuysc  conseille  l'application  de  compresses  de 
toile,  l'usage  de  quelques  topiques  calmants^  et  l'emploi 
d'appareils  de  cuivre  ou  d'argent  destinés  à  recevoir  et 
à  conserver  l'urine  pendant  quelque  temps  (1). 

Evidemment  les  préceptes  de  Van  Roonhuyse  contien- 
nent en  germe  quelques-uns  de  ceux  qui  ont  été  formules 
de  nos  jours.  On  y  trouve  les  éléments  de  l'avivement 
oblique  et  vaginal,  de  la  suture  entortillée,  de  la  position 
sur  le  dos,  de  l'exposition  des  parties  avec  le  spéculum,  et 


(I)    Hbrigott,    Étudeê   historiques    sur    l'opération    de  ia  fistule 
résicO'Vaginale,  Strasbourg,  ISÔi. 
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même  du  régime  animal  employé  après  l'opération.  Je  n'exa- 
minerai point  si  ces  préceptes  ont  été  mis  en  usage  sur  le 
vivant  par  Van  Roonhuyse,  et  je  ne  chercherai  pas  à  décider 
qui  a  raison,  ou  de  Kilian,  qui  prétend  que  Topération  est 
une  conception  à  priori  et  irréalisable,  ou  de  Nàgele,  qui 
ne  la  croit  applicable  qu'aux  lésions  de  l'urèthre,  ou  de 
M.  Hergott,  qui  est  fermement  convaincu  que  le  chirur- 
gien  hollandais  a  mis  réellement  sa  méthode  en  pratique. 
Van  Roonhuyse  n'ayant  publié  aucune  observation  d'opéra- 
tion exécutée  d'après  ses  vues,  on  ne  peut  raisonnablement 
que  rester  dans  le  doute  sur  la  question  de  savoir  s'il  n'a 
exposé  qu'une  conception  nouvelle  ou  s'il  a  eu  le  dessein 
de  tracer  le  tableau  d'une  manœuvre  opératoire  dont  il 
connaissait  déjà  les  effets.  Dans  tous  les  cas,  il  est  évident, 
comme  on  le  verra  bientôt,  que  l'on  ne  peut  arguer  ici  de 
ce  que  l'opération  est  impraticable,  puisqu'elle  a  été  mise 
en  usage  par  d'autres  chirurgiens,  ni  de  ce  qu'elle  ne  peut 
être  appliquée  qu'aux  fistules  uréthro-vaginales,  attendu 
que  les  conditions  de  tissus,  relativement  à  leur  perforation 
par  les  épingles,  sont  à  peu  près  les  mêmes  à  l'urèthre,  que 
dans  la  paroi  vaginale  proprement  dite. 

Van  Roonhuyse  avait  ouvert  la  marche  vers  la  conquête 
du  moyen  propre  à  supprimer  l'une  des  plus  dégoûtantes 
infirmités  de  l'espèce  humaine,  et  il  semble  qu'il  n'y  eût  eu 
qu'à  suivre  ses  traces  pour  arriver  bientôt  à  la  rayer  de  la 
catégorie  des  affections  incurables.  Malheureusement  il 
n'en  fut  pas  ainsi;  et,  soit  que  ses  idées  n'aient  pas  eu  un 
retentissement  suffisant,  soit  que  l'on  ait  été  effrayé  de  la 
difficulté  d'agir  dans  les  profondeurs  du  vagin,  ses  succes- 
seurs firent  des  recherches  dans  une  autre  direction,  et  il 
fallut  encore  deux  siècles  pour  voir  la  conception  du  chi- 
rurgien hollandais  porter  tous  les  fruits  qu'elle  renfermait 
virtuellement  en  elle-même. 

En  1724,  H.- A.  Velthcm,  dans  une  thèse  inaugurale. 
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soutenue  sous  la  présidence  de  Frédéric  Hoffmann^  sur 
Tincontinence  d'urine  provenant  de  l'accoucheinent  labo- 
rieux (1)^  exposa  l'état  de  la  science  de  cette  époque  sur  les 
fistules  uro-génitales.  Chose  étonnante!  aucune  mention 
de  la  méthode  de  Van  Roonhuyse  n'est  faite  dans  cet 
ouvrage,  et  ce  n'est  pas  faute  de  connaissance  de  la  litté- 
rature médicale  hollandaise,  puisque  Fauteur  y  cite  à 
différentes  reprises  le  nom  de  Ruysch,  le  célèbre  anato- 
inîste  de  cette  nation.  Cela  prouve  bien  le  peu  d'impression 
que  la  méthode  du  chirurgien  d'Amsterdam  avait  faite  sur 
les  esprits,  et  combien  l'on  était  peu  disposé  à  chercher  les 
moyens  de  perfectionner  et  d'achever  son  œuvre  !  Velthem, 
après  avoir  étudié  les  causes  et  les  symptômes  de  la 
maladie,  rapporte  plusieurs  cas  publiés  par  Mauriceau, 
Ch.  Vœlter,  Schultz,  Hilscher,  Schlevogt,  cas  qui  pour  la 
plupart  ont  trait  seulement  à  la  symptomatologie  et  nul- 
lement à  la  thérapeutique.  Il  croit  que,  lorsque  la  fistule 
est  récente,  on  peut  la  guérir  par  Tintroduction,  dans 
le  vagin,  de  médicaments  cicatrisants  et  d'un  cathéter 
passé  par  le  méat  urinaire  et  maintenu  quelques  jours 
dans  la  vessie.  Mais  il  est  facile  de  voir  combien  il  avait 
peu  de  confiance  dans  une  cure  radicale,  quand  on  lui 
▼oit  recommander  le  siphon  que  Henri  Van  Heer  intro- 
duisait dans  la  vessie  par  le  vagin  et  qu'il  adaptait  à  un 
réservoir  maintenu  entre  les  cuisses,  la  cuvette  que  Vœller 
fixait  par  un  bandage,  et  dans  laquelle  une  éponge  intro- 
duite dans  le  vagin  venait  déverser  le  trop  plein  de  l'or- 
gane, les  pessaires  de  bois  de  Hilscher  (2),  et  enfin,  ce  qui 


(1)  H.-A.  Velthem,  Dissertaiio  inauguralis  wedica  de inconiineniiâ 
urinœ  ex  partu  difjicUi,  Ualœ  Magdeb.,  1724. 

(2)  HiLScucE,  Diêêerlatio  de  Inconlinentiâ  urinœ  ex  partu  ylobulis 
ligneiê  curandâ,  J en ac ,  1715. 
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est  plus  étrange,  certaines  amulettes!  Toutefoisje  dois  men- 
tionner qu'il  cite  Wepfer  et  Vœlter  comme  ayant  pratiqué 
la  suture,  et  qu'il  ajoute  que  ce  dernier  chirurgien,  après 
l'avoir  mise  en  usage  plusieurs  fois  sur  la  même  malade, 
ne  réussit  pas,  il  est  vrai,  mais  parce  que  la  patiente,  dit-il, 
était  venue  trop  tard  réclamer  les  secours  de  la  médecine. 

Les  essais  de  Wepfer  et  de  Vœlter  ne  furent  répétés  qu'en 
1752,  par  un  médecin  suisse  nommé  Fatio  (1).  Celui-ci, 
en  suivant,  comme  ses  prédécesseurs,  les  indications  de 
Van  Roonhujse,  réussit  à  faire  disparaître  l'incontinence 
d'urine  pendant  quatorze  jours;  mais,  comme  il  ne  dit  pas 
si  la  guérison  s'est  maintenue,  c'est  encore  là,  comme  le 
fait  observer  Hirschfeld  (2),  un  de  ces  succès  douteux  qu'il 
est  impossible  d'accepter  avec  beaucoup  de  confiance. 

Presque  tout  le  xviii«  siècle  se  passa  sans  que  le  traite- 
ment des  fistules  uro-génitales  eût  fait  un  pas  depuis 
Van  Roonhujse.  J.-L.  Petit  lui-même,  malgré  tout  son  talent 
chirurgical,  n'apporta  aucun  changement  au  marasme 
dans  lequel  languissait  cette  question,  puisque  sa  théra- 
peutique n'aboutit  qu'à  l'usage  de  soins  de  propreté, 
à  l'introduction  de  la  sonde  et  à  l'application  d'un  urinai, 
qu'il  décora  du  nom  pittoresque  de  trou  d'enfer  (S). 

Avec  Dcsault  surgit  une  nouvelle  ère  pour  le  traitement 
de  ces  affections.  A  l'inertie  et  à  l'espèce  d'affaissement 
moral  qui  semblaient  avoir  dominé  ses  prédécesseurs  à 
l'endroit  de  ces  maladies,  il  vint  substituer  une  agitation, 
une  ardeur  dans  la  recherche  de  nouveaux  moyens  cura- 
tifs  qui  ont  sans    aucun   doute  puissamment  contribué 


(1)  Fatio,  Uelvetisch  vemûnftige  ff^ehemuiier.  Bnsel,  1752. 

(2)  Hirschfeld  ,    De   Inconiinenliâ    urinœ   post  partum  diffici' 
lem,  1759. 

(3)  J.-L.  Petit,  Traité  des  maladies  chirurgicales.  Paris,   1790, 
t.  111,  p.  87. 
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à  l'éclosion  des  découvertes  modernes  et  aux  brillants  résul- 
tats qu'elles  ont  produits.  Partant  de  l'idée  d'une  analogie 
supposée  entre  les  fistules  urinai res  de  l'homme  et  celles  de 
la  femme,  il  se  dit  que  le  même  traitement  devait  leur 
convenir,  et  il  posa  donc  ces  deux  indications  :  l^*  S'opposer 
au  passage  des  urines  dans  le  vagin  par  l'introduction  d'une 
sonde  dans  lurèthre;  2^  rapprocher  autant  que  possible 
les  bords  de  la  division  au  moyen  du  tamponnement.  Ces 
deux  préceptes  n'étaient  pas  nouveaux,  puisque  Fabrice 
de  Hilden,  Vœlter,  Vellhem,  Levret,  Mauriceau  les  avaient 
déjà  conseillés  et  employés,  et  que  le  tamponnement  remon- 
tait à  Hippocrate.  Hais  Desault  modifia  tellement  les  moyens 
de  remplir  les  deux  indications,  surtout  la  première,  il  exposa 
des  considérations  si  nouvelles  sur  les  avantages  de  leur  adop- 
tion, il  apporta  tant  de  soin  dans  leur  application  pratique, 
et  il  manifesta  surtout  tant  de  confiance  dans  leur  efficacité, 
qu'on  peut  le  regarder  comme  le  véritable  auteur  du  rôle 
qu'elles  ontjouédansia  thérapeutique  des  fistules.  Ainsi,  ilse 
servit  de  sondes  d'un  grand  calibre  et  dont  les  yeux  étaient 
bien  percés,  et  il  imagina,  pour  les  maintenir,  une  espèce 
de  brayer  garni  d'une  plaque  sus-pubienne  au  milieu  de 
laquelle  glissait,  dans  une  coulisse,  une  tige  d'argent 
recourbée  et  percée  inférieurement  d'un  trou,  où  la  sonde 
était  filée  au  moyen  d'un  écrou.  Ses  tampons  étaient  con- 
struits de  linge,  ou  de  charpie  introduite  dans  une  espèce 
de  doigt  de  gant,  ou  de  liégc  taillé  cylindriquemcnt,  et  il 
les  enduisait  de  gomme  élastique  ou  de  cire;  il  leur  attri- 
buait la  propriété  de  repousser  en  arrière  la  lèvre  anté- 
rieure de  la  fistule,  en  l'appliquant  ainsi  contre  la  posté- 
rieure et  en  convertissant  la  forme  ronde  de  l'ouverture  en 
une  forme  transversale;  de  plus,  il  leur  faisait  jouer  le  rôle 
d'obturateurs,  en  empêchant  les  urines  de  tomber  dans  le 
vagin.  Il  affirmait  que,  par  l'application  de  ces  moyens,  il 
avait  réussi  à  guérir  des  fistules  très-anciennes  et  assez 
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grandes  pour  qu'il  y  pût  facilement  passer  le  doigt  (1). 

DesauU  s'était  borné  à  affirmer  ses  succès  sans  les  appuyer 
d'aucune  preuve  matérielle.  Chopart  vint  combler  cette 
lacune,  et,  en  soutenant  la  même  thèse,  chercha  à  l'étayer 
par  une  observation  empruntée  à  la  pratique  de  Desault. 
Dans  cette  observation  (2),  il  est  question  d'une  dame 
affectée  d'une  fistule  siégeant  au  col  de  la  vessie  du  côté  de 
son  bas-fond,  et  à  qui  Desault  prescrivit  le  décubitus  sur 
le  côté  et  l'usage  d'une  sonde  dont  il  augmenta  graduelle- 
ment la  grosseur.  La  sonde  fut  d'abord  laissée  ouverte, 
puis,  comme  l'instrument  fatiguait  la  vessie,  on  y  mit  un 
bouchon,  qu'on  ôta,  toutes  les  demi-heures  d'abord,  puis 
toutes  les  heures.  Après  trois  mois  de  ce  traitement,  la 
fistule,  dit  Ghopart,  s'était  presque  totalement  fermée; 
l'urine  avait  continué  à  prendre  son  cours  par  l'urèthre,  et 
il  n'en  sortait  que  quelques  gouttes  pendant  la  marche.  De 
retour  dans  son  pays,  la  dame  fit  encore  usage  de  la  sonde 
pendant  quelque  temps;  elle  devint  deux  fois  enceinte, 
accoucha  heureusement,  et,  dit  Chopart  en  terminant, 
elle  parait  parfaitement  guérie  de  sa  fistule. 

La  pratique  de  Desault  fut  assez  généralement  admise 
en,  France  sans  trop  de  contestations,  pendant  les  dernières 
années  du  siècle  dernier  et  le  commencement  du  siècle 
actuel.  Des  chirurgiens  étrangers  y  donnèrent  même  leur 
approbation  et  mirent  sa  méthode  en  usage,  soit  en  l'ap- 
pliquant comme  il  l'avait  imaginée,  soit  en  y  apportant 
certaines    modifications.    Ainsi    Richter    (3)^    Coze    (4), 


(1)  P.-J.  Desault,  Traité  des  maladies  des  voies  urinaires,  Paris, 
an  vu,  t.  III,  p.  287. 

(2)  Chopart,  Traité  des  maladies  des  voies  unnaireSj  1 821 , 1. 1,  p.44B. 
(8)   Richter,    ^éuserleseno    Sammlung    der  besten    medicinischen 

Schriften.  Franckenthal,  1797,  vol.  VI,  p.  834. 

(4)  F, -M.  Coze,  Mémoires  sur  la  Lithotomie  vaginale,  I8I9. 
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Clarke  (1)^  Barnes  (2),  Cumming,  James  Guthrie  (S), 
Blundell  (4)  ont  plus  ou  moins  préconisé  ou  employé  ce 
mode  de  traitement.  Plusieurs  praticiens  s  attachèrent  à  en 
perfectionner  les  moyens  d'action.  Cest  ainsi  que  Jules 
Cloquet  proposa  de  renîplacer  la  sonde  par  un  siphon 
aspirateur^  pour  pomper  lurine  contenue  dans  la  yessie, 
et  que  Clarke,  Barnes,  Reid,  en  Angleterre,  substituèrent 
au  tampon  de  Desault,  le  premier  un  tampon  de  bois,  creux 
et  perforé,  et  les  derniers  une  boule  de  caoutchouc  dans 
laquelle  ils  insufflaient  de  l'air  (5).  Mais  il  finit  cependant 
par  s'élever  de  toutes  parts  une  réaction  violente  contre 
cette  méthode,  et  Ton  vit  se  produire  des  attaques  dirigées 
en  même  temps,  et  contre  ses  principes,  et  contre  les  faits 
sur  lesquels  on  s'était  fondé  pour  en  établir  l'efficacité. 
Boyer  (6)  critiqua  l'usage  de  la  sonde  à  cause  de  la  diffi- 
culté de  la  faire  supporter  ;  Sabatier  (7)  lui  reprocha  de  ne 
pouvoir  évacuer  toutes  les  urines  contenues  dans  la  vessie, 
sauf  dans  le  cas  de  l'existence  de  la  fistule  sur  le  trajet  de 
Turèthre;  et  de  plus,  ils  contestèrent  au  tampon  la  pro- 
priété de  rapprocher  les  lèvres  des  fistules.  A.  Bérard  (8) 
dit  aussi  que  Desault  n'a  pu  réussir  que  dans  les  cas  de 


(1)  M.  Claiklb  ,  Observations  on  those  Diseases  of  Females  tvhich 
are  atiended  hy  dischargeSy  etc.  London,  1821. 

(2)  Medico^hirurgical  Transactions^  vol.  VI,  p.  586. 

(S)   The  Edinhurgh  med,  and  surg.  Journal,  1818  et  1823. 

(4)  The  Lancet,  1828,  vol.  I,  p.  334. 

(5)  Gasette  des  Hôpitaux,  1837,  p.  41,  —  et  Dkybeb,  Essai  sur  les 
fistules  urinaires  vaginales,  1827,  p.  43. 

(6)  BoTBR,  Traité  des  maladies  chirurgicales,  t.  IX,  |)p.  55  et  56. 

(7)  Sabaticb,  Traité  de  médecine  opératoire,  t.  II.  p.  455. 

(8)  A.  Bêbard,  Encyclographie  des  sciences  médicales,  Bruxelles, 
1846,  t.  XXXI,  p.  227.  Cet  ouvrage  comprend  le  Dictionnaire  de 
médecine  et  de  chirurgie  pratiques  et  le  Dictionnaire  de  médecine 
réunis. 
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fistules  uréthro -vaginales,  el  qu'il  ne  peut  admettre  qu'il 
ait  pu  boucher  une  fistule  vésico- vaginale  de  quelque 
étendue.  Velpeau  (1)  exprima  l'avis  que  le  tampon  met 
obstacle  au  resserrement  de  la  fistule,  bien  loin  de  le  favo- 
riser. Les  plus  ardents  antagonistes  de  la  méthode  furent 
Jeanselme,  Vidal  de  Cassis,  Michon  et  Jobert  de  Lamballe. 

Jeanselme,  dans  un  mémoire  inséré  dans  le  journal 
UExpèrience  (2),  battit  en  brèche  tous  les  cas  de  succès 
enregistrés  jusqu'à  cette  époque  dans  le  traitement  des 
fistules  anciennes  du  bas-fond  de  la  vessie,  accompagnées 
de  perte  de  substance.  La  méthode  de  Desault  et  ses  réus- 
sites furent  naturellement  englobées  dans  cette  espèce 
d'auto-da-fé  universel.  Il  la  regarde  comme  complètement 
impuissante  dans  des  cas  de  fistules  peu  récentes,  autres 
que  celles  de  l'urèlhre  et  du  col  de  la  vessie;  elle  est,  selon 
lui,  simplement  palliative,  et  il  va  jusqu'à  dire  qu'il  est 
convaincu  que  Desault  lui-même  n'a  jamais  été  bien  cer- 
tain des  réussites  dont  il  parle.  Il  attaque  surtout  le  tam- 
ponnement, et,  pour  prouver  que  ce  moyen  va  à  l'encontre 
du  but  qu'il  tend  à  obtenir,  il  dit  qu'il  suffit  d'introduire 
dans  le  vagin  d'une  femme  affectée  de  fistule  un  bâton  de 
cire  molle,  pour  trouver  à  la  surface  de  celui-ci,  en  le  reti- 
rant, un  relief  indiquant  l'écartement  des  lèvres  de  la  plaie. 

Vidal  de  Cassis  (8)  veut  bien  admettre  que  l'introduc- 
tion de  la  sonde  est  rationnelle  et  que  ce  moyen  de  trai- 
tement peut  être  combiné  avec  toutes  les  autres  méthodes. 
Il  conçoit  même  la  possibilité  de  la  guèrison  d'une  fistule 
petite  et  récente  par  l'application  du  cathéter.  Mais  ce  qu'il 


(1)  Velpe4U,  Méà.  opératoire,  t.  IV,  p.  446. 

(2)  L'Expérience,  1837-1888,  t.  I,  p.  Î57. 

(3)  Vidal  de  Cassis,    Traité  de  pathologie  externe  et  de  médecine 
opératoire,  1841,  t.  V,  p.  578. 
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ne  conçoit  pas,  c'est  le  tampon  comme   moyen  curatif. 
«  Point  de  guérison,  dit-il,  par  le  tampon!  )> 

M.  Michon  (1),  en  examinant  le  fait  cité  par  Chopart^  se 
demande  si  l'on  ne  peut  pas  élever  des  doutes  sur  une 
guérison  annoncée  seulement  par  cette  expression  :  «  la 
ce  femme  jvar/i^/ parfaitement  guérie,»  et  si  l'indication  du 
siège  de  Fouverture  anormale  (au  col  de  la  vessie)  ne  doit 
pas  faire  supposer  qu'elle  pouvait  bien  exister  au  canal  de 
Turèthre.  Il  admet  bien  que  la  méthode  peut  être  utile 
dans  les  fistules  récentes,  mais  il  signale  la  lenteur  du 
traitement,  la  difficulté  de  la  tolérance  de  la  sonde,  son 
impuissance  à  évacuer  la  totalité  de  Turine,  son  inefficacité 
dans  les  fistules  longitudinales.  Quant  au  tampon,  il  croit 
qu'il  pourrait  quelquefois  être  appliqué,  mais  après  d'autres 
opérations  préalables,  pour  soutenir  des  lambeaux  ou  rap- 
procher des  lèvres.  Dans  ces  cas  même,  au  lieu  de  l'employer 
comme  Desault  le  faisait,  il  faudrait,  selon  lui,  se  servir  du 
double  tampon  imaginé  par  J.-L.  Petit  contre  les  hémor-. 
rhagies,  c'est-à-dire  placer  un  tampon  au  delà  de  la  fistule, 
et  en  pousser  un  autre  de  bas  en  haut  à  la  rencontre  du 
premier,  afin  que  les  deux  lèvres  de  l'ouverture,  pressées 
entre  deux  puissances  agissant  en  sens  inverse,  fussent 
amenées  à  un  contact  aussi  parfait  que  possible. 

Jobert  de  Lamballe  (2)  concède  l'analogie  de  nature 
invoquée  par  Desault  entre  les  fistules  urinairesde  l'homme 
et  celles  de  la  femme,  mais  il  n'admet  pas  qu'il  en  résulte 
que  leur  traitement  puisse  être  le  même.  Les  conditions 
anatomiques  et  fonctionnelles  des  organes  lésés  dans  les 


(1)  Micaoïf ,  Des  Opérations  que  nécessitent  les  fistules  vaginales. 
(Thèse  de  concours  pour  la  chaire  de  Richerand.)  1841. 

(2)  Jobert  de  Laiballs,    Traité   de   chirurgie    plastique,    1849, 
t.  II,  pp.  374  et  suivantes. 
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deux  espèces  d'affection  ne  sont  du  reste  pas  identiques.  En 
effets  Furine,  chez  l'homme,  n'est  en  contact  avec  la  fistule 
que  d'une  manière  intermittente,  tandis  qu'elle  la  mouille 
sans  interruption  chez  la  femme;  et  une  sonde  introduite 
dans  la  yessie  pourra  supprimer  chez  Tun  l'action  du 
liquide  sur  l'ouverture,  et  être  incapable  de  rien  produire 
de  semblable  chez  l'autre.  D  ailleurs  les  fistules  de  l'homme 
sont  généralement  sinueuses  et  étroites,  circonstances  favo- 
rables à  leur  réunion  quand  la  cause  a  été  détruite;  au 
contraire,  les  fistules  de  la  femme  se  trouvent  presque  tou- 
jours dans  des  conditions  opposées.  Jobert  reproche  à  Desault 
et  à  Chopart  de  n'avoir  publié  qu'un  fait,  alors  qu'ils  auraient 
pu,  du  moins  d'après  ce  qu'ils  disent,  en  relater  un  plus 
grand  nombre.  Il  analyse  le  fait  publié,  lequel  prouve  seu- 
lement, selon  lui,  qu'il  y  a  eu  amélioration  dans  l'état  de 
la  patiente.  «  Belle  guérison,  dit-il,  que  celle  qui  ne  permet 
((  pas  à  la  malade,  une  fois  rentrée  chez  elle,  de  rester  sans 
ce  sonde!  »  En  somme,  il  trouve  que  tout  est  doute  dans 
celte  observation,  et  cependant,  dit-il,  ce  on  n  a  pas  hésité 
((  à  donner  à  la  théorie  un  caractère  positif  qui  exclut 
a  l'hésitation.  Il  n'est  que  trop  commun  malheureusement 
<(  de  voir  ainsi  les  théories  les  plus  audacieuses  s'asseoir 
((  sur  des  faits  incertains.  »  Jobert  termine  sa  critique  en 
citant  un  passage  de  Lallemand  où  cet  auteur  admet  que 
la  sonde  n'a  d'autre  action  que  celle  de  favoriser  le  rap- 
prochement des  bords  de  la  perte  de  substance,  en  empê- 
chant l'urine  de  les  écarter  continuellement;  que  la  réunion 
peut  ainsi  se  faire  sous  son  influence  quand  la  fistule  est 
petite,  transversale  et  encore  en  suppuration;  mais  que  la 
chose  est  impossible  dans  les  cas  de  cicatrisation  définitive 
de  l'orifice^  à  moins  d'un  avivement  préalable  ou  d'une 
modification  imprimée  à  ses  bords  à  Teffet  d'y  déterminer 
un  processus  inflammatoire. 

Pendant  que  la  méthode  de  Desault,  chaudement  adoptée 
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par  les  uns,  modifiée  ou  faiblement  soutenue  par  les  autres, 
traversait  la  première  partie  du  xix«  siècle  en  passant  par 
toutes  ces  péripéties,  et  aboutissait  enfin,  en  France,  aui 
discussions  et  aux  attaques  que  je  viens  de  rapporter^  un 
autre  travail  se  préparait  en  Allemagne.  Nagele,  reprenant 
les  idées  de  Van  Roonhuyse,  de  Wepfer, de  Vœlter  et  de  Fa tio, 
alors  presque  abandonnées,  s'ingéniait  à  trouver  les  moyens 
de  donner  à  la  suture  la  vogue  qu'elle  n'avait  pu  acquérir, 
et  cherchait  pour  cela  à  la  rendre  plus  praticable  et  plus 
efficace.  Déjà,  quelque  temps  avant  lui,  un  auteur  modeste 
l'avait  précédé  dans  cette  voie.  Â  Paris  même,  Lewzinski, 
en  180^  (1),  avait  posé  le  principe  d'attirer  la  lèvre  posté- 
rieure de  la  fistule  vers  l'urèthre,  en  même  temps  que  sa 
lèvre  antérieure  serait  refoulée  en  arrière;  et  il  avait  con- 
seillé, pour  exécuter  la  suture,  d'introduire  les  fils  par  la  face 
vésicale  des  lèvres  de  l'orifice,  au  moyen  d'une  sonde  plate, 
un  peu  courbe,  et  percée  prés  de  son  bec  de  deux  fentes 
destinées  à  laisser  passer  une  aiguille.  L'instrument  étant 
porté  par  l'urèthre  jusqu'au  niveau  de  la  lèvre  posté- 
rieure, une  aiguille,  mue  par  une  tige  ou  un  ressort  dans 
l'intérieu r  de  la  canule^eût  été  poussée  à  travers  son  épaisseu  r 
et  retirée,  suivie  de  son  fil,  par  le  vagin;  l'autre  extrémité 
du  fil  eût  été  engagée  de  la  même  manière  à  travers  la 
lèvre  antérieure,  pour  former  une  anse  dont  les  deux 
bouts  seraient  sortis  par  le  conduit  utéro-vulvaire.  Après 
avoir  passé  autant  d'autres  anses  qu'il  eût  été  nécessaire, 
on  les  aurait  réunies  toutes  dans  un  serre -nœud.  Ce 
procédé,  resté  à  l'état  de  simple  projet,  parce  que  la 
malade  pour  laquelle  Lewzinski  l'avait  imaginé  avait  été 
obligée  de  partir,  n'attira  que  peu  ou  point  l'attention  du 
monde  médical,  et  ce  ne  fut  guère  que  lorsque  Nagele 


(1)  LswzinsKi,  Thèses  de  la  Faculté  de  Paris,  1802. 
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commença  à  entretenir  le  public  de  ses  projets  d'amélio- 
ration de  la  suture,  que  l'éveil  fut  sérieusement  donné,  du 
moins  dans  certaines  parties  de  l'Europe,  sur  cette  ressource 
chirurgicale,  rajeunie  et  transformée  dans  ses  mains  au  point 
de  prendre  les  allures  d'une  opération  nouyellc. 

A  partir  de  1809,  Nàgele  (1)  essaya  sur  le  cadavre  plu- 
sieurs procédés,  dont  la  diversité  et  le  nombre  indiquent 
suffisamment  l'hésitation  avec  laquelle  il  se  livrait  à  ses 
recherches.  L'application  qu'il  en  fit  sur  le  vivant  ne  fut  pas 
heureuse,  et  on  le  conçoit  facilement  si  l'on  tient  compte  de 
cette  circonstance  qu'il  ne  faisait  pas  usage  du  spéculum,  et 
qu'il  se  fiait  absolument  au  tâtonnement  de  ses  doigts  pour 
diriger  ses  instruments.  Voici  les  principaux  de  ses  procédés  : 

lo  L'avivcment  est  fait  avec  des  ciseau i  ordinaires  et  un 
bistouri  caché.  Une  sonde  ayant  été  introduite  dans  l'urèlhre, 
les  ciseaux,  dirigés  sur  l'index,  avivent  le  bord  postérieur 
dans  les  fistules  transversales,  et  langle  supérieur  dans  les 
fistules  longitudinales;  puis  le  bistouri  caché,  recouvert  de 
sa  gouttière,  est  conduit  sur  l'index  jusqu'à  la  lèvre  anté- 
rieure (fistules  transversales)  et  l'angle  antérieur  et  les  bords 
latéraux  (fistules  longitudinales);  la  lame  protectrice  est  re- 
tirée, la  pointe  du  bistouri  mise  à  nu,  et  les  bords  rafraîchis 
ou  plutôt  scarifiés.  La  suture  est  faite  ensuite  au  moyen  de 
rubans  de  fil  et  de  points  séparés;  d'autres  fois,  l'auteur 
emploie  des  aiguilles  courbes  d'argent  ou  dorées  et  la  suture 
entortillée. 

2o  Nàgele  a  proposé  de  faire  la  suture  au  moyen  d'une 
aiguille  ayant  à  peu  près  la  forme  de  celle  de  Dechamps, 


(1)  Nàgele,  Erfahrungen  und  /ibhandlungen  uber  Krankheiten 
des  weiblichen  Geschlechts.  Mannheiin,  1812,  p.  889.  —  Répertoire 
d'anatomie  pathologique,  t.  V,  p.  152.  —  Michon  ,  Thèse  de 
concours^  p.  92. 
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terminée  d'un  côté  par  un  anneau  destiné  à  recevoir  le 
doigt,  et  de  Fautrc  par  une  pointe  percée  d'un  chas  qui 
doit  recevoir  le  fil.  La  femme  ayant  été  placée  comme 
pour  l'opération  de  la  taille,  le  chirurgien  introduit  dans 
le  vagin  le  doigt  indicateur  d'une  main,  tandis  que  l'autre 
est  engagé  dans  l'anneau  de  l'aiguille.  Le  doigt  qui  se 
trouve  dans  le  vagin  est  passé  sous  une  des  lèvres,  la  pulpe 
appliquée  sur  sa  face  vésicale;  il  la  soulève  et  la  dirige  vers 
la  pointe  de  l'aiguille,  qui  est  introduite  par  l'autre  doigt, 
de  manière  que  cet  instrument,  agissant  par  un  mouvement 
combiné  de  pression  et  de  rotation,  traverse  la  lèvre,  du  vagin 
vers  la  vessie.  Le  doigt  resté  dans  le  conduit  uléro-vulvaire 
quitte  alors  l'intervalle  des  deux  bords  de  la  fistule,  pour 
venir  appuyer  sur  la  face  vaginale  de  celui  qui  est  resté 
libre,  et  le  soutenir,  pendant  qu'il  est  perforé  à  son  tour, 
de  sa  face  profonde  à  sa  face  superficielle,  par  l'aiguille. 
Celle-ci  est  ensuite  abandonnée  un  moment  pour  permettre 
l'extraction  du  fil  avec  une  pince,  puis  retirée  par  un 
mouvement  opposé  à  celui  qui  l'avait  fait  pénétrer,  et  les 
deux  extrémités  de  l'anse  sont  réunies  et  entortillées  en 
faisceau. 

8«  Dans  un  autre  procédé,  qui  n'a  pas  été  essayé  sur  le 
vivant,  les  fils  sont  passes  de  la  vessie  vers  le  vagin,  au 
moyen  d'une  espèce  de  sonde  de  Laforest,  à  travers  laquelle 
passe  un  ressort,  terminé,  à  une  de  ses  extrémités,  par  une 
pointe  plate,  légèrement  concave  et  percée  d'un  chas,  et  à 
l'autre  par  un  anneau.  L'instrument,  muni  de  son  aiguille 
élastique  enfilée,  est  engagé  dans  la  vessie  par  le  canal  de 
l'urèthre,  tandis  qu'un  doigt  conducteur  est  porté  dans  le 
vagin^  on  dirige  l'extrémité  de  la  sonde  vers  une  des  lèvres, 
qu'on  traverse  par  un  mouvement  de  pression  exercé  sur 
l'anneau;  le  bout  de  fil  est  retiré  par  le  vagin,  l'aiguille 
rentrée,  et  poussée  de  la  même  manière  à  travers  l'autre 
It'vrc;  on  répèle  celte  manœuvre  jusqu'à  ce  que  tous  les 
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fils  soient  placés.  La  sonde  est  ensuite  enlevée  et  remplacée 
par  un  cathéter  ordinaire. 

L'impulsion  donnée  par  Nàgele  lança  sur  ses  traces  un 
certain  nombre  de  chirurgiens,  parmi  lesquels  il  faut 
citer  Schreger,  G)ze  (1),  Pinel-Grandchamp  (2),  Deyber  (8) 
et  Ehrmann  (4).  Ces  praticiens  maintinrent  l'usage  de 
la  suture  jusqu'en  1825,  1826  et  1827,  époque  où  un 
nouveau  mouvement  se  produisit  en  France  après  les  expé- 
riences de  Lallemand,  de  Dupuytren  et  de  Delpech  sur  le 
traitement  des  fistules  par  la  cautérisation  simple  ou  suivie 
d'un  mode  de  rapprochement  particulier. 

Schreger,  en  1817,  obtint,  à  ce  qu'il  parait,  un  résultat 
favorable  de  l'application  de  la  suture.  Il  adopta  pour 
l'opération  la  position  de  la  femme  sur  le  ventre,  pratiqua 
l'avivement  au  moyen  de  scarifications  faites  avec  des 
ciseaux,  et  réunit  les  lèvres  avec  des  points  séparés  de  fil 
de  soie  (5). 

Coze  et  Pinel-Grandchamp  se  bornèrent  à  faire  des 
cipériences,  l'un  sur  le  cadavre,  l'autre  sur  les  animaux. 

Ehrmann,  qui  n'était  pas  un  ennemi  de  la  cautérisation 
ni  même  du  tampon,  puisqu'il  employait  quelquefois  le 
nitrate  acide  de  mercure,  qu'il  appliquait  au  moyen  d'un 
pinceau  placé  dans  une  grosse  canule  de  gomme  élastique, 
et  qu'il  commençait  souvent  son  traitement  par  une  sca- 
rification suivie  du   tamponnement^   Ehrmann,  dis-je. 


(1)  Ouvrage  cité. 

(2)  Bulletin  des  sciences  médicales^  sous  In  direction  de  Fèrcssac, 
juin  1827,]).  183. 

(3)  Detbkr,  Essai  sur  les  fistules  urinaires  vaginales.  (Thèse  inau- 
gurale.) Strasbourg,  1827. 

(4)  Idem. 

(5)  ScoREGER,  rinnalen  dfs  chirurg,  Klinikums  auf  die   Uniter- 
sitdi  »H  Erlangen,  1817. 
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paraissait  avoir  cependant  plus  de  confiance  dans  la 
suture^  puisqu'il  j  recourait  dans  les  cas  où  les  autres 
méthodes  n'avaient  pas  réussi.  Pour  la  mettre  en  usage,  il 
plaçait  la  Femme  sur  le  dos,  se  servait  de  son  spéculum  à 
trois  branches  et  pratiquait,  comme  Schreger,  des  scarifica- 
tions^ mais  seulement  après  l'application  des  fils.  Ces  fils 
étaient  de  soie,  entre-croisés  diagonalement  derrière  la 
fistule,  puis  fixés  par  des  nœuds  ordinaires.  Après  la  suture, 
il  introduisait  une  sonde  de  femme  dans  la  vessie,  et,  si  elle 
n'était  pas  supportée,  une  sonde  de  gomme  élastique.  Il 
parait  avoir  réussi  de  cette  manière  dans  un  cas,  quoique 
les  fils  eussent  traversé  les  chairs  le  quatrième  jour  après 
l'opération  ;  mais  il  échoua  dans  un  autre. 

Deyber,  contemporain  d'Ehrmann,  qui  rapporte  les 
deux  cas  que  je  viens  de  citer,  fit,  en  1827,  une  thèse  (1) 
dans  laquelle  il  proposa  un  procédé  consistant  à  intro- 
duire dans  la  vessie,  par  le  canal  de  l'urèthre,  une  bougie 
un  peu  grosse  de  bois  tendre,  destinée  à  faire  faire  saiUic 
dans  le  vagin  à  l'orifice  fistuleux;  celui-ci  aurait  été  avivé 
avec  un  bistouri  droit,  pointu,  un  peu  concave  sur  le 
tranchant,  ou  bien  un  peu  coudé  sur  le  plat,  dans  le  cas  de 
fistules  transversales.  Les  lèvres  devaient  être  traversées  au 
mojen  d'une  sonde  courbe  à  dard,  aiguillée  et  armée  d'un 
fiL  agissant  de  l'intérieur  du  réservoir  urinaire  vers  le  vagin. 
La  première  lèvre  ayant  été  perforée,  l'extrémité  du  fil 
aurait  été  retirée  avec  une  pince  par  le  vagin,  puis  le  dard 
rentré  dans  sa  gaine,  toujours  armé  de  son  fil,  pour  être 
dirigé  de  même  à  travers  l'autre  bord;  l'anse  formée  après 
l'extraction  du  second  bout  devait  être  nouée  ou  bien 
fixée  au  moyen  du  serre -nœud  de  Levret.  Il  est  à 
remarquer   que  Deyber,   en   proposant   cette   opération, 


(])  OuTrage  cité. 
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se  demande  s'il  ne  vaudrait  pas  mieux  se  servir  de  fils 
de  plomb  que  de  fils  de  soie^  qu'il  recommande  de  les 
serrer  fort  peu  et  qu'il  propose,  pour  ne  pas  les  brouiller, 
de  leur  donner  une  couleur  différente.  Son  procédé, 
non  appliqué,  est  resté  à  l'état  de  proposition  théorique. 
Mais  ce  qu'il  y  a  peut-être  de  plus  important  dans  les 
recherches  de  Deyber  et  dans  son  travail,  c'est  l'indication 
d'un  nouveau  spéculum  bivalve  (1)  propre  à  déprimer  la 
paroi  postérieure  du  vagin  seulement,  et  dans  lequel  on 
peut  trouver  une  certaine  cinalogie,  grossière  à  la  vérité, 
avec  ces  nouveaux  spéculums  plus  perfectionnés,  que 
l'Amérique  nous  a  fournis  plus  tard  et  qui  ont  tant  con- 
tribué aux  progrès  du  traitement  des  fistules. 

Il  est  probable  que  c'est  l'absence  d'un  moyen  d'explo- 
ration de  ce  genre,  jointe  aux  difficultés  considérables  qui 
en  résultaient  pour  la  manœuvre  des  instruments  dans  le 
vagin,  qui  ont  déterminé  Dupuy tren,  Delpech  et  Lallemand 
à  concentrer  tous  leurs  efforts  sur  la  cautérisation  (2). 
Leur  espoir  était  de  modifier  les  bords  de  la  cicatrice,  d'y 
déterminer  un  gonflement  inflammatoire  capable  de 
rapprocher  et  même  de  faire  adhérer  ces  bords,  ou  au 
moins  d'en  faciliter  la  coaptation  mécanique;  au  pis  aller, 
de  déterminer  la  formation  d'une  substance  inodulairc 
fortement  rétractile  et  susceptible  de  rétrécir  l'ouverture, 
que  de  nouvelles  cautérisations  pourraient  diminuer 
encore. 

Dupuytren  employait  deux  agents  de  cautérisation  ;  le 
nitrate  d'argent  et  le  cautère  actuel,  et  choisissait  l'un  ou 
l'autre,  suivant  que  les  bords  de  la  fistule  étaient  plus  ou 


(1)  Ouvrage  cite,  pi.  II,  fig.  5. 

(2)  Roche  et  Sausqn,   ISouveaux  Éléments  de  pathologie  tnédico- 
chîrurgicale.  Bruxelles,  1829,  t.  IV,  p.  187. 
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moins  calleux  et  leur  écarteincnt  plus  ou  moins  grand, 
n  portait  le  nitrate  cFargent  sur  l'ouverture  au  moyen  d'une 
pince  à  anneaux,  à  l'extrémité  de  laquelle  se  trouvait  fixé 
à  angle  droit  le  morceau  de  pierre  infernale.  L'application 
du  caustique  était  favorisée  par  l'introduction  préalable 
d'un  spéculum  fendu  dans  toute  sa  longueur.  Cet  instru- 
ment, ou  un  autre  simplement  troué,  lui  servait  également 
à  agir  sur  1  orifice  au  moyen  du  fer  rougi  à  blanc,  avec 
lequel  il  ne  faisait  qu'effieurer  les  surfaces,  pour  les  irriter 
et  les  excorier  seulement,  sans  y  faire  subir  de  perte  de  sub- 
stance. Suivant  les  circonstances,  il  plaçait  ou  ne  plaçait  pas 
une  sonde  dans  la  vessie  après  la  cautérisation,  et  répétait 
celle-ci  aussitôt  que  le  gonflement  qu'elle  avait  produit 
commençait  à  diminuer  et  que  les  urines  reparaissaient 
dans  le  vagin  (1).  D'après  le  dire  de  plusieurs  praticiens 
qui  avaient  été  témoins  de  ses  opérations,  et  surtout  de 
Sanson,  Dupuy trcn  aurait  réussi  plusieurs  fois  à  guérir  ainsi 
radicalement  des  fistules  vésico-vaginales  assez  grandes*, 
mais  on  ne  connaît  que  deux  observations  qui  aient  été 
publiées  sur  ce  sujet,  l'une,  fort  incomplète,  dans  \e  Journal 
hebdomadaire  (!l),  et  l'autre  dans  la  Lancette  française  (3). 
M.Marx,  dans  un  mémoire  inédit  communiqué  à  M.  Michon, 
en  cite  une  troisième. 

Delpech,  plein  de  confiance  dans  les  propriétés  rétrac- 
tiles  du  tissu  inodulaire,  appliquait  le  fer  rouge  avec  plus 
de  hardiesse,  de  manière  à  produire  des  eschares  autour  de 
l'orifice.  Il  se  ménageait  l'accès  de  la  fistule  avec  un  spé- 
culum à  charnière,  répétait  les  cautérisations  aussi  souvent 
qu'il   le   fallait,    mais    naturellement   à   de   plus  grands 


(1)  RociB  et  Sarsom,  ouvrage  cité,  p.  188. 

(1)  Journal  hebdomadaire ,  1829,  t.  V,  p.  ^o6s 

(3;  Lanceite  française  y  1829,  t.  Il,  pp.  65-83. 
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intervalles  que  Dupuytrcn,  et  finissait  quelquefois  la  cure 
avec  le  nitrate  d'argent.  Un  seul  fait  a  été  décrit  dans  le 
Mémorial  des  hôpitaux  du  Midi  pour  venir  à  l'appui  du 
procédé  de  Delpech  (1). 

Lallemand,  habitué  à  manier  le  nitrate  d'argent  dans  le 
canal  de  l'urèthre  de  l'homme,  ne  pouvait  manquer  de 
songer  à  ce  caustique  pour  attaquer  les  fistules  vésico- 
vaginales.  Il  le  préférait  au  fer  rouge,  auquel  il  attribuait 
de  grands  inconvénients;  mais,  comme  il  devait  reconnaître 
que  l'action  n'en  était  pas  bien  profonde,  il  avait  jugé  con- 
venable de  favoriser  l'adhésion  des  bords,  préalablement 
modifiés  par  le  caustique,  en  les  soumettant  à  une  réunion 
mécanique.  Nàgele  avait  bien  déjà  songé  à  quelque  chose 
de  semblable,  et  avait  même  fait  représenter  dans  son 
ouvrage  un  instrument  destiné  à  agir  dans  ce  sens;  mais  ce 
moyen  de  rapprochement  ne  pouvait  s'appliquer  qu'aux 
fistules  longitudinales,  et  d'ailleurs  le  célèbre  accoucheur 
n'y  avait  pas  attaché  une  importance  suffisante  pour  faire 
école  au  sujet  de  cette  innovation.  Lallemand,  pour  pra- 
tiquer son  opération,  commençait  par  porter  le  nitrate 
d'argent  sur  les  lèvres  de  l'orifice,  au  moyen  du  doigt  armé 
d'une  bague  dans  le  chaton  de  laquelle  se  trouvait  enchâssé 
un  cône  de  caustique;  puis,  quand  les  eschares  étaient 
tombées,  c'cst-à-dirc  quatre  ou  cinq  jours  après,  il  plaçait 
dans  la  vessie  son  instrument  unissant,  qu'il  nommait 
êonde-érigne.  Celle-ci  se  composait  de  quatre  pièces  :  l^Une 
grosse  sonde  métallique,  percée  de  deux  trous  à  son  extré- 
mité vésicale;  2o Deux  crochets  mus  par  une  tige,  et  qui,  par 
un  mécanisme  particulier,  peuvent  sortir  par  les  trous  de  la 
sonde,  en  décrivant  un  arc  de  cercle,  ou  y  rentrer;  8°  Une 
plaque  circulaire  située  à  l'autre  extrémité  de  la  sonde  et 


(1)  llliCHuif,  thèse  citée. 


—  43  — 

destinée  à  retenir  celle-ci  contre  le  pubis;  4''  Un  ressort  à 
boudin  ayant  pour  usage,  lorsqu'on  le  détend,  de  rappro- 
dier  la  plaque  circulaire  des  crochets  engagés  dans  la  lèvre 
postérieure  de  la  fistule.  Pour  se  servir  de  la  sonde-érigne, 
Lallemand  faisait  rentrer  les  crochets  et  introduisait  la 
canule  dans  la  vessie.  Un  doigt  porté  dans  le  vagin  allait  à 
la  rencontre  de  son  extrémité  vésicale,  et  la  fiiait  sur  le  |K>int 
précis  où  il  (allait  perforer  le  bord  postérieur  de  l'ouverture 
anormale.  Alors  il  mettait  en  mouvement  le  mécanisme 
qui  devait  enfoncer  les  crochets  dans  ce  bord,  et,  après  avoir 
placé  de  la  charpie  et  des  compresses  entre  la  plaque  circu- 
laire et  les  parties  molles,  il  lâchait  le  ressort  à  boudin  qui, 
faisant  exécuter  aux  crochets  un  mouvement  en  avant  en 
même  tempsqu'il  poussait  la  plaque  en  arrière,  devait  attirer 
la  lèvre  postérieure  de  la  plaie  vers  la  vulve,  et  refouler  l'urè- 
threet  la  lèvre  antérieure  en  sens  contraire,  de  manière  à 
obturer  la  fistule.  Il  laissait  l'instrument  en  place  pendant 
quatre  à  cinq  jours,  puis  le  retirait,  pour  recommencer 
plus  tard,  s'il  était  nécessaire,  la  même  manœuvre. 

Lallemand  fit  paraître  un  mémoire  sur  sa  méthode  en 
1825  (1)  et  un  autre  en  18S5.  Plusieurs  cas  de  succès, 
dlnsuccès  et  même  de  mort  furent  aussi  publiés  (2). 

Quelques  chirurgienscherchèrentàdiminuerlesdifiicultés 
el  les  dangers  de  l'opération  de  Lallemand.  Ainsi  Flamant 
inventa,  pour  apphquer  le  nitrate  d'argent,  un  porte-caus- 
liqne  formé  de  deux  tiges  réunies  dans  leur  milieu  par  une 
goupille;  l'une  de  ces  tiges  est  chargée  du  morceau  de  pierre 
infernale  et  s'engage  dans  l'autre,  qui  présente  une  gaine 
pour  la  recevoir.  On  cautérise  l'orifice  en  faisant  sortir  le 


(1)  j^rchicen  générales  de  i^édecine^  1825,  t.  VII. 

(2)  Faoct,  Diêseriaiion  sur  ia  fistule  résico-taginale,  thèse  de  Paris, 
1825. 
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caustique  de  sa  gaine  par  un  petit  mouvement  de  bascule, 
et  en  le  dirigeant  vers  la  fistule  (1).  Dupuytren,  pour  éviter 
les  inconvénients  de  l'implantation  des  crochets  dans  la 
paroi  vésico- vaginale,  substitua  à  l'érigne  de  Lallemand  une 
grosse  sonde  droite,  présentant  à  son  extrémité  vésicale  deux 
ouvertures  munies  d'opercules  se  rabattant  à  volonté,suivant 
les  mouvements  qu'on  imprime  à  une  tige  qui  traverse  la 
sonde  et  sort  par  son  extrémité  extérieure.  A  celle-ci  est 
adapté  un  coulant  muni  de  deux  plaques  en  forme  d'ailes. 
Pour  faire  agir  l'instrument,  on  l'introduit  dans  la  vessie, 
puis  on  abaisse  les  opercules  et  on  les  fixe  en  cet  état  par  une 
vis  de  pression.  On  attire  alors  la  sonde  en  avant,  jusqu'à 
ce  qu'on  sente  que  les  opercules  appuient  sur  le  contour  du 
col  de  la  vessie;  on  place  quelques  bourdonnets  de  charpie 
sur  le  méat  urinaire,  et  Ton  pousse  le  coulant  en  arrière 
jusqu'à  ce  que  ses  plaques  refoulent  suffisamment  dans  ce 
sens  les  bourdonnets  et  les  parties  molles  qu'ils  recouvrent. 
Sanson  affirme  que  Dupuytren  a  guéri  en  quelques  jours, 
par  ce  moyen,  une  fistule  qui  avait  résisté  à  difiiérentes 
cautérisations  (2). 

Mais  comme  cet  instrument,  de  même  que  celui  de  Lal- 
lemand, ne  peut  servir  que  pour  des  fistules  transversales, 
Laugier  imagina  une  pince  à  érigne,  qu'il  nomma  pince 
vaginale^  parce  qu'elle  doit  être  introduite  par  le  vagin  et 
l'intéresser  seul,  sans  pénétrer  dans  la  vessie  (3).  Cette  pince 
érigne,  qui  peut  s'appliquer  à  toute  espèce  de  fistule,  s'arti- 
cule comme  un  forceps  de  Smellie,  et  ses  deux  branches 
peuvent  être  serrées  à  volonté  par  une  vis  qui  les  traverse 
comme  celle  de  l'entérotome  de  Dupuytren.  On  conçoit 


(1)  Deyber,  ouvrage  cité,  p.  46. 

(2)  RocBB  et  Sausun,  ouvrnge  cité,  p.  190. 

(3)  Journal  hebdomadaire,  1820,  t.  V,  p.  420. 
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qu'on  peut  donner  aux  griffes  de  cet  instrument  des  direc- 
tions variées  qui  les  mettent  en  rapport  avec  les  différentes 
fonnes  des  fistules. 

De  même  que  la  méthode  de  Desault,  la  cautérisation, 
après  avoir  excité  un  engouement  passager,  devint  bientôt 
Tobjet  d'attaques  nombreuses  et  très- vives,  surtout  de  la 
part  de  Jeanselme  et  de  Vidal  de  Cassis. 

Jeanselme  (1),  fidèle  à  son  thème  favori,  prétendit  que 
Dupujtren  n'avait  jamais  guéri  que  des  fistules  de  l'urcthre 
ou  du  col  vésical,  dont  les  bords  peuvent  être  soustraits  assez 
facilement  au  contact  de  l'urine.  Il  s'étonna  de  ce  que  ce 
chirurgien,  dont  la  clinique  cependant  a  eu  assez  de  reten- 
tissement, n'eût  publié  que  deux  observations  de  fistule 
vésica-vaginale.  ce  On  doutait  cependant,  de  son  temps. 
a  dit-il  avec  ironie,  comme  on  doute  encore  aujourd'hui, 
<x  de  ces  guérisons  remarquables...  Je  ne  puis  m'empécher 
a  de  le  dire  encore  ici,  ce  silence  est  pour  moi  la  preuve 
<;  morale  que  Dupujtren  n'a  jamais  guéri  de  fistules  du 
<(  bas-fond  de  la  vessie  et  d'une  date  ancienne.  »  Il  analyse 
les  deux  faits  publiés  et  fait  observer  qu'ils  pèchent  tous 
deux  par  le  peu  de  détails,  par  le  vague  de  l'observation  et 
|)ar  la  précipitation  avec  laquelle  on  a  annoncé  des  succès 
qui  pouvaient  fort  bien  n'être  qu'illusoires,  un  des  premiers 
effets  de  la  cautérisation  étant  de  boursoufler  les  bords  de 
la  fistule  et  d'obturer  momentanément  l'orifice,  lequel  est 
exposé  à  s'ouvrir  de  nouveau  après  la  cessation  des  accidents 
inflammatoires.  Quant  à  Delpech,  le  même  auteur  pense 
que,  dans  la  publication  du  fait  unique  qui  se  rapporte  à  sa 
pratique,  ce  chirurgien  a  plutôt  été  entraîné  par  sa  théorie 
sur  lesinodules  que  par  une  observation  dégagée  de  toute  idée 
préconçue,  et  il  allègue,  comme  preuve  de  ce  qu'il  affirme, 


(1)  L'Espénence,  1837-1838,  t.  1,  p.  260. 
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le  doute  que  des  chirurgiens  de  Montpellier  et  des  élèves 
môme  de  Delpech  ont  manifesté  sur  c(  ce  brillant  succès.  » 
Pour  ce  qui  regarde  Lallemand,  il  lui  oppose  Serre  (1), 
qui  nie  que  le  principal  cas  sur  lequel  s^appuie  sa  méthode 
ait  été  guéri  (2),  et  il  Fait  observer  que,  du  reste,  ce  praticien 
a  eu  affaire  à  une  fistule  du  col. 

Vidal  de  Cassis  affirma,  contrairement  à  Dupuytren  et  à 
Delpech,  que  ni  le  nitrate  d'argent,  ni  le  cautère  actuel  ne 
sont  assez  puissants  pour  modifier  les  bords  des  fistules 
anciennes  de  telle  sorte  qu'il  s'ensuive  une  bonne  réunion. 
Pour  pouvoir  réussir,  selon  lui,  il  faudrait  enlever  les  lèvres 
calleuses  de  l'ouverture  et  en  créer  d'autres.  Mais  on  pro- 
duirait alors  une  perte  de  substance^  et  si.  après  la  chute  des 
eschares,  la  réunion  ne  se  faisait  pas,  on  aurait  une  fistule 
plus  large  qu'auparavant.  II  ne  faut  donc  pas  compter  sur 
la  cautérisation  sans  moyens  unissants.  ((  Point  de  guérison, 
((  dit- il,  par  la  cautérisation  seule!  »  A  Lallemand  il 
contesta  l'action  antéro- postérieure  de  la  plaque  de  son 
instrument^  et  regarda  celle  de  ses  érignes  comme  dan- 
gereuse, se  fondant  sur  ce  que  le  chirurgien  de  Mont- 
pellier avait  avoué  lui-même  avoir  perdu  des  opérées. 
((  Maintenant,  dit-il,  où  sont  les  succès?...  M.  Lallemand 
c(  et  ses  élèves  en  ont  publié  qui  ont  été  contestés  par 
ce  d'autres  chirurgiens.  J'ai  la  bonne  foi  et  les  lumières  de 
«  M.  Lallemand  pour  l'affirmative,  et,  pour  la  négative, 
«  les  lumières  et  la  bonne  foi  de  M.  Serre,  professeur  de  la 
ix.  Faculté,  à  laquelle  M.  Lallemand  appartient  aussi.  Selon 
((  M.  Serre,  aucune  des  opérations  pratiquées  en  public 


(1)  Serre,  Traité  de  ta  réunion  immédiate,  p.  54!2. 

(2)  De  nouvelles  attestations,  faites  depuis  cette  époque,  ont 
confirmé  la  guérison  de  la  dame  qui  faisait  le  sujet  de  cette  obser- 
vation et  qui  appartenait  à  la  clientèle  privée  de  Lallemand. 
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a  par  M.  Lallemand  n'aurait  été  suivie  de  succès.  y>  Du 
reste^  ajoute-t-il,  ceux  qui  ont  employé  la  méthode  de 
Lallemand  n'ont  pas  réussi  (1). 

M.  Michon,  Bérard,  Jobert  de  Lamballc  critiquèrent  aussi 
la  cautérisation,  mais  avec  beaucoup  moins  de  passion.  M.  ITi- 
chons'en  montra  même  jusqu'à  un  certain  point  partisan,  et 
fit  la  part  du  nitrate  d'argent  et  du  cautère  actuel,  en  disant 
que  le  premier  agent  doit  plutôt  être  employé  pour  les 
fistules  un  peu  étendues  et  qui  paraissent  réclamer  plusieurs 
applications  du  caustique,  parce  qu'il  n'expose  pas,  comme 
le  fer  rouge,  à  des  pertes  de  substance  fâcheuses,  tandis 
que  ce  dernier  modificateur  trouve  mieux  son  application 
dans  les  fistules  très-étroites  et  situées  peu  profondément, 
attendu  qu'il  agit  plus  sûrement  sur  toute  Tépaisseur  des 
lèvres  et  provoque  un  travail  de  cicatrisation  plus  com- 
plet (2).Sans  contester  le  méritedel'invention  deLalIemand, 
ni  les  progrès  qu'elle  a  fait  faire  à  la  science  et  l'impulsion 
nouvelle  qu'elle  a  donnée,  en  France,  aux  recherches  ayant 
pour  but  la  guérison  des  fistules,  M.  Michon  soutint  que  la 
sonde- érigne  n'agit  réellement  que  sur  une  des  lèvres  de 
rorifice,et  que,  dans  les  cas  de  grand  écartement,il  lui  serait 
difficile  de  mettre  les  deux  bords  en  contact  et  surtout  de  les 
maintenir  dans  cet  état.  D'ailleurs,  dit-il,  elle  est  loin  d'être 
toujours  innocente,  puisque  son  application  a  été  suivie  de 
la  mort  des  opérées.  —  Bérard  concéda  que  la  cautérisation 
peut  être  utile  pour  les  fistules  étroites.  Contrairement  à 
H.  Hichon,  il  émit  l'opinion  que  le  fer  rouge  convient 
mieux  dans  les  grandes  fistules  et  les  caustiques  dans  les 
petites.  Hais  il  n'admit  pas  que  ni  l'un  ni  l'autre  de  ces 
moyens  pût  produire  aucun  résultat  dans  des  pertes  de 


(\)  Vidal,  ouvrage  cité,  t.  V,  p.  575. 
{t)  MiCHOiv,  Thèse  de  concours. 
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substance  de  deux  ou  Irois  centimètres.  Faisant  allusion  aux 
faits  de  la  pratique  de  Du puytren,  il  exprima  des  doutes  sur  la 
question  de  savoir  si  les  cas  de  réussite  avaient  bien  pour  objet 
des  fistules  de  la  vessie  et  s^ils  n'appartenaient  pas  plutôt  à 
des  ouvertures  anormales  de  l'urèthre.  Et  pour  ceux  de  Lai- 
lemand.  il  avoua  qu'il  lui  était  difficile  de  les  juger,  parce 
que,  dit-il,  a  il  n'est  point  aisé,  dans  tous  les  cas,  de  déter- 
((  miner  si  une  fistule  vésico-vaginale  est  ou  non  cicatrisée, 
«  et,  d'autre  part,  parce  que  les  malades  elles-mêmes  peu- 
c(  vent  se  tromper  ou  chercher  à  tromper  le  chirurgien  (1).  » 
—  Jobert  de  Lamballe  affirma  que  les  caustiques  et  le 
cautère  actuel  ont  la  même  action  et  ne  différent  que  par 
leur  degré  d'énergie;  qu'il  faudrait  qu'une  fistule  fût  bien 
étroite  pour  que  la  cautérisation  pût  en  triompher;  que, 
dans  l'opération  de  Lallemand,  le  ravivemcnt  avec  le 
nitrate  d'argent  est  insuffisant,  et  la  sonde- érigne  sujette 
à  irriter  douloureusement  l'urèthre  et  à  provoquer  une 
excitation  violente  et  des  contractions  dans  la  vessie  (2). 

Après  l'émotion  produite  par  la  méthode  de  la  cautérisa- 
tion et  le  procédé  de  Lallemand,  et  même  au  moment  où 
ils  ébranlaient  le  monde  chirurgical,  il  survint  une  espèce 
de  désarroi  dans  le  camp  des  travailleurs.  Les  uns  conti- 
nuèrent à  se  cramponner  aux  idées  du  moment;  les  autres 
reportèrent  leurs  regards  vers  celles  du  passé  ;  d'autres  encore 
se  vouèrent  à  Téclectisme;  enfin  le  plus  grand  nombre, 
voyant  leurs  espérances  et  leurs  illusions  perdues,  désespé- 
rant  d'ailleurs  d'arriver  au  but  en  suivant  les  voies  tracées, 
cinglèrent  à  toutes  voiles  vers  les  régions  de  l'inconnu.  Les 
annales  scientifiques  de  l'époque  et  des  années  qui  la  sui- 
virent portent  les  traces  de  cette  tendance  à  la  dispersion 


(1)  A.  BtRARO,  ouvrage  cite,  t.  XXXI,  p.  229. 

(2)  Jobert,  ouvrage  cilê,  t.  II,  pp.  365  et  S87. 
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des  idées,  et  1  on  y  trouve  des  travaux  exécutés  dans  les 
directions  les  plus  variées. 

Ainsi,  pour  donner  tout  de  suite  un  exemple  de  cette 
espèce  de  bigarrure  intellectuelle,  je  citerai  l'observation 
d'une  dame  affectée  d'une  fistule  d'une  grande  étendue(l), 
qui,  dans  le  cours  d'un  traitement  institué  depuis  quelques 
années  avant  1833  jusqu'en  1838, par  les  docteurs  Morisson, 
Liston^  Witthcr  et  Syme,  fut  successivement  soumise  à 
presque  toutes  les  méthodes  préconisées  jusqu'alors  :  pro- 
cédé deDesault,  nombreuses  applications  du  cautère  actuel, 
puis  caustiques  suivis  de  l'usage  de  la  suture  entortillée,  et 
enfin,  nouvelles  cautérisations  par  le  fer  rouge  employé  à 
de  longs  intervalles.  Ce  qu'il  y  a  de  plus  étonnant  dans 
cette  observation,  c'est  que  cette  dame,  que  l'on  dit  avoir 
été  considérablement  soulagée  par  le  traitement,  devint 
enceinte  en  1838  et  que  les  accoucheurs  lui  trouvèrent  le 
col  utérin  oblitéré,  de  sorte  que  M.  Syme  fut  obligé,  pour 
pouvoir  terminer  l'accouchement,  de  fendre  la  cicatrice 
qui  avait  réuni  les  lèvres  du  museau  de  tanche. 

Dugès,  de  Montpellier,  eut  l'occasion  de  traiter  une  femme 
à  laquelle  Lallemand  avait  à  plusieurs  reprises  appliqué 
inutilement  sa  méthode  (2).  L'ouverture  se  trouvait  au  col 
vésical.  Il  introduisit  un  spéculum  en  gouttière  dans  le  vagin 
et  une  sonde  dans  la  vessie  pour  faire  bomber  la  partie  à 
opérer.  Il  saisit  la  lèvre  supérieure,  tantôt  avec  les  pinces 
de  Museux,  tantôt  avec  le  crochet  de  Bromfield,etla  réséqua 
ayec  des  ciseaux  fortement  courbes  sur  le  plat.  La  lèvre 
inférieure  fut  accrochée  avec  une  érigne  double,  traversée 
vers  son  milieu  par  un  bistouri  étroit  et  mince,  et  réséquée 
régulièrement  à  droite  et  à  gauche.  Puis  il  perfora  succès- 


(1;   The  London  and  Edinburgh  monthly  Journal,  janvier,  1842. 
[t)  Gazette  médicale  de  Paria,  1831,  n"'  44  et  S67. 
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sivemcntles  deux  lèvres,  de  la  raceyésicalc  à  la  face  vaginale, 
avec  une  aiguille  courbe  munie  d'un  fil  double  et  ciré,  dont 
il  noua  modérément  les  bouts.  Après  l'opération,  qui  pré- 
senta beaucoup  de  difficultés,  une  sonde  fut  placée  dans  la 
vessie  et  laissée  ouverte.  Il  survint,  le  troisième  jour,  une 
hémorrhagie  fort  inquiétante  qui  obligea  d'enlever  les  fils, 
et  la  fistule,  en  définitive,  resta  dans  l'état  où  elle  se  trouvait 
avant  l'opération.  Lallemand  reprit  ensuite  le  traitement, 
et  fit  deux  nouvelles  tentatives  avec  le  fer  rouge  et  ses  cro- 
chets, mais  il  ne  réussit  pas  mieux  que  Dugès.  Après  ces 
insuccès,  ce  dernier  chirui^ien  émit  l'idée  qu'on  aurait 
peut-être  obtenu  un  meilleur  résultat  en  excisant  les  lèvres 
de  la  fistule  et  en  les  réunissant  avec  le  cylindre  à  crochets 
ou  au  moyen  de  la  suture  enchevillée.  Quant  à  la  pauvre 
opérée,  il  lui  conseilla  un  moyen  palliatif  consistant  en  un 
appareil  formé  d'une  sonde  d'argent  de  deux  pouces  seule- 
ment, munie,  à  son  extrémité  libre,  d'une  plaque  mobile 
destinée  à  appuyer  sur  le  méat  urinaire,  et  à  l'autre,  d'une 
portion  de  vessie  ou  d'estomac  de  poisson.  La  sonde  fut 
introduite  par  l'urèthre  dans  la  poche  urinaire,  puis  on 
y  injecta  de  l'huile  pour  distendre  la  petite  vessie,  qui, 
pendant  un  mouvement  de  traction  en  avant  imprimé  à 
l'instrument,  vint  boucher  la  fistule  et  permit  ainsi  à  la 
femme  de  retenir  presque  complètement  ses  urines  pendant 
plusieurs  heures. 

Malagodi  (1),  de  Bologne,  ayant  échoué  avec  le  nitrate 
d'argent  employé  pour  une  fistule  permettant  le  passage 
du  doigt,  pratiqua  l'avivement  et  la  suture  de  la  manière 
suivante  :  il  introduisit  d'abord  l'index  de  la  main  droite. 


(1)  RaccoglUo  medicoy  6  juillet  1829,  p.  38. — Archives  générales 
de  médecine j  t.  XXI,  p.  126.  —  Rev%te  médicale,  1829,  t.  lll.  — 
Gazette  de  Santé,  15  août  1829. 
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recooTcrt  dun  doigtier  de  peau  et  recourbé  en  crochet, 
dans  la  fistule,  l'attira  autant  que  possible  vers  la  vulve, 
souleva  le  bord  gauche  de  l'ouverture  et  le  réséqua  avec 
an  bistouri  droit.  La  même  chose  fut  faite  sur  l'autre 
bord,  après  avoir  changé  de  main.  Pour  faire  la  réunion, 
Malagodi  se  servit  de  trois  cordonnets  portant  chacun 
a  ses  deux  extrémités  une  très- petite  aiguille  courbe;  il 
replaça  l'index  droit  dans  la  fistule  pour  l'attirer  en  bas; 
pois  il  porta  successivement  trois  aiguilles  à  travers  la  lèvre 
gauche,  en  les  poussant  de  la  face  vésicale  à  la  face  vaginale, 
et  répéta  la  même  chose  de  l'autre  côté  avec  les  aiguilles 
attachées  à  l'autre  extrémité  des  fils.  Trois  anses  furent  donc 
ainsi  passées  dans  les  lèvres  de  l'ouverture,  puis  nouées 
séparément,  et  Malagodi  termina  en  coupant  les  extrémités 
près  du  nœud.  On  mit  une  sonde  dans  la  vessie.  L'opé- 
ration eut  pour  résultat  la  cicatrisation  des  deux  tiers 
seulement  de  l'ouverture.  Le  dernier  tiers  fut  cautérisé 
avec  le  nitrate  d'argent  pendant  trois  semaines,  la  sonde 
restant  toujours  dans  la  vessie.  Après  ce  laps  de  temps,  il  y 
ent  une  grande  amélioration.  Le  docteur  Montebugnoli 
continua,  pendant  quelques  semaines  encore,  l'emploi 
do  caustique,  et  la  malade  fut,  dit- on,  complètement 
goérie. 

Roux  (1)  appliqua,  à  une  fistule  longitudinale  de  treize 
lignes  de  longueur,  l'avivement  et  la  suture  entortillée. 
Pour  cela,  il  fit  construire  deux  pinces  à  anneaux  devant 
senrir,  Tune  pour  le  bord  droit,  l'autre  pour  le  bord  gauche 
de  la  fistule.  Ces  pinces  portaient  à  leur  extrémité  deux 
ailes  planes  et  quadrilatères^  mais  de  largeur  diflTérente, 
de  sorte  qu'étant  appliquées  Tune  contre  l'autre,  l'une 
d'elles  se  trouvait  découverte  de  la  moitié.  Ces  plaques 


ri)  Journal  hebdomadaire,  1829,  t.  IV,  p.  241. 
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étaient  destinéesàélre  engagées,  la  grandeenarrièrcctraulre 
en  avant  du  bord  de  la  fistule,  et  à  saisir  celui-ci  dans  cette 
position  :  le  bistouri  pouvait  trouver  ainsi  sur  la  plaque  pos- 
térieure un  point  d'appui  solide  et  favorable  à  Pexécution  de 
Favivenient.  Pour  pouvoir  pratiquer  cette  opération  des  deux 
côtés,  les  deux  plaques  de  l'une  des  pinces  étaient  tournées  à 
droite  et  celles  de  l'autre  à  gauche.  Roux,  après  avoir  placé 
la  malade  sur  le  ventre,  introduisit  d'abord  un  spéculum 
brisé  dans  le  vagin,  mais  comme  il  gênait  la  manœuvre 
opératoire,  il  le  retira  et  ne  se  guida  que  par  ses  doigts.  Il 
commença  l'avivement  en  incisant  d'abord  les  commissures 
supérieure  et  inférieure  de  la  fistule,  afin  d'être  sûr  de  ne 
rien  laisser  échapper  à  l'accolement;  puis,  après  avoir 
engagé  successivement  les  plaques  des  deux  côtés,  il  en  excisa 
les  bords  au  moyen  d'un  bistouri  à  pointe  garnie  d'une 
boule  de  cire.  Cela  fait,  une  aiguille  courbe,  montée  sur  un 
porte-aiguille  à  staphyloraphie  et  enfilée  d'un  fil  dont  l'ex- 
trémité opposée  traversait  le  chas  d'une  aiguille  d'argent 
terminée  à  son  autre  bout  par  un  bouton,  fut  passée,  vers 
l'angle  supérieur  de  la  fistule,  du  vagin  vers  la  vessie,  à 
travers  la  lèvre  droite  de  la  fistule,  retirée  dans  le  vagin, 
reportée  ensuite,  de  la  vessie  vers  le  vagin,  dans  la  lèvre 
gauche  et  ramenée  encore  une  fois  dans  le  vagin.  Le  fil  fut 
alors  tiré  à  travers  les  deux  lèvres,  entraînant  avec  lui 
l'aiguille  d'argent,  qui  fut  arrêtée  par  son  bouton  et  fixée 
ainsi  transversalement  dans  l'angle  supérieur.  Un  second 
point  de  suture,  suivi  d'une  seconde  aiguille  d'argent,  fut 
encore  passé,  et  enfin,  Roux  pratiqua  l'entortillement  pour 
terminer.  Son  opérée  mourut  sept  jours  après. 

Colombat  (1)  s'occupa   aussi   de   perfectionnements  à 


(1)  GoLOHBAT,  Traité  des  maladies  des  femmes,  t.  II,  pp.   487  et 
suivantes. 
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apporter  à  la  suture^  et  il  indiqua  des  procédés  applicables 
à  tootes  les  fistules,  mais  qui  dovaient  différer  suivant  la 
forme  et  la  direction  de  ces  ouvertures. 

L'aTirenient  cependant^  d'après  G)loinbat,  peut  être  fait 
avec  les  mêoies  instruments  dans  toutes  les  fistules  indis- 
tinctement. Pour  le  pratiquer,  on  introduit  dans  le  vagin 
an  spécolom  présentant  une  solution  de  continuité  dans  le 
sens  de  sa  longueur;  puis  on  saisit  une  des  lèvres  avec  une 
pince  dont  les  mors  sont  rendus  mobiles  et  propres  à  agir 
dans  tous  les  sens,  quelle  que  soit  la  forme  de  l'orifice.  Après 
cela  on  a  le  choix,  comme  moyen  d'excision,  entre  le  bistouri 
et  la  pince  tranchante.  Le  premier  de  ces  instruments  est 
formé  d*une  petite  lame  boutonnée  et  à  deux  tranchants, 
montée  à  angle  droit  sur  une  longue  tige,  sur  laquelle 
on  peut  la  faire  tourner  de  manière  qu'elle  permette 
d^ncîser  dans  toutes  les  directions.  L'autre  est  une  longue 
pince  dont  les  mors,  Tun  tranchant  et  l'autre  terminé  par 
une  petite  plaque  de  plomb  destinée  à  soutenir  les  tissus 
pendant  leur  section,  peuvent  aussi  être  inclinés  suivant 
Fexigence  des  cas.  Quand  l'un  ou  l'autre  de  ces  agents 
diérétiqaes  a  été  employé,  il  faut  terminer  exactement  l'avi- 
vement  des  deux  angles  avec  la  lame  à  deux  tranchants. 

Pour  la  suture,  s'il  s'agit  d'une  fistule  longitudinale, 
Gifombat  rapproche  les  bords  avec  une  aiguille  contournée 
en  tire-bouchon.,  à  la  pointe  de  laquelle  est  adapté  un  petit 
fer  de  lance  percé  d'un  chas.  Cette  aiguille  présente,  sur  le 
bord  externe  de  ses  circonvolutions,  une  rainure  destinée 
à  recevoir  le  fil^  qui  a  été  engagé  dans  le  chas,  et,  près  de 
son  union  avec  le  manche,  une  petite  vis  pour  y  fixer  ce  lien. 
L'instrument,  armé  de  sa  ligature,  est  porté  vers  l'angle  infé- 
rieur de  la  plaie,  où  l'on  en  fait  pénétrer  la  pointe,  d'abord 
dans  la  lèvre  gauche,  de  la  face  vésicale  vers  la  vaginale, 
puis,  en  exécutant  un  mouvement  de  rotation,  dans  la  lèvre 
droite^  de  la  face  vaginale  vers  la  vésicale,  et  ainsi  de  suite 
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jusqu'à  ce  que  toute  l'étendue  de  la  lésion  soit  comprise  dans 
le  mouvement  spiroïde.Une  pince  saisit  alors  le  fer  de  lance 
terminal  et  le  fixe,  pendant  qu'on  fait  exécuter  à  la  spirale 
un  mouvement  en  sens  rétrograde,  pour  la  retirer  en  laissant 
le  fil  dans  la  plaie.  Les  deux  extrémités  de  celui-ci,  ramenées 
hors  de  la  vulve,  sont  tordues  ensemble  jusque  près  de  la 
fistule,  et  fixées  en  cet  endroit  par  un  morceau  de  cire  ù 
cacheter  ramollie.  Après  la  cicatrisation,  le  fil  est  coupé  au- 
dessus  de  la  cire  et  retiré  avec  précaution. 

Pour  les  fistules  transversales  ou  obliques,  Colomba t  se  sert 
de  deux  autres  aiguilles.  La  tige  de  ces  deux  instruments, 
montée  sur  l'extrémité  d'un  manche,  se  divise,  à  partir 
de  son  tiers  terminal,  en  deux  branches  qui  se  recourbent 
ensuite  à  angle  droit,  puis,  près  de  leur  extrémité,  s'inflé- 
chissent encore  dans  Tétendue  d'une  ligne,  de  manière  à 
former  dans  leur  ensemble  un  crochet  anguleux  dont  le 
bout  libre  est  tourné  vers  le  manche.  L'espèce  de  pince, 
formée  ainsi  par  la  bifurcation  de  l'aiguille,  est  susceptible 
d'avoir  ses  deux  branches  rapprochées  par  un  coulant,  pour 
pouvoir  saisir  un  fer  de  lance  dont  la  pointe  doit  descendre 
parallèlement  à  la  tige.  L'aiguille  est  creusée,  dans  toute  son 
étendue,  d'une  rainure  destinée  à  recevoir  le  fil,  lequel 
passe  par  un  chas  pratiqué  à  l'extrémité  du  fer  de  lance 
opposée  à  sa  pointe,  et  est  fixé  près  du  manche  par  une  vis 
plate.  La  seule  différence  qu'il  y  ait  entre  les  deux  aiguilles, 
c'est  que  leur  extrémité  libre  qui  doit  recevoir  le  fer  de 
lance  est  tournée  en  sens  inverse,  afin  de  pouvoir  s'engager 
facilement  et  de  la  même  manière  à  travers  les  deux  lèvres 
de  la  plaie. 

Pour  introduire  les  fils,  on  pousse  d'abord  l'aiguille  dont 
l'extrémité  est  dirigée  en  haut,  dans  l'ouverture  fistuleuse, 
et  on  l'engage  à  travers  la  lèvre  postérieure,  en  passant  de 
la  face  vésicale  à  la  vaginale  ^  on  abaisse  le  coulant,  les  deux 
branches  s'écartent,  et  la  lance  est  retirée  avec  le  fil,  que 
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Ton  a  préalablement  dégagé  près  du  manche.  On  débarrasse 
le  lien  de  son  fer  de  lance,  et  l'on  en  fait  pénétrer  de  nou- 
▼eaax  à  trarers  la  lèvre  postérieure,  jusqu'à  ce  qu'il  y  en 
ait  en  nombre  suflSsant.  Cela  fait,  on  reprend  chacun  des 
bouts  qui  restent  dans  la  fistule,  et  on  les  porte  avec  l'autre 
aiguille  et  dans  le  même  sens,  c'est-à-dire  de  la  vessie  au 
vagin,  dans  la  lèvre  inférieure. 

Si  Ton  a  eu  la  précaution  de  se  servir  de  fils  de  difie- 
rentes  couleurs,  dit  G)lombat,  on  les  reconnaît  plus  facile- 
ment quand  il  s'agit  de  les  attacher.  Ce  dernier  temps  de 
Fopération  se  fût,  si  c'est  possible,  avec  un  nœud  double, 
et«  si  l'on  ne  peut  le  faire,  avec  un  nœud  simple,  qu'on 
solidifie  en  tortillant  les  deux  extrémités  du  fil  jusque  près 
de  la  ligne  de  suture,  et  en  les  y  fixant  avec  un  peu  de  cire 
ordinaire  oo  de  cire  à  cacheter  ramollie  par  la  chaleur. 

Fabbri.  chirurgien  de  Ravenne,  fit  subir  au  procédé  de 
Malagodi  des  modifications  au  moyen  desquelles  il  obtint 
enfin  un  succès  en  18S0.  Plus  tard,  il  entreprit  de  nouvelles 
recherches  sur  ce  sujet  et,  en  1838,  fit  connaître,  dans  un 
mémoire  (l),une  séried'instruroents  plus  ou  moinsingénieux 
destinésà  aviver  les  bords  de  la  fistule  et  à  pratiquer  la  suture. 

Quelque  temps  déjà  avant  la  publication  de  ce  dernier 
travail,  Baroni,  professeur  à  l'Université  de  Bologne,  avait 
essayé  l'appUcation  de  la  suture  avec  des  épingles  d'ar- 
gent Dans  une  lettre  adressée  à  M.  Peruzzi  (2),  M.  Rizzoli 
expose  de  la  manière  suivante  le  procédé  suivi  par  son 
anrien  maître  Baroni  :  (c  La  femme  étant  accroupie  sur  les 
a  genoux  et  les  coudes,  le  chirurgien  aviva  les  bords  de 


(1)  FiMti,  Memoria  intomo  alcuni  nuavi  strumenii  per  crueniare, 
e  cneire  U  fistole  vescico-vaginali,  Bologne,  1 838. 

(2)  Comptée  rendus  de  V Académie  des  Science»  de  Bologne^  22  juin 
1846. 
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((  la  fistule  dans  une  grande  étendue,  traversa  la  mu- 
et queuse  vaginale  seulement  à  Taide  de  plusieurs  épingles 
(r  d'argent  introduites  profondément  et  respectant  la  vessie. 
«  Ces  épingles  Furent  fixées  par  des  ligatures,  et  une  sonde 
((  placée  en  permanence.  Ce  premier  essai  ayant  échoué,  et 
((  une  seconde  opération  du  même  genre,  pratiquée  sur  la 
K  même  femme,  n'ayant  pas  été  plus  heureuse,  Baroni 
((  abandonna  l'idée  de  renouveler  ses  tentatives.  » 

M.  Rizzoli,  qui  avait  été  frappé  des  avantages  de  la  suture 
de  Baroni,  dans  un  cas  d'anus  contre  nature  où  il  l'avait 
employée,  l'expérimenta  de  nouveau  en  1839,  à  l'hôpital 
de  Ricovero,  mais  pour  une  fistule  recto-vaginale.  Il  aviva 
au  moyen  d'un  petit  bistouri  courbe  sur  le  plat,  et  passa 
quatre  épingles  d'argent  qui  ne  comprenaient  que  les  deux 
tiers  de  l'épaisseur  de  la  cloison  recto -vaginale,  et  respec- 
taient par  conséquent  l'intestin.  Elles  furent  fixées  avec 
des  fils  disposés  en  8  de  chiflTre.  Après  cinq  jours,  M.  Rizzoli 
enleva  les  épingles  et  trouva  la  fistule,  qui  avait  auparavant 
un  pouce  et  quart  de  diamètre,  réduite  à  un  petit  pertuis, 
lequel  fut  cautérisé  ultérieurement  et  guéri  par  le  nitrate 
d'argent. 

Gerdy,  ayant  été  frappé  de  cette  circonstance  que  les  pro- 
cédés unissants  employés  jusqu'alors  ne  mettaient  en  con- 
tact que  des  lèvres  avivées  peu  étendues,  crut  qu'il  y  avait 
peut-être  là  une  cause  d'insuccès  et  imagina  de  disséquer, 
de  chaque  côté  de  la  fistule,  un  lambeau  du  vagin,  d'adosser 
ces  deux  lambeaux  par  leur  surface  saignante  et  de  les  main- 
tenir réunis  au  moyen  d'une  suture  cnchevillée.  On  devait 
obtenir  ainsi  l'accolement,  non  plus  de  simples  bords,  mais 
de  surfaces  assez  larges.  Cette  idée,  fort  rationnelle  en 
apparence,  fut  appliquée  par  son  auteur  à  une  fistule  de 
quelques  lignes  de  largeur:;  et,  malgré  une  hémorrhagie  et 
des  efibrls  continuels  d'expulsion  qui  contrarièrent  la 
manœuvre  opératoire.  Gerdy   parvint  à  réduire  l'orifice 
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anormal  à  deux  pertuis  presque  imperceptibles  (1).  Dief- 
fcnbach,  en  1836,  et  Hayward,  de  Boston,  en  1839, 
employèrent  à  peu  près  le  même  procédé. 

Leroy-dTtioUes  fut  tout  particulièrement  le  représentant 
de  réclcctisme.  Ne  sattachant  à  aucune  méthode,  il  les 
examina  toutes,  et  chercha  à  les  perfectionner  en  mettant  à 
leur  service  toutes  les  ressources  de  son  esprit  mécanicien  et 
înTentif.Il  fit  paraître,  en  1842,  un  mémoire  dans  lequel  il 
examina,  en  cherchant  à  leur  appliquer  de  nouveaux  pro- 
cédés, le  tamponnement,  la  cautérisation,  l'opération  par 
accotement  de  larges  surfaces,  la  suture  enchevillée^  l'oc- 
clusion de  la  fistule  par  le  col  de  Tutérus  et  l'anaplastie. 
Une  foule  d'instruments,  dont  il  donna  les  figures,  furent 
imaginés  par  lui  pour  parvenir  à  l'exécution  facile  des 
différents  temps  des  manœuvres  opératoires  exigées  par 
chacune  de  ces  méthodes. 

Dans  ce  mémoire,  Leroy-d'Etiolles  commence  par  établir 
que  les  insuccès  sont  la  règle,  dans  le  traitement  des  fistules 
vésico-vaginales,  pour  trois  motifs  :  1®  La  diminution  et 
l'effacement  de  la  capacité  de  la  vessie;  2^  le  peu  d'épais- 
seur de  la  cloison  vésico-vaginale  et  l'amincissement  du 
bord  de  la  fistule;  8»  l'action  délétère  de  l'urine  sur  les 
adhérences  qui  commencent  à  se  former.  A  ces  trois  causes, 
il  en  ajoute  une  quatrième  qui  n'est  qu'accidentelle  : 
l'étendue  et  la  forme  de  la  perforation.  Il  attache  assez  peu 
d'importance  à  la  diminution  de  capacité  de  la  vessie  et  à 
son  peu  de  dilatabilité,  quoiqu'on  ait  accusé  ces  deux  con- 
ditions d'être  la  cause  principale  de  déchirures  qui  se  pro- 


(1)  Revue  scientifique  et  industrielle  y  juin  1 84 1 . 

(2)  Leiot-d^Etiolles,  Mémoire  sur  des  moyens  nouveaux  de  traite- 
ment des  fistules  vésicO'Vaginaies,  présente  àrjcadémic  des  Sciences, 
1842. 
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duiseiit  parfois  dans  la  cicatrice  récente  des  parties  opérées^ 
lorsque,  par  une  raison  ou  par  une  autre,  Turinc  vient  à 
rencontrer  des  obstacles  à  sa  sortie  après  l'enlèvement  de  la 
sonde.  Il  pense  que  l'accusation  que  Ton  a  dirigée  contre  ces 
éléments  d'insuccès  dépend  de  ce  qu'on  n'est  pas  parvenu 
à  avoir  de  bonnes  cicatrices^  qui  certainement  résisteraient 
à  leur  action.  D'ailleurs,  il  croit  qu'il  serait  possible  de  dis- 
poser la  vessie  à  la  dilatation  par  un  tamponnement  pré- 
paratoire, qu'il  propose  de  faire  avec  une  substance  souple 
et  inaltérable,  le  caoutchouc  en  pâte  ou  en  feuille.  Quant  au 
peu  d'épaisseur  de  la  cloison  et  à  l'influence  délétère  de 
l'urine,  il  affirme  que  ce  ne  sont  point  des  obstacles  absolus 
à  la  guérison,  puisque  dans  d'autres  régions  et  dans  d'autres 
circonstances  analogues,  par  exemple  au  voile  du  palais  et 
dans  les  opérations  de  taille,  on  voit  fort  bien  la  réunion 
se  faire  sans  difficulté.  Toutefois,  d'après  lui,  on  ne  peut 
nier  que  ces  deux  causes  exercent  une  influence  plus  nuisible 
dans  le  cas  de  fistules  vésico-vaginales  qu'après  les  opéra- 
tions pratiquées  sur  le  périnée,  parce  que,  dans  ces  dernières, 
les  incisions  sont  faites  sur  des  tissus  épais,  dissimilaires,  tandis 
que,  dans  la  cloison  vésico-vaginale,  les  pertes  de  substance 
forment  de  véritables  trous  dont  les  parois  sont  très-minces. 
Il  faut  donc  tâcher  d  empêcher  le  contact  des  urines  sur  les 
surfaces  opérées.  Mais  comme  on  ne  peut  ici  prendre  ce 
liquide  au-dessus  de  la  perforation,  comme  dans  les  fistules 
uréthrales,  à  moins  de  faire  le  cathétérisme  des  uretères, 
chose  possible  mais  dangereuse,  il  faut  pomper  l'urine  dans 
la  vessie  au  fur  et  à  mesure  qu'elle  y  arrive.  La  position  sur 
le  dos  déterminant  dans  la  fistule  une  déclivité  telle,  que 
l'urine  s'y  précipite  naturellement,  et  le  décubitus  sur 
le  ventre  ne  pouvant  être  supporté  et  provoquant  des 
eschares  aux  genoux,  aux  crêtes  iliaques,  etc.,  il  n'y  a  pas 
d'autre  moyen  de  diminuer  la  tendance  au  passage  de 
l'urine  par  l'ouverture  et  son  action  délétère,  que  de  soulever 
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/tf  eloiêon  ei  de  maintenir  la  filiale  élevée  au-dessus  du  col 
ei  des  pariies  latérales  de  la  vessie.  Et  pour  remédier  à  la 
minceur  de  la  cloison,  il  laat  étendre  les  points  de  contact 
en  iKColant,  non  pas  seulement  les  bords  amincis  de  la 
pslule^  mais  les  parois  vaginales  avivées  au  pourtour  de 
roMM>erture, 

L'étendue  et  la  forme  des  fistules,  dit  Leroy-d'Ètiolles, 
oot  ooe  teUe  influence  sur  le  résultat  définitif  du  traite- 
ment, qu'elles  peuvent  déterminer  le  choix  d'une  méthode. 
Ainsi  les  petites  fistules  peuvent  être  guéries  par  la  cauté- 
risation. Mais  les  fistules  plus  larges  s'en  trouvent  moins 
bico,  et.  pour  obtenir  des  succès  dans  ces  cas.  il  faut 
employer  l'agent  modificateur  d'une  manière  particulière. 
n  pense  que  l'action  du  nitrate  d'argent  est  trop  faible  et 
qu'il  &ut  lui  préférer  le  fer  rouge,  malgré  les  inconvénients 
qu'il  présente,  et  dont  l'un  des  principaux  est  de  pouvoir, 
après  la  chute  des  eschares,  donner  lieu  à  un  agrandissement 
de  la  perte  de  substance.  G)mme  ce  dernier  effet  ne  se 
pnMiuit  que  quand,  après  le  détachement  de  la  partie 
mortifiée,  les  lèvres  sont  tellement  disposées  qu'elles  n'arri- 
vent pas  au  contact,  il  en  résulte,  dit-il,  que  si  l'on  pou- 
vait obtenir  d'abord  le  rapprochement  des  bords  par  un 
plissement  des  parois  du  vagin  que  maintiendraient  des 
adhérences,  la  cautérisation  aurait  bien  plus  de  chances  de 
réusnte.  Ccst  pour  arriver  à  ce  résultat  que  Leroj-d'Etiolles 
a  inventé  la  cautérisation  radiée,  pratiquée  sur  la  surface  du 
vagin,  vers  les  angles  de  la  fistule,  au  moyen  de  traits  de  feu 
ou  de  caustiques  dont  l'action  est  superficielle  et  sufl&sante 
seulement  pour  plisser  le  vagin.  H  appelle  cette  espèce  d'opé- 
ration préparatoire  cautérisation  approximative,  et  ce  n'est 
que  lorsqu'elle  a  produit  ses  effets  qu'il  exécute  l'autre, 
laqudle  se  pratique  sur  les  bords,  comme  dans  les  anciens 
procédés,  et  qu'il  nomme  cautérisation  adhésive.  L'auteur 
croit  qu'on  peut  encore  retirer  de  bons  effets  delà  caulérisii- 
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tion  appliquée  tous  les  cinq  ou  six  jours  sur  les  angles  de  la 
fistule,  en  imitant  ainsi  le  travail  qui  se  produit  naturelle- 
ment dans  les  brûlures  des  commissures  des  lèvres  et  des 
paupières,  et  le  procédé  au  moyen  duquel  J.  Ooquet  a 
réussi  à  réunir  une  division  du  voile  du  palais. 

Si  les  fistules  sont  tellement  larges  qu'il  faille  employer 
la  suture,  Leroy-dTtioUes,  appliquant  le  principe  qu'il  a 
posé,  choisit  celle  qui  accole  les  surfaces  dans  la  plus  grande 
étendue  possible.  Or,  comme  c'est  la  suture  enchevillée  qui 
remplit  le  mieux  cette  indication,  il  la  conseille  et  l'exécute 
au  moyen  de  fils  de  caoutchouc,  dont  l'élasticité  ofi*re  cet 
avantage  qu'elle  leur  permet  de  s'accommoder  aux  diffé- 
rences de  gonflement  et  de  tension  qui  se  produisent  aux 
différentes  phases  du  mouvement  fluxionnaire  qui  suit  la 
réunion. 

Pour  les  fistules  qui  occupent  la  plus  grande  partie  de  la 
cloison,  Leroy-d'Ëtiolles  est  d'avis  qu'il  faut  leur  appliquer 
l'anaplastie.  Il  expose  le  procédé  qu'il  a  imaginé  pour 
exécuter  cette  opération.  Je  ne  le  rapporterai  pas  ici, 
parce  que  j'aurai  l'occasion  d'en  faire  mention  plus  loin, 
en  décrivant  d'autres  opérations  du  même  genre. 

En  même  temps  qu'il  établit  ces  principes,  pose  ces  indi- 
cations et  indique  ces  modes  de  traitement,  Leroy-d'Etiolles 
donne  la  description  et  le  dessin  des  nombreux  instruments 
qu'il  a  imaginés  pour  y  satisfaire.  Je  n'en  ferai  pas  l'analyse 
détaillée,  qui  serait  beaucoup  trop  longue  et  qui  pourrait 
paraître  fastidieuse,  d'autant  plus  qu'il  est  fort  peu  de  ces 
instruments  qui  aient  passé  dans  la  pratique  et  dont  on  ait 
fait  usage  sur  le  vivant.  Ceux  qui  voudraient  en  avoir  une 
idée  exacte  pourront  consulter  le  mémoire  que  j'ai  cité;  ils 
y  trouveront  beaucoup  de  conceptions  instrumentales  un 
peu  hasardées,  un  peu  téméraires  peut-être,  mais  à  coup 
sûr  ils  y  rencontreront  certaines  choses  qui  ne  sont  pas  tout 
à  fait  à  dédaigner  et  qui,  à  un  moment  donné,  pourraient 
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trouTer  leur  application.  Je  me  bornerai  à  faire  la  nomen- 
clatare  de  ces  instruments  : 

Trois  spécaloms  fenêtres  pour  pratiquer  la  cautérisation 
on  rescision  radiée; 

Une  érigne  pour  produire  le  soulèvement  et  l'accolement 
de  la  paroi  Taginale; 

Un  pessaire  muni  d^une  tige  courbe  élévatrice  agissant 
dans  le  même  sens; 

Une  gouttière  à  tige  élévatrice  destinée  aux  fistules 
loi^ludinales  ; 

Une  anse  éléTatrice  devant  servir  à  soulever  la  fistule  vers 
rintérieur  de  la  vessie  au  moyen  d'un  cordon  engagé  dans 
FooTerture  terminale  d'une  sonde  passée  dans  ce  réservoir; 

Un  instrument  avec  fils  de  caoutchouc  pour  pratiquer  la 
sature  enchevillée; 

Trms  colliers  propres  à  saisir  et  à  abaisser  le  col  utérin, 
dans  le  cas  où  l'on  veut  fermer  la  fistule  avec  la  substance 
de  cet  oi^ne; 

Une  tige  à  branches  terminales  susceptibles  de  s'écarter 
dans  la  cavité  de  l'utérus,  pour  abaisser  l'organe  vers  une 
coquille  embrassant  la  vulve; 

Une  tige  à  crochets  terminaux  destinés  à  être  engagés 
dans  la  fistule  vésico-vaginale  et  à  l'attirer  vers  lexté- 
rieur; 

Deux  spéculums  avec  des  griffes  et  une  lame  formant 
guillotine,  pouvant  saisir  la  partie  à  aviver  et  l'enlever  d'un 
seul  coup; 

Des  pinces  tranchantes  recourbées  avec  lesquelles  on  peut 
Eure  instantanément  l'avivement; 

Une  plane  pour  râper  le  col  utérin  ; 

Un  porte-aiguille  dont  le  mécanisme  conduit  le  point 
de  suture  à  travers  la  cloison  par  un  mouvement  en  arc  de 
cercle; 

Trois  porte-aiguilles  propres  à  faire  traverser  directement 
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le  pli  vaginal  par  l'instrument  perforateur,  comme  dans  la 
staphyloraphie. 

Après  avoir  exposé  ses  vues  et  décrit  ses  instruments, 
Leroy-d'Ëtiolles  examine  l'opération  pratiquée  par  M.  Mou- 
linié,  qui  consiste  à  fendre  l'urèthre  et  toute  la  partie  de  la 
vessie  située  au-devant  de  la  fistule.  Il  fait  voir  que,  si  ce 
chirurgien  s'est  basé  sur  une  prétendue  analogie  existant 
entre  les  fistules  anales  et  les  fistules  vésicales,  il  s'est  trompé. 
Après  une  section  semblable,  dit-il,  les  bords  de  la  plaie  se 
rétractent  à  droite  et  à  gauche,  l'urèthre  s'efface  et  ne  laisse 
que  de  légers  reliefs  dont  la  réunion  ne  peut  plus  avoir 
lieu.  Leroy-d'Ètiolles  discute  aussi  en  passant  l'opération  de 
Vidal,  et  finit  en  disant  que,  dans  les  cas  où  tous  les  moyens 
ont  échoué  et  où  il  n'y  a  plus  à  songer  qu'aux  palliatifs,  le 
tamponnement  pratiqué  avec  le  caoutchouc  en  pâte  et  en 
bandes  est  le  meilleur  expédient  que  l'on  puisse  employer. 
Il  n'admet  pas,  comme  Velpeau,  que  ce  moyen  ait  pour 
effet  d'élargir  la  fistule;  il  croit,  au  contraire,  qu'il  en 
rapproche  les  lèvres  par  la  tension  de  leurs  angles,  comme 
quand  on  tire  les  extrémités  d'une  boutonnière  en  sens 
inverse.  Il  a  fait  aussi  confectionner,  pour  servir  d'obtura- 
teurs, des  pessaires  élastiques  munis  d'une  plaque  destinée 
à  s'adaptera  la  fistule.  Quand  ces  moyens  sont  insuffisants, 
il  propose  de  prendre  l'urine  à  l'ouverture  fistuleuse  et  de 
la  conduire  dans  un  réservoir  de  zinc  s'adaptant  à  la  cuisse. 

On  le  voit,  dans  ce  mémoire,  Lcroy-d'Etioiles  touchait  à 
tout  et  ne  se  fixait  à  rien.  Son  esprit  incertain  interrogeait 
toutes  les  ressources  connues,  et  n'y  trouvant  pas  de  quoi 
se  satisfaire,  demandait  à  la  mécanique  les  moyens  d'arriver 
à  la  solution  du  problème.  Les  chirurgiens  de  l'époque 
ne  firent  pas  usage  de  ses  procédés  opératoires,  et  cela  tient 
peut-être  autant  aux  inconvénients  et  aux  difficultés  d'ap- 
plication de  la  plupart  d'entre  eux  qu'aux  préoccupations 
excessives  de  l'auteur  à  l'endroit  des  questions  de  propriété 
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el  de  priorité,  préoccupations  qu'il  accusa  à  la  fin  de  son 
mémoire,  en  demandant  aux  praticiens  qui  voudraient 
expérimenter  ses  instruments  de  lui  laisser  la  plus  large 
part  dans  le  mérite  de  l'invention. 

La  nomenclature  que  j'ai  donnée  des  différentes  pièces 
du  petit  arsenal  proposé  par  Leroy-d'Etiolles,  prouve  qu'il 
s'était  occupé  avec  assez  d'attention  des  moyens  d'abaisser 
le  col  utérin  pour  le  faire  servir  à  l'occlusion  de  la  fistule. 
Cette  idée  avait  déjà  été  réalisée  par  lui  en  1836,  à  l'hôpital 
Beaujon,  dans  le  service  de  Marjolin  et  de  Laugier,  sur  une 
fistule  située  contre  le  museau  de  tanche.  Il  aviva  l'ouver- 
ture et  la  face  antérieure  du  col  de  la  matrice,  et  les 
appliqua  l'une  contre  l'autre  au  moyen  d'érignes,  de  fils 
ou  d'un  des  instruments  indiqués  plus  haut.  L'opération 
échoua.  Un  an  après,  Horner,  professeur  à  l'université  de 
Pensylvanie,  avait  pratiqué  une  opération  semblable.  Ayant 
eu  à  traiter  une  fistule  vésico- vaginale  chez  une  femme 
de  trente  ans,  il  cautérisa  les  lèvres  de  l'orifice,  puis  fit 
descendre  la  matrice  à  l'aide  d'un  instrument  analogue 
à  l'éphelcomètre  de  Guillon,  et  la  fixa  contre  la  fistule, 
en  attachant  l'instrument  à  une  sonde  introduite  dans  la 
vessie.  L'appareil  ne  put  être  supporté  que  pendant  deux 
jours  :  le  résultat  fut  par  conséquent  négatif  (1). 

Un  moyen  singulier,  que  Ton  pourrait  regarder  comme 
une  combinaison  de  la  méthode  de  Desault  et  de  celle  de 
Dupuytren,  avec  cette  différence  cependant  qu'ici  le  tampon 
était  constitué  par  une  isubstance  métallique,  est  celui  qui 
fut  mis  en  usage  par  Ségalas,  dans  un  cas  de  calcul  vésical 
compliqué  de  fistule  vésico- vaginale.  Ségalas  broya  d'abord 
la  pierre,  puis  s'occupa  de  la  perte  de  substance.  Ayant 


(1)  ^^merican  Journal  of  the  médical  êciences,  dernier  Iriineslre 
1837,  —  et  Gazeite  médicale  de  Paris,  18S8,  t.  I,  p.  118. 
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remarqué,  pendant  ses  explorations,  que  lorsqu'il  appli- 
quait son  spéculum  conique  à  quatre  valves,  l'urine  cessait 
de  couler,  il  résolut  de  tirer  parti  de  cette  observation.  Il 
introduisit  une  petite  sonde  de  gomme  élastique  dans  l'urè- 
thre,  cautérisa  la  fistule  avec  le  nitrate  d'argent,  plaça  son 
spéculum  dans  le  vagin  et  l'y  laissa  pendant  deux  jours.  Il 
le  retira  alors,  parce  que  le  séjour  en  était  devenu  doulou- 
reux, mais  il  maintint  la  sonde  dans  la  vessie.  Une  améliora- 
tion sensible  étant  survenue  après  cette  première  opération, 
Ségalas  répéta  plusieurs  fois  la  même  manœuvre,  et  toujours 
avec  un  résultat  avantageux.  Enfin,  il  se  borna  à  de  simples 
cautérisations.  Après  trois  mois  de  ce  traitement,  la  fistule 
fut  guérie  (1). 

En  Allemagne,  Diefienbach  s'occupa,  avec  toute  l'activité, 
l'intelligence  et  la  ténacité  qu'il  savait  apporter  dans  ses 
recherches,  de  la  question,  toujours  pendante,  du  traite- 
ment des  fistules  vésico-vaginales.  Dominé  par  l'hésitation 
et  le  défaut  de  conviction  qui  caractérisaient  son  époque, 
il  eut  recours  successivement  à  des  moyens  fort  différents, 
et  mit  à  contribution  toutes  les  méthodes  dont  il  pouvait 
espérer  tirer  quelque  parti  au  moyen  des  modifications  que 
lui  inspirerait  son  génie.  A  difi*érentes  reprises,  il  s'adressa  à 
la  cautérisation  potentielle  et  surtout  au  cautère  actuel,  à 
l'avivement  à  lambeaux,  à  la  transplantation,  à  la  suture  en 
bourse;  mais  le  plus  souvent  il  se  servit  de  l'avivement 
simple, suivi  de  la  suture  à  points  séparés.  Voici,  en  général, 
comment  il  procédait  : 

La  malade  étant  placée  sur  le  dos,  comme  pour  l'opéra* 
tion  de  la  taille,  une  sonde  d'argent  était  introduite  dans 
la  vessie,  et  le  vagin  maintenu  ouvert  au  moyen  de  plu- 


(1)  Communication  faite  à  l\:tcadémie  de  médecine  de   Paris. 
Séance  du  A  juin  1844, — et  Galette  médicale,  1844,  t.  XII,  p.  376. 
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sifiiis  cnciiels.  Dans  les  cas  de  fistoles  situées  à  une  grande 
hautcor.  Q  saiswaît  les  parois  vaginales  avec  deux  pinces  à 
crignes.  placées,  l'une  au-dessus,  l'autre  au-dessous  de 
FooTcrtare.  el  les  attirait  en  bas  jusqu'à  ce  que  celle-ci 
apparût  à  la  tuItc.  Si  l'abaissement  ne  pouvait  se  faire,  il 
se  serrait  du  spéculum  bivalve  de  Ricord.  Soulevant  alors 
les  bords  de  la  fistule  avec  un  petit  tenaculum,  il  les 
enlevait  obliquement  avec  un  ténotome  pénétrant  à  une 
demi-ligne  de  profondeur  et  passant  entre  la  paroi  vaginale 
et  la  vésîcale.  sans  entamer  celle-ci,  de  manière  à  former 
une  e^Koe  d'entonnoir  ouvert  vers  le  vagin.  La  suture  se 
faisait  an  moyen  d'aiguilles  couribes  dirigées,  au  moyen  d'un 
porte-aiguille,  à  travers  la  paroi  vaginale,  en  commençant 
à  deux  ou  trois  lignes  au  delà  de  l'avivement  et  en  évitant 
«igncosement  la  lésion  de  la  vessie.  Les  fik  étaient  de  soie 
et  placés  à  la  distance  de  deux  lignes  l'un  de  l'autre.  Après 
feur  introduction,  la  plaie  était  nettoyée,  séchée  et  badi- 
geonnée avec  la  teinture  de  cantharides  diluée,  et  les  fik 
attachés  par  un  double  nœud.  Le  pansement  consistait  en 
un  tamponnement  du  vagin  fait  avec  de  la  charpie  imbibée 
de  vin;  une  sonde  d'homme  était  maintenue  dans  la  vessie 
et  conduite  dans  un  vase  placé  entre  les  cuisses  delà  femme, 
qu'on  couchait  sur  le  dos.  On  injectait  de  Teau  froide  dans 
la  vessie  plusieurs  fois  par  jour.  Le  troisième  jour,  Dieffen- 
faach  enlevait  le  tamponnement  et  le  remplaçait  par  d'autre 
charpie,  qu'il  renouvelait  à  différentes  reprises  jusqu'au 
moment  de  l'ablation  des  fils.  La  sonde  était  laissée  en 
place  jusqu'au  huitième  jour,  époque  à  laquelle  la  femme 
pouvait  se  lever  et  uriner  seule.  Dans  les  cas  ou  la  fistule 
présentait  une  direction  transversale,  le  chirurgien  de 
Berlin  donnait  le  conseil  de  tâcher,  si  c'était  possible,  de  la 
transformer  en  une  ouverture  longitudinale,  pour  éviter  les 
ditàcaltés  opératoires  qu'entraîne  cette  forme  de  l'orifice. 
Dieffenbach,   malgré  toute  son    habileté  chirurgicale. 
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malgré  toute  son  initiative,  ne  parvint  point  à  faire  faire  de 
notables  progrès  au  traitement  chirurgical  des  fistules.  Il 
réussit  fort  peu,  et  il  parait  même  qu'il  ne  parvint  à  guérir 
qu'une  seule  grande  fistule  par  la  suture,  et  un  certain 
nombre  de  petites  par  le  cautère  actuel,  quoique  les  femmes 
vinssent  en  foule  réclamer  ses  secours,  et  qu'il  eût  quelque- 
fois poussé  la  persévérance  au  point  d'opérer  jusqu'à  dix-huit 
fois  la  même  patiente.  Il  déplore  lui-même,  avec  une  fran- 
chise que  l'on  doit  admirer  et  dont  il  faut  lui  savoir  gré, 
les  insuccès  qui  ont  affligé  sa  pratique.  En  en  recherchant 
les  causes,  il  les  trouve  dans  la  section  des  lèvres  de  la  plaie 
parles  fils,  section,  dit-il,  qui  se  fait,en  général,  du  deuxième 
au  cinquième  jour,  dans  la  gangrène  qui  se  mahifeste  autour 
des  points  de  suture,  et  dans  leur  incrustation  ainsi  que 
dans  celle  des  parties  mortifiées  par  les  dépôts  urinaires.  Un 
jour,  dit-il,  il  crut  avoir  trouvé  le  moyen  de  triompher  de 
l'ennemi,  après  avoir  réussi  à  oblitérer,  au  moyen  de  huit 
points  de  suture,  une  fistule  considérable.  Mais  quel  ne  fut 
pas  son  désappointement  quand  il  vit  ensuite  un  simple 
pertuis  formé  par  une  aiguille,  un  orifice  à  peine  assez  large 
pour  admettre  la  pointe  d'un  stylet, défier  tous  les  eflbrts  de 
l'art;  lorsqu'il  rencontra  des  fistules  qui,  sous  l'influence  de 
la  suture  et  de  la  cautérisation,  augmentèrent  de  volume  au 
lieu  de  se  rétrécir,  et  passèrent  du  diamètre  de  cinq  milli- 
mètres à  celui  d'un  centimètre,  et  de  celui  d'un  centimètre 
à  celui  de  deux  centimètres!  ((  J  ai  réuni,  dit-il,  des  salles 
(c  entières  de  ces  malheureuses  femmes  venues  de  toutes  les 
«  contrées;  j'ai  épuisé  tous  les  moyens,  et  je  n'en  ai  guéri 
<(  que  bien  peu  (1).  » 


(1)  DifiFF£ifBACH ,  Die  operative  Chirurgie,  Leipzig,  1845,  t.  1, 
p.  57S,  —  et  M.  ScHCPPERT,  ^  Treaiise  on  vesico-vaginai  fisiuia. 
New-Oricans,  1866,  p.  35. 
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Wûlier,  de  Bonn  (1),  suivit  les  traces  de  Diefienbach  et 
poursuivît  le  traitement  par  la  suture  avec  un  tel  cou- 
rage et  une  telle  confiance ,  qu'il  lui  arriva  d'opérer  la 
même  femme  jusqu'à  trente-trois  fois.  Il  fut  plus  heureux 
que  son  compatriote^  puisque^  d'après  le  témoignage  de 
Kilian  (2)^  il  guérit  onze  femmes  sur  trente- cinq  (quatre 
sur  dix-huit  depuis  le  commencement  de  ses  expériences, 
en  1838,  jusqu'en  1842,  et  sept  sur  dix-sept  depuis  1842 
jusqu'en  1852).  Le  procédé  qu'il  suivit  le  plus  ordinaire- 
ment fut  le  suivant  :  La  femme  étant  placée  sur  le  ventre, 
le  périnée  porté  en  arrière  au  moyen  d'un  crochet,  et  la 
vulve  ainsi  que  les  parois  vaginales  écartées  par  des  aides, 
il  saisissait  les  bords  de  la  fistule  avec  un  tenaculum  et,  au 
moyen  du  bistouri,  les  excisait  dans  la  largeur  de  trois  à 
quatre  lignes,  en  évitant  la  lésion  de  la  muqueuse  vésicale. 
La  suture  se  faisait  au  moyen  d'épingles  à  insectes  placées  à 
la  distance  de  trois  à  quatre  lignes  et  retenues  par  un  fil 
entortillé.  L'enlèvement  des  fils  avait  lieu  le  troisième  ou  le 
quatrième  jour.  Ce  qu'il  y  a  d'original  dans  la  pratique  de 
Wûtzer,  c'est  qu'il  pratiquait  la  ponction  sus- pubienne 
de  la  vessie,  pour  fixer  en  cet  endroit  une  sonde  destinée  à 
favoriser  l'écoulement  continuel  de  l'urine,  et  qu'en  outre, 
pour  être  plus  sûr  d'obtenir  cet  effet,  il  couchait  la  femme 
sur  le  ventre,  et  la  maintenait  dans  cette  position  avec  des 
courroies. 

Chélius  et  Kilian  joignirent  leurs  efforts  à  ceux  des 
chirurgiens  que  je  viens  de  citer.  —  Chélius,  quoiqu'il  ait 
donné  son  approbation  au  traitement  employé  parWiitzer, 
ne  parait  cependant  pas  avoir  adopté  la  suture.  Il  en  dit 


(1}  WûTZBi,  Ueberdie  Heilung  der  Biasenscheidenfistely  ïnOrganon 
fur  die  geâammU  ffeilkunde,  Bonn,  IB'iS,  t.  II. 

(2)  KiLiAïf , />fe  rein  chir.  Opérât,  des  Geburishel fers.  Bonn, \Q^Q, 
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le  plus  grand  mal  dans  une  lettre  qu'il  écrivit  à  Dieffenbach 
en  1844,  et  dans  laquelle  il  n'est  pas  plus  indulgent  pour 
le  eathélérisme.  Toutes  ses  sympathies,  à  en  juger  par  cette 
lettre,  étaient  pour  la  cautérisation,  exécutée  soit  avec  la 
teinture  de  cantharides,  soit  au  moyen  du  nitrate  d'argent. 
En  appliquant  ces  caustiques,  il  agissait  non-seulement  sur 
l'orifice,  mais  encore  sur  ses  environs,  dans  la  plus  grande 
étendue  possible.  ((  Plus  la  surface  attaquée  est  grande, 
((  dit-il,  plus  le  résultat  est  favorable.  y>  Sur  trois  cas,  il 
obtint  deux  guérisons  et  une  amélioration  notable  en 
mettant  ce  procédé  en  usage  (1).  —  Kilian  se  servait  de  la 
suture  entrecoupée,  qu'il  pratiquait  après  avoir  dilaté  le 
vagin  avec  des  crochets  mousses,  introduit  une  sonde 
d  argent  pour  homme  dans  la  vessie,  afin  de  mettre  en 
vue  la  région  à  opérer,  et  fait  un  avivement  en  entonnoir 
sur  les  bords  de  l'ouverture  anormale. 

Berg,  de  Varsovie,  ayant  à  traiter  une  fistule  d'un  pouce  et 
demi,  accompagnée  d'une  rupture  complète  du  périnée,  et 
inutilement  traitée,  une  première  fois  par  la  cautérisation 
avec  le  nitrate  d'argent,  et  deux  autres  fois  par  la  méthode 
de  Nagele  et  celle  de  Lallemand ,  essaya  d'abord  une  opé- 
ration par  la  suture.  Elle  échoua;  mais  comme  elle  avait 
été  suivie  d'un  épaississement  assez  considérable  des  bords, 
Berg  profita  de  cette  circonstance  de  la  manière  suivante  : 
Sur  une  plaque  de  corne  introduite  dans  la  vessie,  il  excisa 
une  ligne  du  bord  de  la  fistule,  et  réussit  alors,  au  moyen  de 
crochets  pointus,  à  écarter  le  vagin  de  la  paroi  vésicale, 
dans  l'étendue  de  deux  à  trois  lignes,  de  manière  à  obtenir 
ainsi  une  surface  large  de  quatre  à  cinq  lignes  et  extrême- 
ment favorable  pour  la  réunion.  C'était  là,  on  le  voit,  une 


(l)  Chêlius,  Ueber  die  Heilung  der  Blaêenêcheidetifisteln  durch 
Cauteriêalion ,  Heidelberg,  1844. 


-  69  ~ 

cs|>èce  de  modification  de  l'avivement  à  lambeaux.  Dix 
points  de  suture  furent  placés  et  serrés  à  nœud,  et  une 
sonde  maintenue  dans  la  vessie.  Le  septième  jour,  les  fils 
furent  enlevés;  le  dixième,  le  cathéter  fut  retiré  et  la 
malade  se  trouva  entièrement  guérie  (1). 

En  Bohême,  J.-V.  Melzler,  de  Prague,  traita  les  fistules 
par  un  ensemble  de  moyens  dont  quelques-uns  présentent 
une  analogie  frappante  avec  certains  modes  de  traitement 
plus  modernes  que  j'aurai  à  indiquer  plus  loin.  Il  inventa, 
pour  pratiquer  la  suture,  un  appareil  en  chapelet  (Rosen- 
kranz  Werkxeug),  dont  il  donna  la  description  dans  un 
travail  qu'il  fit  paraître  en  1846  (2).  Cet  appareil  consiste 
dans  un  certain  nombre  de  petites  boules  perforées,  de  la 
grosseur  d'un  gros  plomb  de  chasse,  qui  doivent  servir  à 
maintenir  des  crampons.  Metzler  employa,  pour  dilater  le 
vagin,  un  spéculum  d'argent,  bien  poli,  dit-il,  afin  qu'il 
pût  réfléchir  les  rayons  lumineux  vers  la  fistule.  Ce  spécu- 
lum a  la  forme  d'une  lame  creusée  en  gouttière  et  conique, 
montée  sur  un  manche  de  bois  recourbé  à  angle  droit,  et 
présentant  une  longueur  de  cinq  pouces  et  demi  sur  une 
laideur  diminuant  d'avant  en  arrière  dans  la  proportion  de 
trois  à  un  pouce.  Metzler  place  la  patiente  sur  les  coudes  et 
les  genoux,  introduit  son  spéculum  dans  le  vagin  et  le  fait 
appuyer  vers  le  rectum,  avive  avec  des  ciseaux  courbes  le 
pourtour  de  la  fistule,  en  emportant  une  ligne  et  demie  de 
la  substance  du  vagin  et  une  demi-ligne  du  bord  de  l'ouver- 
ture. U  introduit  ensuite  dans  les  lèvres  des  aiguilles  dorées, 
et  les  y  fixe  avec  les  crampons  maintenus  eux-mêmes  par 


(1)  Journal  de  médecine  et  d'histoire  naturelle,  publié  par  TAca- 
demie  Impériale  médico-chirurgicale  de  Saint-Pétersbourg,  1841, 
~  et  Gazette  Médicale  de  Patis,  1842,  t.  X,  p.  219. 

(2)  Prager  Fierteljahrschrift  fur  prakt.  Heilkunde,  1846. 
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les grains  de  chapelet.  Une  sonde  de  ferame,  passée  dans 
la  vessie,  est  attachée  à  un  bandage  en  T.  —  Le  docteur 
Sprengler  dit  que  Metzier,  dans  six  cas  opérés  par  son 
procédé,  a  eu  des  résultats  beaucoup  plus  favorables  que 
ceux  qu'on  a  obtenus  par  d'autres  moyens  chirurgicaux  (1). 

L'Angleterre,  qui,  dans  ces  derniers  temps,  s^est  engagée 
avec  tant  d'ardeur  dans  le  traitement  des  fistules  uro~ 
génitales,  et  qui  y  a  laissé  des  traces  si  profondes  de  son 
influence,  ne  parait  pas  s'être  beaucoup  occupée  de  cette 
question  thérapeutique  pendant  la  période  que  je  viens  de 
traverser;  du  moins  n'y  a-t-elle  point  apporté  un  contin- 
gent capable  de  faire  une  certaine  sensation  et  de  mériter 
les  souvenirs  de  l'histoire.  Il  n'est  donc  pas  étonnant  de 
trouver  dans  l'ouvrage  de  Liston,  publié  en  1846  (2),  cette 
assertion  :  que  des  efforts  ont  été  faits,  mais  avec  peu 
d^avantage,  pour  parvenir  à  réunir  les  bords  de  la  fistule 
au  moyen  de  la  suture^  et  que  tout  au  plus,  dans  des  cas 
peu  graves,  le  temps  et  Tapplication  du  fer  rouge  peuvent 
amener  la  guérison.  En  1852  même,  F.  Miller  (â)  disait 
encore  que  les  essais  tentés  en  vue  de  guérir  les  fistules  au 
moyen  de  la  suture  avaient  été  si  décourageants,  que  beau- 
coup de  praticiens  s'étaient  décidés  à  n'employer  contre  la 
plupart  de  ces  affections  que  de  simples  palliatifs. 

Après  avoir  exposé  les  travaux  exécutés  depuis  Lalle- 
mand,  Dupuytren  et  Delpech,  dans  des  directions  diverses, 
mais  toujours  plus  ou  moins  rattachées  aux  méthodes  anté- 
rieures, je  dois  revenir  un  instant  au  même  point  de  départ, 
pour  examiner  les  œuvres  des  chirurgiens  qui,  dédaignant 


(1)  G.  Garstatt^s,  Jahresbericht  ûber  die  Fortachritte  der  geêammten 
Medicin  in  allen  Làndem,  1 846. 

(2)  Liston,  Pmc/ t'en/  Surgery,  1846. 

(S)  F.  MiiLEii,  Praciice  of  Surgery,  1852. 
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les  traditions  du  passé  comme  impuissantes  et  stériles,  ont 
cru  devoir  sortir  des  routes  battues  et  s'engager  dans  des 
voies  nouvelles  et  plus  propres  à  leur  assurer  le  succès. 

En  1832,  Vidal  de  Cassis  vit,  à  l'hôpital  du  Midi,  une 
Femme  affectée  d'une  fistule  vésico-vaginale  qui  avait  déjà 
été  traitée  inutilement  par  plusieurs  méthodes.  Il  avait 
résolu  de  lopérer  à  son  tour  par  la  suture;  mais  au  moment 
de  le  faire,  la  patiente  avait  été  tellement  indocile  qu'il  lui 
avait  été  impossible  de  pratiquer  l'avivement.  Ne  voulant 
cependant  pas  abandonner  la  malade  sans  tenter  l'appli- 
cation d'un  moyen  curatif,  il  plaça  au  bout  d'une  pince  à 
pansement  un  crayon  de  nitrate  d'argent  formant  une 
croix  avec  l'instrument,  et  le  porta  dans  le  vagin  pour 
cautériser  fortement  l'orifice  fistuleux.  A  cause  de  la  dispo- 
sition particulière  du  caustique,  il  arriva  que  la  paroi  rec- 
tale du  vagin  fut  fortement  attaquée  en  même  temps  que 
la  fistule.  Le  canal  devint  le  siège  d'un  gonflement  inflam- 
matoire énorme,  à  la  suite  duquel  sa  surface  postérieure 
vint  adhérer  à  l'orifice  anormal  et  le  boucher,  de  telle  sorte 
que  l'urine  commença  à  couler  exclusivement  par  l'urcthre; 
seulement  les  envies  d'uriner  étaient  très -fréquentes  et 
douloureuses.  Cet  état  persista  pendant  quinze  jours.  Vidal 
voulut  alors  reconnaître  ce  qui  s'était  passé,  et,  ayant  placé 
la  femme  en  position  comme  pour  l'opérer,  il'porta  l'index 
dans  le  vagin.  Pendant  cette  exploration,  il  déchira  proba- 
blement quelques  adhérences,  car  aussitôt  il  s'écoula  une 
petite  quantité  de  sang  suivi  d'urine.  La  fistule  se  trouva 
ainsi  reproduite  et  la  femme  ne  voulut  plus  subir  une 
nouvelle  opération. 

Vidal  fit  part  de  ce  fait  à  la  Société  médicale  d'Emulation, 
et  le  Journal  hebdomadaire  le  communiqua  au  public.  11 
exposa  à  plusieurs  chirurgiens  ses  idées  sur  le  parti  qu'on 
pouvait  en  tirer;  et  c'est  ainsi,  dit-il,  que  prirent  naissance 
les  méthodes  d'autoplastie  qui   parurent  quelque  temps 
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après.  Pour  lui,  ce  qui  le  frappa  le  plus  dans  le  fait  qu'il 
avait  observé,  ce  fut  l'impossibilité  où  s'était  trouvée  la  vessie 
de  retenir  les  urines  après  l'oblitération  de  la  fistule.  U 
attribua  cette  impuissance  au  manque  de  capacité  du  réser- 
voir, et  prit  la  résolution,  le  cas  échéant,d'agrandir  ce  dernier 
aux  dépens  du  vagin,  en  formant  de  la  partie  postérieure 
de  celui-ci  le  bas-fond  de  l'organe  urinaire.  C'est  de  cette 
manière  que  fut  conçue  l'idée  de  la   méthode  nommée 
indirecte,  dont  le  moyen  d'exécution  devait  consister  dans 
l'oblitération  de  l'orifice  inférieur  du  conduit  vulvo-utérin. 
La  même  année,  Vidal  appliqua  la  nouvelle  opération 
à  une  femme  de  trente -cinq  ans,  affectée  d'une  fistule 
assez  grande  pour  admettre  plusieurs  doigts.  Il  aviva,  au 
moyen  du  bistouri,  l'orifice  du  vagin,  et  fit  trois  points  de 
suture  avec  des  aiguilles  fortes,  longues  de  cinquante-quatre 
millimètres,  montées  sur  un  petit  manche  et  terminées  par 
un  fer  de  lance  percé  d'un  chas  destiné  à  admettre  une  anse 
double  de  fil  ciré.  Il  traversa  les  bords  de  l'orifice  vaginal 
avec  une  première  aiguille  munie  de  son  fil ,  de  manière 
que  le  chas  parut  entre  lés  deux  lèvres  de  la  plaie.  Il 
dégagea  le  fil,  puis  exécuta  la  même  manœuvre  de  l'autre 
côté,  de  sorte  que  deux  anses  de  fil  se  trouvaient  alors  entre 
les  lèvres  avivées.  Il  fit  passer  l'anse  gauche  dans  la  droite, 
et,  retirant  celle-ci  en  sens  inverse  de  son  introduction, 
entraîna  ainsi  à   travers  la  lèvre  droite    le  fil  du    côté 
gauche,  qui  était  destiné  à  servir  seul.  Les  deux  autres  points 
furent  introduits  de  la  même  manière,  et  le  chirurgien 
termina  la  réunion  par  l'application  de  la  suture  empluméc 
exécutée  sur  deux  morceaux  de  bougie.  Après  cette  opéra- 
tion, l'urine  s'écoula  entièrement  par  l'urèthre.  Trois  jours 
après,  la  femme  put  la  lancer  en  jet,  et  pendant  un  mois  il  ne 
s'en  écoula  pas  une  goutte  par  le  vagin.  Les  règles  se  mon- 
trèrent et  sortirent  par  le  méat  urinaire.  Mais  un  jour  que 
la  mixtion  était  devenue  un  peu  plus  difficile,  un  élève, 
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voulant  passer  une  algalie  dans  la  vessie,  se  trompa  et  la 
porta  sur  la  cicatrice,  qui  fut  déchirée.  A  l'instant  il  se  fil  une 
petite  héinorrhagie,  et  l'urine  reprit  son  cours  par  le  vagin. 

On  vient  de  le  voir,  Vidal,  en  instituant  son  opération, 
avait  été  surtout  dirigé  par  l'idée  que,  dans  les  fistules 
vcsico-vaginales,  la  vessie,  rétractée  sur  elle-même,  est 
devenue  impuissante  à  se  dilater  suffisamment  pour  retenir 
l'urine.  La  considération  du  croupissement  du  liquide  dans 
le  vagin  ne  l'arrêtait  pas^  car,  selon  lui,  on  avait  singulière- 
ment exagéré  son  action  délétère,  et  les  faits  de  guérison 
facile  des  plaies  produites  par  la  taille  étaient  là  pour  prouver 
que  son  influence  sur  les  plaies  n'est  point  pernicieuse.  Mais, 
d'après  sa  manière  de  voir,récueil  du  traitement  des  fistules 
consiste  en  ce  que,  le  retrait  de  la  vessie  ayant  converti  le 
réservoir  qu'elle  formait  auparavant  en  une  simple  surface, 
cet  organe  résiste  avec  force,  après  l'opération,  à  l'accumu- 
lation de  l'urine  dans  sa  cavité,  pousse  le  liquide  vers  le  point 
le  plus  faible  qui  est  la  ligne  de  réunion,  et  détermine  ainsi 
la  reproduction  de  la  maladie.  Malgré  Tinsuccès  de  sa  pre- 
mière tentative,  Vidal  ne  la  considéra  pas  comme  devant 
décourager  les  chirurgiens,  et  il  prit  acte  des  circonstances 
qui  l'avaient  suivie  pour  établir  :  !<>  que  les  règles  peuvent 
passer  par  l'urètbre;  2^  que  l'urine  peut  jaillir  par  cette 
voie;  9^  qu'elle  ne  s'engage  pas  par  la  matrice  et  les  trompes 
dans  le  péritoine  ;  et  4^  qu'il  y  a  lieu  de  croire  que  le  séjour 
de  ce  liquide  ne  doit  pas  donner  lieu  facilement  à  la  for- 
mation de  calculs  dans  la  nouvelle  poche  artificielle  destinée 
à  le  contenir  (1).  Il  recommença  un  second  essai  à  l'hôpital 
Necker,  mais  sans  pouvoir  obtenir  l'oblitération  du  vagin. 

Velpeau  ayant  eu  dans  son  service,  quelque  temps  après, 
une  malade  affectée  d'une  fistule  vésico- vaginale  compUquée 


(1)  VibAL  BB  Cassis,  ouvrage  cité,  t.  V,  pp.  581  à  586. 
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d'oblitération  presque  totale  du  vagin,  essaya,  au  moyen  du 
fer  rouge,  puis  d'un  point  de  suture,  de  compléter  l'occlu- 
sion pour  arriver  au  résultat  poursuivi  par  Vidal.  Mais  il 
échoua  aussi,  et  ne  put  obtenir  qu'un  rétrécissement  du 
conduit,  au  lieu  de  la  fermeture  complète  qu'il  espérait. 

Lenoir  fit,  de  son  côté,  un  essai  d  occlusion,  mais  en  sui- 
vant un  autre  procédé.  L'orifice  vaginal  ayant  été  préala- 
blement avivé  par  le  fer  rouge,  il  passa  une  canule  de  bois, 
creuse  et  légèrement  courbe,  dans  le  canal  de  l'urèthre, 
puis  une  autre  de  la  même  forme  dans  le  rectum,  et  les 
rapprocha  au  moyen  d'une  vis  de  rappel  qui  en  traver- 
sait l'extrémité  libre.  Cette  opération,  fut,  comme  les  autres, 
suivie  d'insuccès. 

Enfin  A.  Bérard  employa  pour  obtenir  l'oblitération 
un  procédé  fort  ingénieux.  Il  incisa  circulairement  l'entrée 
du  vagin,  et  disséqua  de  bas  en  haut  une  espèce  de  man- 
chette de  deux  centimètres  de  largeur.  Il  passa  autour  du 
bord  libre  un  fil  introduit  comme  dans  la  suture  en  bourse, 
et  en  attira  les  deux  extrémités  dans  la  vessie,  puis  hors 
de  l'urèthre  au  moyen  d'une  sonde,  de  manière  à  accoler  à 
elle-même  la  surface  saignante  de  la  manchette;  ensuite  il 
réunit  l'entrée  avivée  du  vagin  au  moyen  de  trois  points  de 
suture  enchevillée.  L'opérée  alla  bien  pendant  vingt  jours; 
mais  à  cette  époque  elle  fut  prise  d'une  pleurésie  et  d'une 
péritonite  auxquelles  elle  succomba  (1). 

Ce  dernier  fait  ayant  été  présenté  à  l'Académie  de 
médecine  de  Paris  par  Bérard  (2),  la  société  savante  ouvrit 
à  ce  sujet  une  discussion  où  différents  arguments  pour 
ou  contre  l'occlusion  du  vagin  furent  émis  par  P.  Dubois, 
Blandin,  Gerdy,  Moreau,  Roux,  Vclpeau  et  Bérard.  Ceux 


(1)  A.  Bér\rd,  ouvrage  cité,  Bruxelles,  t.  XXXI^  p.  !2S1. 
(2j  Séauce  du  11  février  1844. 
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qui  oombatlirent  Topération  allouèrent  qu'elle  peut  être 
dangereuse,  à  cause  du  grand  nombre  de  veines  qui  se 
troQTent  dans  la  r^on,  et  que  ce  qui  le  prouve^  c'est 
le  cas  de  mort  qui  a  suivi  la  tentative  de  Bérard;  que 
Toblitéfation  du  yagin  est  non-seulement  contre-indiquée, 
mais  qu'elle  est  forcément  inefficace,  ainsi  que  l'attestent 
les  insuccès  qui  ont  constamment  suivi  ces  opérations; 
c|ae  ces  insuccès  résultent  de  la  pression  continuelle  de 
Farine  derrière  la  plaie,  de  la  minceur  de  la  paroi  qu'il 
faut  aTÎTcr  vers  le  méat  urinaire,  et  surtout  de  ce  que, 
roblitération  étant  une  opération  contre  nature,  il  faut 
s'attendre  à  voir  les  forces  de  l'oi^nisme  se  tourner  contre 
elle,  bien  loin  de  les  avoir  pour  auxiliaires.  Ib  objectèrent 
encore  que  l'opération  ne  faisait  que  transformer  une  infir- 
mité en  une  autre;  que  le  sang  menstruel,  étant  retenu 
dans  le  cloaque  vésico-vaginal,  s'altérerait  et  donnerait  lieu 
à  des  accidents;  que  l'urine,  stagnant  dans  cette  même 
cavité,  pourrait  y  laisser  déposer  des  concrétions;  que  le 
liquide  pourrait  refluer  par  l'utérus  et   les  trompes  de 
Fallope  dans  le  péritoine;  qu'enfin,  supprimer  les  fonctions 
génératrices  chez  une  femme,  c'est  (aire  une  chose  grave 
ci  qu'il  ne  faut  se  permettre  que  dans  des  cas  d'absolue 
nécessité.  A  ces  objections,  les  partisans  de  l'opération 
répondirent  par  les  considérations  suivantes  :  Certainement, 
dirent-ib,  l'opération  peut  être  suivie  d'accidents,  mais 
pas  plus  que  d'autres  pratiquées  dans  les  mêmes  régions, 
par  exemple  que  l'opération  pour  la  fistule  à  l'anus,  qui 
e^  généralement  si  innocente;  elle  est  délicate  et  difficile, 
mais  cependant  elle  est  loin   d'être  inexécutable;  à  la 
vérité,  jusqu'aujourd'hui  on  n'a  pu  encore  réussir  à  bou- 
cher complètement  le  vagin,  mab  cela  ne  prouve  pas  qu'on 
ne  paisse  pas  le  faire  à  l'avenir,  et  il  j  a,  du  reste,  des  faits 
d'obUtération  complète  et  spontanée  de  l'organe  à  la  suite 
d'inflammations  violentes  et  de  gangrène;  dans  ces  cas.  les 
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règles  sortaient  par  l'urèthre^  ce  qui  prouve  bien  qu'il  n'y 
a  pas  de  danger  de  rétention  de  ce  liquide,  dont  la  coagu- 
lation dans  le  vagin  n'a  pas  lieu,  puisqu'il  s'écoule  goutte 
à  goutte  et  ne  se  fige  pas  comme  le  sang  ordinaire; 
d'ailleurs,  on  sait  que  les  règles  se  suppriment  souvent  sans 
de  grands  inconvénients  chez  les  femmes  affectées  de  fis- 
tules vésico- vaginales;  il  ne  faut  pas  trop  redouter  l'action 
irritante  de  l'urine  sur  le  vagin,  puisqu'on  sait  que  les 
organes  sont  susceptibles  de  se  modifier  de  manière  à 
s'accommoder  aux  nouvelles  fonctions  auxquelles  ils  peu- 
vent être  appelés,  et  qu'on  en  voit  la  preuve  dans  les 
anciennes  fistules  vésico-vaginales,  où  cette  action  ne  parait 
pas  produire  de  bien  grands  désordres  dans  le  conduit 
vulvo- utérin  (Roux);  si  cependant  les  inconvénients  du 
croupissement  des  urines  se  manifestaient,  il  y  aurait 
peut-être  moyen  d'établir  une  dérivation  au  moyen  d^une 
ponction  faite  par  le  rectum  (Bérard);  quant  à  la  possibilité 
de  la  formation  de  concrétions  calculcuses  dans  le  cul-de- 
sac  vaginal,  c'est  là  une  objection  théorique  et  que  l'obser- 
vation n'a  pas  encore  sanctionnée,  et  quand  on  a  vu  des 
calculs  se  former  dans  le  vagin  de  femmes  chez  lesquelles 
existait  une  espèce  de  disposition  qu'on  pourrait  appeler 
lithoplastique,  cela  tenait  vraisemblablement  à  la  conti- 
nuité de  l'écoulement  du  liquide  urinaire  par  la  fistule,  et 
peut-être  serait-il  possible,  en  rétablissant  la  régularité  de  la 
fonction,  de  prévenir  les  effets  de  cette  disposition  ;  pour  ce 
qui  concerne  la  suppression  des  fonctions  génératrices,  il 
faut  remarquer  qu'on  ne  propose  l'opération  que  pour  les 
cas  extrêmement  graves  où  généralement  les  rapports  sexuels 
sont  devenus  impossibles;  d'ailleurs  elle  ne  peut  être  faite 
que  du  consentement  de  la  femme  et  du  mari;  enfin, 
les  défenseurs  de  la  méthode  alléguèrent  l'incurabilité  des 
fistules  vésico-vaginales,  tellement  bien  constatée  à  cette 
époque,  qu'on  en  était  venu  à  contester  même  la  guérison 
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des  fistoles  les  plus  étroites,  et  ib  insistèrent  sur  la  néces- 
sité de  diercher  à  remédier  à  cet  état  de  choses  par  l'appli- 
cation de  nooYeaux  mojens  de  traitement. 

En  ddiors  de  la  discussion  académique,  la  méthode  de 
Vidal  (bt  encore  soumise  à  une  discussion  littéraire.  Déjà 
la  plupart  des  ai^ments  exprimés  à  l'Académie  avaient 
été  émis  antérieurement  dans  des  écrits  publiés  par  divers 
auteurs.  Bouisson,  en  1837,  ayait  fait  des  principes  de  ce 
chirurgien  le-sujet  d'une  thèse  (1)  dans  laquelle,  outre 
toutes  les  opinions  connues  de  l'inventeur,  il  mentionna 
encore  celle-ci,  que  Vidal  était  tellement  convaincu  de 
rimpoissance  des  procédés  ordinaires  dans  les  cas  de 
fistules  larges  et  profondes,  qu'il  proposait,  pour  étendre 
le  cadre  d'application  de  ses  idées,  d'agrandir  ces  ouver- 
tures anormales  en  épargnant  toutefois  le  col  de  la  vessie. 
Jeanselme  (2),  en  1888,  avait  soutenu  l'opération  de  Vidal 
en  s'appu  jant  surtout  sur  Tincurabilité  des  fistules  anciennes 
du  bas-fond  de  la  vessie.  Michon-  (S),  au  contraire,  avait 
combattu  éneigiquement  l'oblitération  du  vagin  par  des 
rootifii  analogues  à  ceux  qu'on  avait  fait  valoir  au  sein  de 
FAcadémie  de  Médecine.  Après  la  discussion,  la  méthode 
trouva  encore  dans  la  Gazeiie  médicale  un  puissant  anta- 
goniste (4).  Mais  A.  Bérard  en  reprit  la  défense  (5),  en 
^icdfiant  davantage  les  cas  où  il  convient  de  l'appliquer 
et  en  réfutant  de  nouveau  les  arguments  qui  avaient  été 
dirigés  contre  elle.  Il  dit  qu'il  était  persuadé  que  la  plupart 
des  femmes  affectées  de  fistules  vésico- vaginales  feraient 


(i;  BonsBos,  Thèse  de  Paris,  18S7. 

{%)  Journal  L'Expérience^  18S7-I8S8,  p.  268. 

(S;  licBoHy  Thèse  citée. 

(4)  Caselte  Médicale,  1845,  t.  XIII,  p.  1  U. 

(5)  A.  BtSAEB,  oavrage  cité,  t.  XXXI,  p.  2i0. 
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volontiers  le  sacrifice  de  la  copulation  pour  se  soustraire 
aux  inconvénients  de  leur  infirmité;  il  soutint  encore  que 
le  défaut  de  contractilité  du  cul-de-sac  vaginal  n'est  {)as 
une  raison  pour  croire  à  la  stagnation  de  lurine  et  à  la 
formation  des  calculs;  ce  D'ailleurs,  dit-il ,  cette  objection 
«  ne  doit  pas  arrêter  le  chirurgien,  puisque,  en  définitive, 
((  on  pourrait  remédier  aux  accidents  de  ce  genre  en  réta- 
((  blissant  l'ouverture  naturelle  au  moyen  d'une  incision.  » 
A  côté  de  la  méthode  de  Vidal,  qui  était  bien  la  plus 
hardie  et  la  plus  radicale  qu'on  pût  imaginer,  Jobert  de 
Lamballe,  guidé  par  ses  études  sur  l'autoplastie,  en  établit 
une  autre  qui  consistait  à  aller  chercher  dans  les  environs 
de  la  fistule  les  éléments  de  son  oblitération  (1).  Il  appliqua 
pour  la  première  fois,  en  1834,  cette  méthode,  qu'il  nomma 
élytroplaêtie  ou  cy^top/astiej  en  observant  les  règles  sui- 
vantes :  On  fait  d  abord  l'avivement  de  la  fistule  avec  le 
bistouri  ou  des  ciseaux,  après  l'avoir  attirée  vers  l'extérieur 
au  moyen  des  doigts  ou  de  pinces  de  Museux  appliquées 
soit  sur  ses  bords,  soit,  dans  le  cas  où  elle  est  très- élevée, 
sur  le  col  utérin.  On  taille  ensuite  un  lambeau  pris  aux 
dépens  des  grandes  lèvres  ou  de  la  fesse,  ou  de  ces  deux 
parties  à  la  fois.  Ce  lambeau,  qui  doit  avoir  assez  d'épais- 
seur et  une  certaine  étendue,  parce  qu'il  faut  y  ménager  des 
éléments  de  nutrition  et  compter  sur  les  eflbts  de  la  rétrac- 
tion, a  sa  base  adhérente,  qui  est  large,  tournée  vers  le 
vagin,  et  son  sommet,  qui  est  arrondi,  dirigé  vers  l'exté- 
rieur. Quand  il  est  formé,  on  en  plisse  le  sommet,  on  le 
traverse  d'un  fil  ciré,  que  l'on  fait  passer  par  la  fistule  et  le 
canal  de  l'urèlhre  au  moyen  de  la  sonde  de  Bellocq,  et  on 
l'attire  ainsi  doucement  dans  l'orifice  en  même  temps  qu'on 


(1)  JoBEBT  DE  Lamballe,  Traité  de  Chirurgie  plastique,  1840,  t.  H, 
p.  409,  —  et  Gazette  Médicale,  1836. 
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Vj  pousse  arec  le  doigt  Le  lien  est  confié  à  un  aide,  puis  le 
chirurgien  enfonce  d'un  seul  coup  une  aiguille  munie  d'un 
fil  a  traTers  les  bords  du  lambeau  et  de  la  fistule,  au  niveau 
des  deux  angles  de  celle-ci.  Ces  deux  points  de  suture  sont 
cnsiite  noués  à  l'aide  d'une  pince,  d'une  sonde  de  femme 
ou  de  tout  autre  instrument  analogue.  On  en  laisse  pendre 
ks  bouts  à  l'extérieur,  et  le  fil  suspenseur,  celui  qui  a  passé 
par  la  fistule  et  le  canal  uréthral,  est  collé  avec  du  dia- 
ciijlon  sur  la  cuisse  ou  le  ventre.  Enfin,  on  engage  dans 
Turèthre  une  sonde  de  gomme  élastique  soutenue  par  des 
rubans  fixés  à  un  bandage  de  corps,  et  on  place  la  femme 
dans  une  position  horizontale.  Généralement  on  coupe  les 
points  de  suture  le  douzième  ou  le  quinzième  jour  après 
l'opération;  mais  le  pédicule  ne  doit  être  détaché  que  beau- 
coup plus  tard,  du  trentième  au  quarantième  jour,  car  il 
est  arrivé  à  Jobert  de  le  voir  frappé  de  mort  pour  l'avoir 
réséqué  trop  tôt  Après  la  section  du  pédicule,  la  sensibilité 
V  disparait  ordinairement  pour  un  certain  temps;  mais  il 
est  à  remarquer  que,  contrairement  à  ce  qu'on  a  dit,  les 
poils  V  croissent  et  s^y  développent  même  d'une  manière 
remarquable. 

J(4)ert  mit  cette  méthode  en  usage  sur  plusieurs  femmes. 
Dans  un  premier  cas,  il  échoua  d'abord;  mais  une  seconde 
opération  fut  suivie  d'une  réussite  complète,  malgré  le  pas- 
sage d'un  fil  à  travers  le  lambeau  et  la  persistance,  a  un 
angle  de  la  plaie,  d'un  pertuis  qui  donna  lieu  pendant 
trois  mois  à  un  léger  suintement  d'urine.  Pour  remédier  à 
ce  dernier  accident,  Jobert  cautérisa  à  diflerentes  reprises 
la  fistulette  avec  le  nitrate  d'argent,  puis  y  plaça  un  point 
de  suture  maintenu  avec  le  serre-nœud  de  Desault;  et  au 
moyen  de  ces  petites  opérations  complémentaires,  la  con- 
tinence d'urine  fut  complètement  rétablie.  Une  Commission 
nommée  par  l'Académie  put  constater,  quatre  mois  après, 
que  la  guérison  ne  s'était  pas  démentie.  Dans  un  second 
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cas,  Jobert  perdit  son  opérée  deux  jours  après  l'opération, 
à  la  suite  d'une  péritonite.  Dans  un  troisième  cas,  l'élytro- 
plastie  échoua  encore  une  première  fois  à  cause  d'une 
gangrène  survenue  le  douzième  jour,  après^une  résection 
prématurée  du  lambeau;  une  seconde  tentative  ayant  été 
faite,  l'opérée,  d'après  Jobert,  se  trouvait  dans  les  meil- 
leures conditions,  lorsque,  pour  pouvoir  entrer  à  la  Salpê- 
trière,  elle  détacha  elle-même  les  parties  cicatrisées  avec 
des  ciseaux  et  un  bistouri  :  de  sorte  qu'il  y  a  doute  ici  sur 
le  résultat  obtenu.  Depuis  lors,  Jobert  pratiqua  encore  à 
l'hôpital  Saint-Louis  de  nouvelles  opérations  du  même 
genre,  mais  sans  jamais  aboutir  au  succès. 

Le  souvenir  du  cas  qui  inspira  à  Vidal  de  Cassis  sa 
méthode  d'oblitération  vaginale,  fut  probablement  l'ori- 
gine de  deux  essais  que  fit  Velpeau,  l'un  avec  le  caus- 
tique appliqué  sur  les  parois  vaginales,  l'autre  au  moyen 
de  procédés  particuliers  d'élytroplastie.  Dans  la  première 
expérience,  il  cautérisa  le  contour  de  la  fistule  et  la  paroi 
postérieure  du  vagin,  comme  Vidal  l'avait  fait  accidentelle- 
ment; mais,  en  outre,  il  s'cfibrça  de  maintenir  en  contact 
les  deux  faces  opposées  du  canal  au  moyen  du  tamponne- 
ment du  rectum.  Les  malades  ne  purent  supporter  le  corps 
étranger.  Dans  la  seconde  tentative,  ce  chirurgien  exécuta 
l'élytroplastie  en  deux  fois  :  d'abord  il  tailla  le  lambeau  et 
le  laissa  se  cicatriser,  puis,  dans  un  second  temps,  il  l'aviva 
avec  de  l'ammoniaque  et  le  poussa  vers  la  fistule  au  moyen 
de  boulettes  de  charpie.  Cette  opération  ne  réussit  pas.  Enfin, 
Velpeau  pratiqua  encore  la  vésicoplastie  de  la  manière  sui- 
vante :  saisissant  avec  une  érigne  double  la  paroi  postérieure 
du  vagin,  à  l'endroit  situé  en  regard  de  la  fistule,  il  l'attira 
vers  la  vulve,  pendant  qu'un  doigt  porté  dans  le  rectum 
favorisait  cette  manœuvre.  Il  l'incisa  transversalement,  en 
avant  et  en  arrière  du  point  soulevé  par  Térigne,  dans 
retendue  d'un  pouce  à  un  pouce  et  demi.  Il  détacha  ensuite 
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davani  en  arrière,  toujours  sans  pénétrer  dans  le  rectum, 
un  pouce  enriron  de  la  partie  moyenne  de  la  substance 
fimitce  par  les  deux  premières  incisions.  La  fistule,  préala- 
hlcment  aTÎTée,  fut  aussitôt  traitée  par  la  suture  :  chaque 
fiL  mani  de  son  aiguille  courbe,  fut  d'abord  introduit 
d'avant  en  arrière  au-dessous  du  pont  vaginal,  puis  passe 
a  tiaieis  la  lèvre  postérieure  de  la  fistule  en  y  pénétrant 
de  la  lace  vésicale  à  la  face  opposée,  et  ramené  ensuite  sous 
le  pont,  pour  être  retiré  au  dehors  de  la  vulve.  Dans  un 
«coud  temps,  chaque  extrémité  de  fil  ramenée  à  l'extérieur 
fut  cngjagée  dans  la  lèvre  antérieure  de  l'ouverture  anor- 
nale.  encore  de  la  vessie  vers  le  vagin.  En  nouant  les  bouts 
opposés^  (Hi  força  l'arcade  décollée  à  remonter  dans  la 
fistule  et  a  passer  dans  la  vessie,  tandis  que  les  lèvres  de 
rorifiœ  vinrent  s'accoler  en  dessous  du  ponL  Cette  opéra- 
tîoa.  tout  ingénieuse  qu'elle  était,  n'eut  pas  plus  de  succès 
que  les  autres  (1). 

Leroj-diEtiolles  (2),  frappé  de  la  difficulté  de  l'applica- 
tioo  de  Fanaplastie  en  arcade,  proposa  le  procédé  suirant  : 
Une  incision  est  faite  transversalement  au-dessous  de  la 
faarcliette  et  prolongée  entre  le  rectum  et  le  vagin  juscpi  a 
reodroît  on  ces  deux  or^^nes  se  touchent  plus  intimement; 
deux  incisions  longitudinales,  pratiquées  sur  les  deux  côtés 
de  la  paroi  vaginale,  riennent  tomber  à  angle  droit  sur  la 
première;  il  en  résulte  un  lambeau  quadrilatère,  à  base 
adhérente  en  arrière, qui^  au  moyen  de  fils  engagés  à  travers 
ta  substance,  puis  portés  dans  les  lèvres  de  la  fistule <»  se 
relève,  se  retourne,  et  rient  s'appliquer  par  sa  surface  sai- 
gnante contre  lorifice  préalablement  avivé, où  il  est  retenu 
au  moyen  d'une  sonde  passée  dans  la  vessie,  et  à  travers 


(1)  TaptAr,  Médecine  opératoire,  t.  I,  p.  704. 
'i,  Lisot-»*£tiollis,  Mémoire  cité,  p.  17. 
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les yeux  de  laquelle  on  insinne  les  fils.  Dans  les  cas  où  l'on 
éprouverait  trop  de  difficulté  à  porter  ceux-ci  à  travers  la 
cloison  Tésico-vaginale<,on  pourrait  tenir  le  lambeau  étendu 
et  accolé  autour  de  la  fistule,  en  appliquant  et  fixant  sur  sa 
face  muqueuse  une  plaque  de  métal  ou  d'ivoire,  au  moyen 
d'un  cordon  qui  traverserait  en  même  temps  le  milieu  de 
la  plaque  et  du  lambeau,  et  passerait  par  l'orifice,  pour 
être  ramené  au  dehors  au  moyen  de  la  sonde.  Ce  procédé 
n'a  pas  été  appliqué  sur  le  vivant. 

L'autoplastie  vésicale  fut  attaquée,  comme  la  méthode  de 
Desault,  la  cautérisation,  la  méthode  de  Lallemand  et  la 
suture,  par  Jeanselme  (l),qui  s  attacha  surtout  à  démontrer 
le  peu  de  valeur  des  observations  publiées  par  Jobert.  D'autres 
firent  remarquer  que  la  malade  opérée  par  l'élytroplastie, 
dont  ce  praticien  avait  communiqué  l'observation  à  l'Aca- 
démie^ et  pour  l'examen  de  laquelle  ce  corps  savant  avait 
nommé  une  Commission,  présentait  une  espèce  d'obstacle 
au  passage  de  la  sonde  dans  la  vessie,  ce  que  Jobert  attri- 
buait à  la  saillie  du  lambeau,  tandis  que  certains  académi- 
ciens y  trouvèrent  la  preuve  que  la  fistule  siégeait  à  l'urèthre 
et  non  au  bas-fond  de  la  poche  urinaire  (2).  Micbon  (3) 
reprocha  à  la  méthode  sa  difficulté,  son  défaut  de  sûreté 
et  le  peu  de  chances  que  donnent  à  la  réunion  le  contact 
d'une  surface  sanglante  avec  l'urine  et  la  différence  de 
vitalité  qui  existe  entre  la  cloison  vésico-vaginale  et  le  tissu 
sous-cutané. 

Une  réminiscence  des  opérations  de  Leroy-d'Ètiolles  et 
de  Borner,  conseillées  ou  pratiquées  pour  souder  le  col 
utérin  à  la  fistule,  inspira  probablement  Jobert  de  Lamballe 


(1)  Journal  L'Expérience,  1887-1888,  p.  266. 

(2)  Fabbe,  Bibliothèque  du  Médecin  praticien,  1848,  t.  l,p.  180. 
(8)  HiCHoif,  Thèse  citée. 
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quand  il  pratiqua,  en  1840,  ce  qu'il  nomma  la  cystoplasUe 
faite  avec  l^utérus.  Une  fistule  se  trouvait  au  niveau  du  col 
de  la  matrice.  Jobert  attira  cet  organe  à  la  vulve  avec  les 
pinces  de  Museux  et  en  aviva  la  face  antérieure,  ainsi  que  le 
bord  inférieur  de  l'ouverture  anormale;  ensuite^  avec  une 
espèce  de  sonde  à  dard,  il  passa  un  fil,  d'abord  d  avant  en 
arrière,  puis  d'arrière  en  avant,  dans  la  paroi  antérieure  du 
col  utérin,  en  embrassant  une  assez  grande  épaisseur  de 
tissu,  et  en  engagea  les  extrémités  libres  dans  la  lèvre  infé- 
rieure de  la  fistule,  de  la  face  vésicale  à  la  face  vaginale,  de 
manière  à  avoir  ainsi  une  anse  à  concavité  inférieure.  Il  en 
fiia  les  bouts  avec  le  serre-nœud  de  Desault.  Neuf  jours 
après,  le  serre-nœud  fut  retiré,  les  fils  ayant  passé  à  travers 
les  chairs^ et  l'opération  échoua.  Dans  deui  autres  opérations 
pratiquées  sur  une  autre  malade,  Jobert  ne  fut  pas  plus 
heureui;  et  ce  qu'il  y  a  de  singulier,  c'est  qu'il  attribua  ses 
échecs  ((  à  la  structure  de  l'utérus  et  à  l'absence  de  tissu 
«  cellulaire...,  puisqu'il  n'y  a  aucun  organe  dont  l'organi- 
«  sation  soit  moins  favorable  à  la  déposition  de  la  lymphe 
<c  plastique  (1)...  » 

Toutes  ces  expériences  de  la  méthode  anaplastique,  tous 
ces  procédés  ingénieux  imaginés  pour  la  faire  réussir,  après 
avoir  pendant  quelque  temps  inspiré  les  plus  vives  espé- 
rances, commençaient  à  partager  le  sort  des  inventions 
précédentes  et  à  perdre  de  leur  crédit.  Jobert  lui-même 
sentait  sa  foi  ébranlée,  après  toutes  les  déceptions  que  lui 
avaient  procurées  les  opérations  qu'il  avait  pratiquées 
d'après  cette  méthode;  il  sentait  insensiblement  s'échapper 
de  ses  mains  le  talisman  au  moyen  duquel  il  avait  pu  faire 
croire  un  moment  qu'il  était  devenu  le  maître  de  l'afiection 
rebelle.  Un  grave  échec,  dont  il  venait  d'avoir  à  déplorer 


(1)  JoBBBT  Di  Lamballr,  ouvragc  cité,  t.  II,  p.  428. 


n 
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les  conséquences,  lui  faisait  voir  toutes  les  lacunes  qui 
existaient  encore  dans  cette  partie  de  la  thérapeutique 
chirurgicale.  II  y  réfléchissait,  lorsque  tout  à  coup  il  fut 
frappé  de  l'idée  que  la  difficulté  de  la  guérison  des  fistules 
dépendait  peut-être  de  l'état  de  tension,  de  rétrécissement, 
de  raccourcissement  du  terrain  sur  lequel  elles  siègent  et 
qui  est  le  résultat  nécessaire  de  la  perte  de  substance  que 
la  paroi  a  subie  pendant  l'établissement  de  l'ouverture 
anormale.  Il  se  demanda  si  cet  état,  qui  est  contraire  aux 
conditions  de  relâchement  que  l'on  cherche  toujours  à 
obtenir  dans  toutes  les  opérations  autoplastiques  et  les 
réunions  en  général,  ne  devait  pas  eiercer  un  tiraille- 
ment nuisible  sur  les  fils  et  compromettre  ainsi  la  guérison. 
Cette  supposition  passa  bientôt  dans  son  esprit  à  l'état  de 
conviction  profonde.  En  recherchant  les  moyens  de  remé- 
dier à  cette  cause  d'insuccès,  qu'il  regarda  désormais  comme 
incontestable  et  comme  devant  dominer  toutes  les  recherches 
chirurgicales,  il  étudia  avec  soin  les  dispositions  anato- 
miques  du  champ  ordinairement  occupé  par  les  fistules,  et 
il  crut  remarquer  que  les  organes  y  présentent  des  rapports 
tels,  qu'il  est  possible,  sans  s'exposer  à  des  lésions  dange- 
reuses, de  les  détacher  les  uns  des  autres  dans  une  certaine 
étendue.  Il  pensa  donc  réaliser  un  progrès  considérable 
en  établissant,  coirime  règle  générale,  le  décollement  et  le 
débridement  de  toutes  les  parties  environnantes,  et  la  con- 
version, par  cet  expédient,  de  la  cloison  vésico- vaginale  en 
une  paroi  lâche  et  flottante,  sur  laquelle  la  suture  pourrait 
désormais  s'appliquer  sans  être  contrariée  par  aucune  force 
antagoniste.  C'est  là  le  point  de  départ  de  cette  méthode 
nouvelle  que  Jobert  nomma  cystoplasiie  par  glissement, 
autoplastie  vésico-vaginale  par  locomotion,  méthûde  fran- 
çaisOj  et  qui  devait  avoir  bientôt  un  si  grand  retentisse- 
ment et  une  action  si  marquée  sur  les  progrès  ultérieurs 
du  traitement  des  fistules. 


Pour  pratiquer  l'opération  d'après  cette  méthode,  Jobert 
K  serrait  des  instromeots  suivaDts  : 

1*  Un  spécolum  univalTe  de  bois,  creusé  en  gouttière, 
et  i  manche  condé  à  angle  droit  (1); 


S*  Des  pinces  de  Huseux,  pour  attirer  le  cot  utérin  vers 
la  mire; 

4"  Pour  certaÏDs  cas,  une  pince  à  double  crochet,  destinée 
1  pratiquer  l'abaissement  du  même  oi^ne; 


(I)  Ces  figures  aont  desdaées  d'après  l'atlaa  de  Jobert,  et  à 
detù-frandeur,  comme  la  plupart  de  celles  coDtenaea  dans  ce 
tirre.  Du  chiffre  particulier  indiqaera  les  dessins  qui  soot  reproduits 
4aBs  d'autres  proportions. 
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5<>  Une  pince  à  disséquer  à  dents  saillantes,  ayant  pour 
destination  de  saisir  les  bords  de  la  fistule; 


6°  Un  bistouri  ordinaire,  pour  détacher  le  col  utérin; 
un  bistouri  droit  boutonné,  et  des  ciseaux  droits  et  courbes, 
pour  pratiquer  la  vivement; 

7°  Des  aiguilles  solides  à  petite  courbure; 


8^  Un  porte-aiguille  droit,  ou  courbé  à  son  extrémité; 


^  Pour  les  fistules  difficilement  accessibles,  une  espèce 
de  sonde  à  dard  d'où  s'échappe,  par  la  pression,  une  aiguille 
munie  d'un  fil  ; 


IQo  Pour  d'autres  cas  particuliers,  une  aiguille  fixée  sur 
un  manche,  légèrement  recourbée  et  percée  d'un  chas  à 
son  extrémité; 


Ho  Une  sonde  de  femme  ou  un  cathéter  de  gomme 
élastique. 

L'opération  était  exécutée  comme  suit  : 

La  femme  placée  sur  le  dos,  on  applique  le  spéculum  et 
les  rétracteurs,  puis  on  saisit  le  col  utérin  avec  les  pinces  de 
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Nuseux  et  on  l'abaisse.  Suivant  l'étendue  de  la  lislule 
et  les  besoins  de  l'opération,  on  le  détache  alors  dou- 
cement par  une  incision  transversale  serai- circulaire, 
rasant  le  col  et  l'entamant  même  superficiellement,  s'il 
le  faut.  On  avive  les  bords  de  la  fistule,  en  ayant  soin  que 
le  sang  ne  souille  pas  les  parties  à  rafraîchir^  pour  cela,  si 
la  fistule  est  transversale,  on  commence  par  la  lèvre  posté- 
rieure et  l'on  termine  par  la  lèvre  antérieure  et  les  angles; 
si  l'ouverture  est  longitudinale,  on  peut  indifiëremment 
commencer  par  l'un  ou  l'autre  côté.  Dans  cet  avive- 
ment,  il  est  nécessaire  de  mordre  asseï  avant  sur  les 
bords  de  la  plaie,  de  peur  de  rester  dans  des  tissus 
calleux  peu  vasculaires  et  peu  propres  à  la  réunion  par 
première  intention.  Règle  générale,  il  faut  obtenir  de 
larges  surfaces  saignantes  afin  d'augmenter  les  points  de 
contact  des  deux  lèvres.  Pour  pratiquer  la  suture,  on  saisit 
celles-ci  avec  la  pince,  on  dirige  les  aiguilles  montées  sur 
leur  porte-aiguille  vers  l'une  d'elles,  que  l'on  traverse 
du  vagin  vers  la  vessie,  et,  sans  désemparer,  on  attaque 
l'autre  en  sens  inverse,  c'est-à-dire  de  la  face  vésicale  à  la 
face  vaginale.  On  applique  ainsi  autant  d'anses  qu'on  le 
juge  utile,  mais  en  général,  il  convient  d'en  employer  peu, 
et  cinq  suffisent  pour 
un  espace  de  trois  pou- 
ces. Ijm  fils  que  les 
aiguilles  entraînent  à 
leur  suite  sont  de  soie, 
légèrement  aplatis  et 
cirés ,  et  quelquefois 
du  volume  d'un  lacet. 
Quand  ils  sont  tous  in- 
troduits, on  les  noue  légèrement,  et  cette  précaution, 
ajoutée  au  placement  des  fils  à  distance,  prévient  le 
développement    des   inflammations    consécutives.    Si    la 
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fistule  est  située  très- haut  et  difficilement  abordable,  on 
emploie  la  sonde  à  dard,  engagée  dans  la  vessie  par  l'urèthre, 
et  Ton  traverse  les  deux  lèvres  avec  l'aiguille  de  l'instrument, 
de  la  face  vésicale  à  la  face  vaginale.  Après  cela,  on  examine 
avec  soin  s'il  y  a  quelque  part  du  tiraillement  ou  de  la 
tension,  et  s'il  en  existe,  on  pratique,  là  où  il  convient  de 
le  faire,  un  nombre  d'incisions  libératrices  suffisant  pour 
donner  aux  parties  réunies  le  relâchement  et  la  liberté  qui 
leur  sont  indispensables. 

L'opération  étant  terminée,  on  fait  des  injections 
froides  dans  le  vagin  et  l'on  place  la  sonde  de  gomme 
élastique.  En  portant  cet  instrument  dans  la  vessie,  il  est 
bon  de  se  souvenir  que,  dans  les  fistules  vésico -vaginales, 
ce  viscère  est  rétréci  et  qu'il  est  très-rapproché  du  pubis  : 
il  faut  donc  éviter  d'en  heurter  les  parois  et  surtout  celles 
de  la  partie  opérée.  La  sonde  devra  être  changée  souvent, 
afin  d'éviter  les  incrustations  et  l'accumulation  de  sang 
ou  de  pus  dans  ses  orifices.  Pour  absorber  le  sang  qui 
pourrait  suinter  après  lopération,  on  introduit  dans  le 
vagin  un  tampon  d'amadou  retenu  par  un  fil  ciré,  que 
Ton  retire  avec  précaution  après  vingt-quatre  heures.  On 
couche  la  femme  dans  son  lit,  en  décubitus  dorsal.  Les  fils 
sont  enlevés  plus  ou  moins  tôt,  suivant  l'état  de  la  plaie  : 
jamais  avant  le  cinquième  jour,  et  rarement  après  le 
douzième  (1). 

Jobert  communiqua  sa  nouvelle  découverte,  en  1847, 
à  l'Académie  de  Médecine  (2),  et  l'exposa  dans  toutes  ses 
particularités,  en  l'appuyant  de  vingt- neuf  observations 
détaillées,  dans    un   ouvrage  consacré    spécialement    à 


(1)  Jobert  de  Lamballe,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  442,  —  et  Churchill, 
Traité  des  Maladies  des  Femmes,  p.  891. 

(2)  Bulletin  de  V Académie  de  Médecine  de  Paris,  1846-1847. 
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la  diimrgie  plastique,  mats  où  l'élude  des  fistules 
Ycsioo-Taginales  occupe  la  place  la  plus  étendue  et  la  plus 
importante  (1).  Dans  ce  travail,  Jobert  se  livre  à  quelques 
considérations  anatomiques  sur  la  vessie  et  le  vagin,  surtout 
dans  leurs  rapports  avec  le  péritoine,  sur  l'épaisseur  de  la 
doison  qa'ils  forment ,  sur  les  mouvements  que  les  deux 
parois  exécutent  Tune  sur  l'autre  pendant  l'abaissement  du 
ool  utérin^,  et  sur  la  pontion  des  uretères.  Il  fait  ensuite  un 
aperçu  htstorique  des  fistules  vésico- vaginales,  passe  à  la 
définition  et  à  la  division  de  ces  affections,  s'occupe  de  leur 
forme,  de  leur  nombre  et  de  leur  si^e,  puis  des  compli- 
catioiis,  de  Tanatomie  pathologique,  de  l'étiologie,  des 
svroptômes,  du  diagnostic  et  du  pronostic.  Il  cite  deux  cas 
de  fistules  vésico- utérines.  A  l'article  du  traitement,  il 
examine  successivement  la  méthode  médiate,  comprenant 
la  cautérisation  et  la  méthode  de  Desault,  et  la  méthode 
immédiate,  constituée  par  la  suture,  le  rapprochement  des 
lèvres  par  des  instruments  unissants,  et  l'élytroplastie.  Il 
subdivise  lelytroplastie  en  :  !•  élytroplastie  par  la  méthode 
indienne;  2^  cystoplastie  faite  avec  l'utérus;  8<>  élytroplastie 
exécutée  avec  le  vagin,  et  4^^  cystoplastie  par  glissement  II 
termine  par  l'examen  des  changements  survenus  après 
la  guérison  des  fistules  vésico- vaginales  dans  les  organes 
génitaux  et  Toi^nisme  entier,  et  par  quelques  considé- 
rations sur  le  d^ré  de  curabilité  ou  d'incurabilité  de 
ces  affections. 

La  méthode  de  Jobert  ne  fut  pas  plutôt  connue  qu'elle 
fiit  essayée  par  un  assez  grand  nombre  de  chirurgiens 
distingués.  Chose  remarquable!  tandis  que  Jobert  ren- 
dait compte  de  nombreux  succès,  la  plupart  des  expé- 
riences faites  par  les  autres  échouèrent,  et  il  n'y  eut  guère 


(i)  JoBSST  SI  Lahsalle,  Tfviié  de  Chirurgie  plastique,  Paris,  1849. 
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que  M.  Maisonncuye  qui  réussit  d'une  manière  plus  ou 
moins  complète.  Ce  praticien,  enhardi  par  les  résultats  quHl 
avait  obtenus,  appliqua  les  principes  de  Jobert  dans  les  cas 
les  plus  désespérés. . C'est  ainsi  que,  en  1848^  il  les  mit  en 
pratique  avec  succès  pour  une  fistule  où  toute  la  paroi 
vésicale  inférieure  avait  disparu.  C'est  ainsi  encore  que, 
en  1848 ,  il  employa  concurremment  le  débridement 
yésico-utérin  de  Jobert,  et  un  nouveau  débridement, 
qu'il  nomma  uréihra-pubien,  et  qui  consiste  dans  la  dis- 
section de  Furèthre  au-dessous  du  pubis  au  moyen  d'une 
incision  courbe  à  convexité  supérieure.  En  1851,  il  guérit 
une  nouvelle  fistule  par  le  procédé  Jobert  combiné  avec 
le  débridement  uréthro-pubien  seul.  En  1850,  dans  un 
cas  extrêmement  compliqué,  il  se  ménagea  un  accès  vers 
l'ouverture  au  moyen  d'une  incision  latérale  pratiquée  au 
périnée  au-devant  du  rectum,  détacha  au-dessous  du  pubis 
le  petit  tronçon  de  l'urèthre  resté,  puis  le  col  utérin,  d'après 
le  procédé  Jobert.  La  maladie  s'étant  reproduite  parla  force 
rétractile  des  cicatrices  résultant  des  incisions  pratiquées 
pour  rendre  possible  l'affrontement  des  lèvres,  il  tenta 
une  seconde  opération  qui  eut  les  mêmes  résultats.  Il 
s'adressa  alors  à  l'occlusion  de  la  vulve,  avec  l'intention  de 
maintenir  à  la  partie  supérieure  de  la  réunion  un  orifice  où 
il  comptait  placer  un  obturateur.  Cette  opération  réussit; 
mais  les  obturateurs  n'ayant  pu  être  supportés,  il  com- 
pléta la  fermeture  de  la  vulve,  et  ouvrit  un  orifice  de  com- 
munication dans  le  rectum.  Malheureusement,  cet  orifice 
se  rétrécit,  au  point  que  H.  Maisonneuve  dut  recourir 
encore  à  un  autre  moyen  :  il  se  servit  du  périnée,  pour  y 
pratiquer  une  ponction  destinée  à  établir  un  trajet  fiâtu- 
leux,  qu'il  croyait  devoir  mieux  se  prêter  en  cet  endroit  à 
l'introduction  d'une  canule  ou  d'un  obturateur.  Mais  après 
cette  opération  une  phlébite  survint  et  la  malade  mourut. 
Plusieurs  de  ces  faits  furent  soumis  à  la  Société  deChirurgic, 
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c|iii  damina  la  pièce  pathologique  du  quatrième  cas,  et  fit 
faire  une  enquéle  sur  le  deuxième  (1). 

IL  MaisonneuTe  qui,  pas  plus  que  les  autres  chirui^ens 
de  Paris,  n'avait  attendu  le  livre  de  Jobert  pour  prendre 
eonnaîsBance  de  ses  procédés,  avait  déjà  mis  en  usage,  avant 
1849,  Fantoplastie  vésicale  par  glissement  Mais,  pour  la 
provinoe  et  l'étranger,  ce  livre  fut  le  signal  d'un  véritable 
réveil,  et  à  l'annonce  des  avantages  de  la  nouvelle  méthode, 
au  bmît  des  succès  qu'on  lui  attribuait,  au  retentissement 
des  brillantes  opérations  qui  se  pratiquaient  à  l'hôpital 
Sainl-Lonis,  les  travailleurs  reprirent  courage  et  se  remi- 
rent a  l'œuvre,  les  uns  pour  appliquer  les  idées  nou- 
vcDes,  les  autres  pour  les  adapter  à  leurs  propres  opinions, 
d'aotresenfin  pour  les  combattre  et  les  remplacer  par  d'autres 
mojens  opératoires.  Un  mouvement  général,  comme  on  n'en 
avait  pas  encore  vu  jusqu'alors,  se  manifesta  de  toutes  parts 
en  Europe,  et  l'impulsion  fut  tellement  vigoureuse,  qu'elle 
s'étendit  jusqu'en  Amérique  et  qu'elle  j  activa  les  efforts 
anxquebce  pays  se  Uvrait  déjà  depuis  quelque  temps,  efforts 
qui  devaient  eux-mêmes  aboutira  cette  espèce  de  révolution 
chirurgicale  dont  nous  avons  été  récemment  les  témoins. 

L'oeuTre  de  Jobert,  cela  est  incontestable,  a  donc  eu  le 
mérite  de  provoquer  l'apparition  de  nouveaux  travaux  qui 
ont  changé  la  face  de  la  science  à  l'endroit  des  fistules  uro- 
génitales  :  c'est  une  gloire  qu'on  n'enlèvera  pas  au  célèbre 
chimrgien  français.  Mais  à  côté  de  cet  éloge,  que  je  me 
plais  à  exprimer,  il  y  a  malheureusement  à  ajouter  des 
critiques  et  à  signaler  des  défauts  qui  déparent  singuliè- 
rement le  livre  qui  a  tant  occupé  la  chirurgie  moderne. 
Ainsi,  sans  parler  de  la  manière  dont  il  est  rédigé,  il  faut  y 


(I)  Iauobiiktk,  Climique  chirurgicale,  1864,  t.  Il,  pp.  660  et 
•oif .,— et  Méwunreê  de  la  Sociéié  de  Chirurgie,  1852,  t.  lU,  p.  223. 
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regretter  l'absence  presque  complète  de  toute  notion  histo- 
rique, et  l'oubli  le  plus  étonnant  de  tout  ce  qui  s'était  fait 
antérieurement  hors  de  France,  et  je  dirai  même  à  une 
certaine  distance  de  Paris.  En  constatant  ces  étranges 
lacunes,  on  se  demande  quels  sont  les  motifs  qui  ont  pu  y 
donner  lieu.  Est-ce  Tindifférence,  la  légèreté,  le  défaut 
d'érudition  ou  un  parti  pris  d'avance?  Chacune  de  ces 
suppositions  serait  également  fâcheuse  pour  la  mémoire  d'un 
homme  du  mérite  de  Jobert;  mais  la  plus  mauvaise  serait 
sans  contredit  la  dernière,  si  malheureusement  il  fallait  s'y 
rattacher;  et  dans  ce  cas,  on  ne  pourrait  que  déplorer  le 
sacrifice  qu'il  aurait  fait  de  cette  grande  et  belle  science 
qui  résulte  de  l'harmonie  des  travaux  de  tous  les  pays,  pour 
se  laisser  guider  par  je  ne  sais  quelles  idées  mesquines  de 
prépondérance  et  de  suprématie  locales.  Ignorait-il  qu'un 
des  caractères  d'un  livre  imparfait  est  précisément  de  ne 
refléter  qu'une  des  faces  de  cet  ensemble,  dont  les  diflé- 
rentes  parties  ne  peuvent  briller  que  pour  autant  qu'elles 
soient  éclairées  par  toutes  les  autres? 

H.  Yerneuil,  qui  professe  bien  sur  les  relations  scienti- 
fiques internationales  les  opinions  les  plus  saines,  les  plus 
loyales  et  les  plus  consciencieuses  que  j'aie  vu  exprimer  (1), 
a  reproché  sévèrement  à  Jobert  cette  omission  historique 
et  ce  déni  de  justice  (2).  M.  Herrgott,  de  Strasbourg,  et  les 
Allemands,  surtout  Kilian  (â),  se  sont  joints  à  lui;  et  je  ne 
puis,  bien  malgré  moi,  que  m'associera  eux  à  mon  tour  pour 
regretter  un  travers  dont  l'abus  mènerait  droit  à  l'isolement, 
à  l'enraiement  de  tout  progrès  et  à  l'obscurantisme. 


(1)  Bulletin  de  V Académie  de  Médecine  de  Parie,  1860-1861, 
t.  XXYI^  pp.  173  et  suivantes. 

(â)  Gazette  hebdomadaire,  1859,  t.  YI,  p.  8. 

(8)  Hbrbgott  ,  Etudes  historiques  sur  l'opération  de  la  fistule 
téêicO' vaginale,  Paris  et  Strasbourg,  1864. 


GKnine  on  l'a  tu  plus  haut,  Jobert  n'avait  fait  que 
gUsKT,  dans  son  livre,  sur  les  fistules  vésico-utériaes,  et  il 
s'éuit  borné  à  citer  deui  observations  d'affections  de  ce 
gmre.  Il  compléta  cette  partie  de  la  pathologie  des  fistules 
arinains  en  1852,  dans  un  nouvel  ouvrage  (1).  Il  y  établit 
une  division  plus  complète  de 
cette  espèce  de  fistules,  et  pro- 
posa pour  les  guérir  différentes 
opérations.  Lorsque,  dans  les 
I  fistules  qu'il  nomme  vé»ico~ 
i  ufMne#  proprcmentditeSjlecol 
de  la  matrice  n'est  pas  altéré 
extérieurement,  il  l'incise  trans- 
versalement, relève  l'espèce  de 
couvercle  que  forme  alors  sa 
lèvre  antérieure,  met  ainsi  à  nu  l'orifice  anormal,  l'avive  et 
le  soomet  à  la  suture  comme  dans  le  cas  d'une  fistule  ordi- 
naire. Après  cela,  il  laisse  retomber  le  couvercle  soulevé, 
qui  se  remet  en  place  par  son  propre  poids  et  sans  suture. 
Quand  lemuseaude  tanche 
est  altéré,  si  la  fistule  est  de 
la  catégorie  de  celles  qu'il 
appelle  supsrficieUes  et  si 
l'ouverture  de  la  vessie  est 
peu  considérable,  il  avive 
la  lèvre  antérieure  du  col 
et  le  bord  antérieur  de 
la  fistule,  et  réunit  ces 
deux  parties  entre  elles. 
Hais  si  l'ouverture  vésicale 


(I)  JoHiT  »  L«»kiLt,  Traite  dtt  fitlule»  M>ie<y-ulÉnHe*,  citico- 
■(éro-ro^iM/e*,  tnlén-taginidet  et  rtclo-vaginalts.  Paris,  ISS2. 
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occupe  la  paroi  antérieure  du  col  de  la  matrice,  Jobert  croit 
qu'il  faut  alors  faire  Topera tion  en  deux  séances  :  dans  la 
première,  il  avive  et  réunit  la  fente  située  dans  la  lèvre  anté- 
rieure du  col,  et,  dans  la  seconde,  fait  la  même  opération  sur 
l'orifice  resté  au-devant  de  la  partie  oblitérée.  Dans  les  cas 
où  il  n'y  a  plus  de  paroi  antérieure  du  col,  il  avive  la  lèvre 
postérieure  de  cet  organe  et  la  soude  au  bord  antérieur  de 
la  fistule,  en  forçant  ainsi  les  règles  à  passer  par  la  vessie. 
Jobert,  en  proposant  cette  dernière  opération,  posait  les  pre- 
mières indications  de  cette  série  de  brillants  procédés  chirur- 
gicaux au  moyen  desquels  des  opérateurs  venus  après  lui,  et 
surtout  M.  G.  Simon,  ont  régularisé,  systématisé  et  rendu 
possible  et  efficace  la  méthode  indirecte  de  l'occlusion  totale 
ou  partielle  du  conduit  vulvo-utérin.  Il  décrivit  encore  dans 
son  livre  un  procédé  de  décollement  de  Turèthre,  exécuté 
au  moyen  d'une  incision  demi-circulaire  passant  entre  le 
canal  urinaire  et  le  clitoris.  Enfin,  quarante  et  une  obser- 
vations intercalées  dans  le  texte  servirent  à  démontrer 
diniquement  les  vues  théoriques  exposées  dans  l'ouvrage. 
Au  milieu  de  l'ébranlement  produit  par  les  œuvres  et  par 
les  opérations  de  Jobert,  quelques  praticiens,  ne  se  laissant 
pas  dominer  par  le  courant  de  répoque,suivircnt  encore  une 
voie  indépendante  et  continuèrent  à  se  servir  des  anciennes 
méthodes,  ou  proposèrent  des  traitements  nouveaux  en 
dehors  des  idées  du  chirurgien  de  Paris.  C'est  ainsi  qu'en 
1849,  Debout  traitait  encore  une  fistule  par  la  cautérisation 
et  l'application  de  serres-fines  (1),  de  même  que  M.  Bertet, 
en  1854  (2);  qu'en  1850,  M.  Desgranges  en  opérait  une 
au  moyen   de  l'avivement  et  d'une  pince  vaginale  (8); 


(1)  Bulletin  général  de  Thérapeutique  y  t.  LUI,  p.  59. 

(2)  Id.,  t.  LXIII,  pp.  S70  et  371. 

(8)  Id.,  t.  LXII,  pp.  83  el  suivantes. 
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qu^en  185S,  M.  Féron  en  soumettait  une  autre  à  TactioD 
iToo  pcasaire  à  réssenroir  d'air  (1) .  comme  H.  Haruéjouls, 
en  1857  (2);  qu'en  1853,  M.  Aubinais,  de  Nantes,  s'adres- 
ttit  au  tamponnement  vaginal  et  à  la  sonde  à  demeure  (3)  ; 
qu'yen  1855,  M.  Nélaton  agissait  par  la  galyanocaustie  (4); 
qu'en  1858,  M.  Châtelain  faisait  usage  d'une  pince  à  griffe 
et  à  coulisse  (5). 

En  185S,  IL  Torrachi  pratiqua,  à  l'hôpital  Sainte-Marie 
de  la  Scala*  de  Sienne,  une  opération  de  suture  simple  à 
points  séparés,  dans  laquelle  il  fit  avec  des  pinces  appro- 
priées on  avivement  procédant  par  petites  excisions  répé- 
tées,  puis  passa  les  fils  avec  l'aiguille  de  Dechamps,  rendue 
plus  aiguë  que  d'ordinaire.  Il  plaça  une  sonde  élastique 
dans  la  yessie  (6). 

En  1855,  M.  Reybard,  préoccupé  surtout  de  l'idée 
d'avirer  la  fistule  sans  lui  faire  perdre  de  sa  substance, 
proposa  de  rendre  le  champ  de  l'opération  apparent  au 
mojen  d'un  instrument  de  son  invention  qu'il  nomma 
spéeulum- forceps ,  et  de  ruginer  l'orifice  et  ses  alentours 
avec  des  râpes  plus  ou  moins  volumineuses,  suivant  la  forme 
et  retendue  de  la  solution  de  continuité.  Ces  ruginations, 
applicables  surtout  aux  petites  fistules,  devaient,  dans  celles 
qui  offrent  un  diamètre  plus  considérable,  être  aidées  de 
moyens  de  rapprochement  plus  ou  moins  analogues  à 
ceux  de  Lallemand  et  de  Laugier,  et  disposés  de  manière  à 
agir  sur  des  surfaces  assez  larges  (réunion  par  surface). 


(1)  Bmlîeiim  général  de  Thérapeutique ^  t.  LUI,  p.  59. 

(ÎJ  /rf.,  t.  LVII,  p.  217. 

{%)  Journal  de  la  Société  de  Médecine  de.  la  Loire  ^  Inférieure, 
18S2-I85S. 

(4)  Thèse  de  M.  DimirsorocLos. 

(5y  Bulletin  général  de  Thérapeutique,  t.  LXIII,  p,  o63. 

(6)  GasetU  Médicale,  18o4,  À'  Série,  i.  IX,  p.  4($2. 
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H.  fteybard  remplit  cette  seconde  indication  au  moyen  de 
plusieurs  instruments  qu'il  nomma  griffi-irU,  pince  à 
griffe  y  érigne  eerre-nosud.  Le  principal  d'entre  eux  se  com- 
pose d'une  espèce  de  sonde^  percée,  près  de  son  extrémité, 
d'une  ouverture  par  laquelle  doit  passer  une  aiguille  qui  en 
sort  par  l'action  d'un  ressort  de  montre  logé  dans  l'intérieur 
de  la  canule.  L'instrument,  introduit  par  l'urèthre  dans  la 
vessie,  est  dirigé  sur  la  lèvre  postérieure  de  la  fistule,  que 
l'on  traverse  en  pressant  sur  un  bouton  qui  termine  le 
ressort.  L'aiguille  arrive  dans  le  vagin;  on  la  saisit  pour  la 
porter  à  l'extérieur,  et  l'on  passe  par  le  chas  dont  elle  est 
percée  un  fil  qu'on  retire  par  la  vessie  et  Turèthre.  Un 
second  lien  étant  placé  de  même,  on  a  alors  deux  bouts 
sortant  par  le  méat  urinaire.  On  les  noue  à  deux  autres 
fils  cirés  fixés  à  une  cheville  métallique,  qu'on  fait  rentrer 
ensuite  par  le  canal  de  l'urèthre  dans  la  vessie.  La  cheville 
est  alors  placée  où  elle  doit  rester,  c'est-à-dire  dans  l'inté- 
rieur de  la  poche  vésicale,  sur  la  face  profonde  de  la  lèvre 
postérieure  de  la  fistule.  Une  autre  cheville  doit  rester 
dans  le  vagin  et  être  placée  sur  la  lèvre  inférieure  :  elle 
présente  des  pointes  qu'on  enfonce  dans  l'épaisseur  de  la 
paroi  vaginale,  et  des  trous  dans  lesquels  on  fait  passer 
les  fils  attachés  déjà  à  la  cheville  restée  dans  la  vessie,  pour 
les  serrer,  et  obtenir  ainsi  une  suture  mettant  en  contact 
les  surfaces  ruginées. 

M.  Reybard  lut,  en  1855,  un  mémoire  sur  ce  sujet  à 
l'Académie  de  Médecine  de  Paris.  Dans  la  séance  de 
décembre  1855  de  l'Académie  de  Médecine  de  Bel- 
gique (1),  il  vint  également  exposer  sa  méthode  et  com- 
muniquer en  même  temps  l'observation  d'un  cas  où  il 


(1)   Builetin  de  V  Académie  royale    de  Médecine  de     Belgique  y 
1855-1856,  !'•  Série,  t.  XV,  p.  179. 
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l'avait  employée  avec  avantage,  quoique  sans  en  avoir 
obtenu  un  suecès^complet.  Après  une  discussion  qui  suivit 
cette  communication,  M.  Reybard  fut  engagé  à  expérimenter 
sa  méthode  sous  les  yeux  d'une  Commission  composée  de 
MM.  Graux,  Michaux,  Hairion,  Crocq  et  Thiry.  Il  se  rendit 
à  Louvain  pour  se  conformer  au  vœu  de  l'Académie.  Il 
y  fit  une  opération,  mais  elle  échoua. 

Le  procédé  de  M.  Reybard  fut  adopté  en  Allemagne 
par  quelques  praticiens,  entre  autres  par  M.  Sprengler, 
d'Augsbourg,  qui,  dans  un  cas  de  fistule  pouvant  admettre 
une  sonde  ordinaire,  réussit  à  obtenir  la  guérison  après 
une  seule  rugination  (1). 

M.  Heyfelder,  dans  un  article  qu'il  inséra  dans  la 
Deutsche  Klinik  (2),  rendit  compte  de  la  manière  dont  il 
se  comportait  dans  l'opération  de  la  fistule  :  il  en  scarifiait 
les  bords  avec  un  ténotome,  puis  les  réunissait  au  moyen  de 
serres-fines  qu'il  déplaçait  toutes  les  six  heures,  pour  ne 
pas  déterminer  de  gangrène.  Ce  procédé,  que  l'auteur  avait 
mis  en  usage  avec  succès,  ne  pouvait  cependant  être  utile, 
de  son  propre  aveu,  que  dans  les  cas  où  l'orifice  est  très- 
petit 

M.  Paget  pratiqua  une  opération  dans  laquelle  il  forma 
deux  lambeaux,  comme  l'avaient  fait  autrefois  Gerdy,  Dief- 
fenbach  et  Hayward,  et  les  réunit  au  moyen  de  la  suture 
enchevillée  (3). 

M.  Soupart,  de  Gand,  dans  une  communication  qu'il 
fit  à  l'Académie  de  Belgique,  dans  sa  séance  du  28  novem- 
bre   1857,  décrivit  un  instrument  qu'il   avait   inventé 


(1)  Deutsche  Klinik,  1858,  t.  X,  p.  377. 

(2)  Id.,t7  octobre  1856,  p.  519. 

(3)  Gazeiie  Médicale,  1857,  3''  série,  t.  XII,  p.  672,— et  Médical 
Times  and  Gazette,  1857. 
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et   qui  devait  servir  à  la  fois  de  sonde  évacuatrice^  de 
pinces -chevilles  et  de  soutien  des  points  de  suture.  Cet 
instrument,  qui   a  les  dimensions  d'une  grosse  sonde  de 
femme,  présente  à  son  extrémité  vésicale  deux  ailerons 
disposés  en  forme  de  gouttières,  qui,  étant  juxtaposées,  re- 
présentent un  bout  de  cathéter  un  peu  renflé.  Ces  ailerons 
sont  articulés,  et  peuvent  s'écarter  ou  se  rapprocher  par  un 
mécanisme  particulier.  Leur  bord  libre  est  percé  de  trous 
pour  laisser  passer  les  fils  qui  doivent  être  engagés  dans  les 
lèvres  de  la  fistule.  La  patiente  étant  placée  sur  les  coudes  et 
les  genoux,  l'avivement  est  fait  exclusivement  aux  dépens  de 
la  muqueuse  vaginale,  au  moyen  de  pinces  et  de  ciseaux 
coudés.   Les  deux  lèvres  sont  ensuite  traversées,  à  leur 
partie  moyenne  et  à  deux  ou  trois  millimètres  de  la  partie 
avivée,  par  les  deux  chefs  d'un  fil  conduit  au  moyen  de  la 
pince  porte-aiguille  particulière  de  M.  Soupart,  dont  Tune 
des  branches  plonge  dans  le~ vagin,  tandis  que  l'autre, 
destinée  à  saisir  l'aiguille,  se   trouve  dans  le  canal   de 
l'urèthre  et  la  vessie.  Les  deux  chefs  sont  ramenés  hors  de 
Turèthre,  passés  chacun  par  le  trou  d'un  aileron  de  la 
sonde-pince,   et    tendus   pendant   qu'on    rapproche   les 
opercules.  L'instrument  ainsi  disposé   est  introduit  dans 
la    vessie   et   porté   vers  les  bords  de  la  fistule  :  là   les 
ailerons  sont  d'abord   écartés,  puis,  pendant  qu'on  les 
presse  avec   force  contre   la    paroi   vésico- vaginale,   le 
doigt  introduit  dans  le  vagin  aide  au   renversement  des 
lèvres  de  la  fistule,  en  même  temps  qu'un  aide  tire  sur  les 
fils  et  agit  sur  la  vis  qui  rapproche  les  ailerons.  Ceux-ci 
saisissent  ainsi  les  lèvres  et  les  appliquent  Tune  contre 
lautre.   Les  bouts  des  liens  sont  fixés  dans  des  ouver- 
tures du  pavillon  de  la  sonde,  et  celle-ci  est  laissée  en 
place.  —  M.  Soupart,  en  donnant  cette  description,  fit 
en  même  temps  l'histoire  d'un  cas  où  il  avait  employé 
son  instrument  avec  un  succès  marqué,  mais  sans  avoir 
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pa  rriter  cependant  la  persistance  d'un  petit  pertuis  (1). 

IL  Hintora  imagina  de  se  senrir  d'épingles  dont  la  tête 
était  nranie  d'one  petite  plaque  de  li^e.  Après  que  les 
deox  lèrres  de  la  plaie  avaient  été  traversées  Tune  après 
Fantre  par  ces  petits  instruments,  il  enfilait  par  leurs 
pointes  d'autres  petites  plaques  de  li^e.  et  faisait  la  réunion 
avec  des  serres-fines  dans  lesquelles  il  engageait  les  extré- 
mités des  épingles.  Une  sonde  était  placée  à  demeure  (2). 

IL  Riboli.  de  Turin,  présenta -à  l'Académie  des  Sciences 
de  Faris  (S)  un  instrument  destiné  à  agir  de  l'intérieur  de 
h  TCKÎe  vers  le  Tagin,  à  l'effet  de  porter  en  bas  la  r^on  de 
h  fistule  et  de  donner  un  point  d^appui  solide,  soit  pour 
pratîqiier  l'aTivement,  soit  pour  faire  les  sutures.  Cet 
instrument  se  compose  d'une  sonde  fenêtrée  bilatérale- 
ment  à  son  extrémité  vésicale,  pour  laisser  passer  deux 
lames  brisées  mues  par  un  mandrin,  lesquelles,  étant 
sorties  de  leurs  fenêtres  et  déployées  dans  la  vessie,  forment 
nn  losange  qui  sert  de  moyen  d'abaissement  et  de  mise  à 
jour  de  la  paroi  vésico-vaginale. 

En  Irlande,  XL  G)llis  proposa  et  appliqua  un  procédé 
qui  avait  déjà  été  indiqué,  en  1889,  par  Hayward,  de 
Boston,  mais  qui  avait  ensuite  été  abandonné  par  lui  (4). 
Ce  procédé  consiste  à  diviser  en  deux  tout  le  bord  de  la  fis- 
tule dans  une  étendue  de  trois  à  quatre  lignes  au  plus, et  de 
dédoubler  par  la  dissection  les  lèvres  cpii  en  résultent,  pour 
en  affronter  l'une  et  l'autre  moitié  par  leur  face  saignante  à 


(1)  BmUeiin  de  V Académie  royale  de  Médecine  de  Belgique, 
18S7-1858,  2*  férie,t.  I,  p.  1 12. 

(1)  Médical  Timee  and  Ga%eiie,  1858. 

(S)  Séance  da  26  septembre  1859,  —  et  Gaseite  hebdomadaire, 
1859,  u  VI,  p.  680. 

(4)  Dnbiin  qmarierly  Journal  of  médical  Sciences^  1857,  t.  XXIII  > 
p.  128. 
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celle  du  côté  opposé,  et  en  réunir  les  portions  vaginales  au 
moyen  de  points  de  suture.  En  se  comportant  de  cette 
manière,  dit  M.  Collis,  on  double  les  chances  de  guérison, 
l'observation  lui  ayant  appris  que  les  deux  lèvres  vésicales 
s'unissent  plus  souvent  que  les  lèvres  vaginales.  En  1857, 
sur  six  opérations  pratiquées  par  ce  procédé,  il  avait  eu 
deux  guérisons,  deux  demi -succès  et  deux  insuccès.  Dans 
un  second  travail  qu'il  publia  en  1861  (1),  il  résuma  ainsi 
les  nouveaux  résultats  qu'il  avait  obtenus  :  sur  dix  cas, 
cinq  guérisons,  quatre  demi-succès  et  un  échec.  —  Un 
autre  chirurgien  irlandais, M. HenleyThorp,  deLetterkenny, 
suivit  son  exemple,  avec  cette  modification  toutefois  que, 
vu  l'utilité  de  la  réunion  des  lambeaux  vésicaux,  il  les 
embrassait  dans  la  suture  (2). 

Ici  se  clôture  ce  que  j'appellerai  l'histoire  ancienne 
des  fistules  uro-génitales,  et  commence  ce  qu'on  peut 
nommer  la  grande  époque,  l'époque  du  triomphe  définitif 
de  l'art  sur  la  maladie.  Avant  d'aborder  cette  période 
moderne,  il  ne  sera  peut-être  pas  inutile  de  jeter  un 
rapide  coup  d'œil  rétrospectif  sur  le  chemin  que  j'ai  fait 
parcourir  jusqu'ici  au  lecteur. 

L'antiquité  avait  été  presque  muette  sur  les  fistules  uro- 
génitales.  Van  Roonhuyse  avait  jeté  les  premiers  jalons  pour 
le  traitement  de  ces  maladies,  mais  son  appel  n'avait  pas 
été  entendu,  et  il  avait  été  suivi  d'un  long  silence,  qui  n'avait 
été  rompu  que  par  les  faibles  et  timides  voix  de  Yœlter,  de 
Wepfer  et  de  Fatio.  La  chirurgie  errait  à  l'aventure  et  se 
débattait  dans  le  vide,  quand  parurent  successivement 
Desault,  Dupuytren,  LaUemand,  Delpech,  Laugier,  qui 
galvanisèrent  un  moment  le  domaine  chirurgical  et  sem- 


(1)  Dublin  quarterly  Journal  of  médical  Sciences,  1861,  p.  S02. 

(2)  Id.,  1859,  p.  91. 
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Uèrcnl  (aire  sortir  les  praticiens  de  leur  léthargie.  En 
Allemagne,  un  mooTement  particulier  provoqué  par 
Nâgde^  Scbr^;er,  et  suivi  en  Alsace  par  Ehrmann,  Deyber, 
se  prodaisit  paiement  dans  le  sens  de  cette  espèce  de 
rcsorrectîon«  Après  cette  activité  momentanée  survint 
one  e^>èce  de  période  d'indifférence  ou  d'éclectisme 
pendant  laqudle  on  vit  paraître  les  procédés  de  Malagodi, 
Ikigèsi,  Roux<  G)lombat,  Gerdy,  Fabbri,  Baroni,  Rizzoli, 
Leroy-dTtiolles,  Homer,  Dieffenbach,  Wûtzer,  Chélius, 
KiliaiL,  Metzler,  etc.,  etc.,  et  une  tendance  à  la  recherche 
dt  dccoavertes  nouvelles,  accusée  par  les  procédés  de 
Tidal,  Ydpeaa,  Lenoir,  Bérard,  Leroy-d'ËtioUes  et  Jobert 
de  Lamballe.  Mais  l'incertitude,  le  doute,  la  défiance, 
reprirent  de  nouveau  le  dessus  après  les  succès  rares  ou 
équivoques,  les  revers  réels,  les  catastrophes  bruyantes  dont 
ces  tentatives  avaient  été  accompagnées. 

Ce  <]ui,  en  France  du  moins,  contribua  le  plus  à  main- 
tenir Tincrédulité  et  l'hésitation,  c'est  la  vivacité  et  la 
ténacité  avec  laquelle  la  critique  poursuivit  pendant  long- 
lenq»  les  innovateurs.  On  a  pu  voir  comment  Jeanselme, 
Mîdion,  Bérard,  Vidal  de  Cassis,  Jobert  de  Lamballe  lui- 
même,  avaient  contrôlé,  analysé,  déprécié  les  faits  et  les 
asKitions  des  maîtres  qui  s'étaient  occupés  de  nouvelles 
méthodes  de  traitement,  et  comment  ils  s'y  étaient  pris 
pour  les  dépouiller  de  tout  prestige  et  n'en  laisser  debout 
que  des  lambeaux  sans  forme  et  sans  valeur.  Cette  espèce 
de  microscopie  dissolvante  finit  naturellement  par  porter 
ses  fruits,  et  bientôt  on  lui  vit  réduire  à  des  propor- 
tions presque  imperceptibles  des  pr(^;rès  qui,  pour  un 
instant,  avaient  le  plus  excité  l'illusion  et  l'admiration  du 
public. 

Ce  qu'il  y  a  de  particulier  dans  la  critique  de  ces  chi- 
mipens,  c'est  qu'ils  avaient  bien  voulu  admettre  quelques 
ténsBtes,  mais  seulement  pour  des  cas  où  la  fistule  sié- 
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geait  à  l'urèthre  ou  au  col  vësical,  et  qu'ils  avaient  refusé 
obstinément  toute  possibilité  de  guérison  à  celles  du  bas- 
fond  de  la  vessie:  c'est-à-dire  qu'ils  avaient  accepté  le  succès 
pour  des  affections  qui  n'exigent  point  l'intervention  de 
la  chirurgie  et  pour  lesquelles  on  ne  demande  généra- 
lement point  ses  secours,  ainsi  que  pour  des  fistules  que 
l'on  doit  considérer,  selon  moi,  comme  étant  les  plus 
rebelles  et  les  plus  récalcitrantes;  tandis  qu'ils  le  déniaient 
aux  perforations  qui  me  paraissent  les  plus  bénignes  et  les 
plus  faciles  à  guérir.  Cette  singularité  dépendrait-elle  de 
ce  que  les  auteurs  du  temps  rapportaient  surtout  leurs 
jugements  aux  instruments  de  Lallemand,  de  Dupuytren 
et  de  Laugier,  qui  effectivement  sont  plus  applicables  aux 
régions  voisines  du  col  vésical  qu'à  celles  qui  sont  situées 
plus  profondément?  Ou  bien,  ignorant  les  moyens  de  mettre 
facilement  à  découvert  les  parties  les  plus  élevées  du  con- 
duit vulvo-utérin,  croyaient -ils  que  les  opérations  exécu- 
tées dans  ces  régions  ne  pouvaient  être  faites  qu'en  aveugle 
et  pour  ainsi  dire  au  hasard,  tandis  qu'il  était  moins  impos- 
sible d'arriver  aux  surfaces  siégeant  immédiatement  derrière 
l'orifice  vulvaire?  C'est  une  question  que  je  ne  déciderai 
point;  mais  j'ai  été  frappé  de  l'unanimité  des  critiques  à 
cet  égard. 

Il  est  un  autre  point  qui  donne  un  caractère  particulier  à 
la  discussion  dont  il  s'agit  et  qui  m'a  également  paru  digne 
de  remarque  :  c'est  l'ensemble  et  l'assurance  avec  lesquek 
ceux  qui  l'ont  soutenue  révoquent  en  doute  les  succès  des 
opérateurs  dont  ils  examinent  les  actes  et  les  écrits.  En  même 
temps  qu'il  y  a  là  une  nouvelle  preuve  du  peu  de  foi  qu'il  y 
avait  à  cette  époque  dans  la  curabiUté  des  fistules,  il  en 
ressort  encore  un  enseignement  bien  peu  édifiant  sur  les 
égarements  auxquels  peut  conduire  la  recherche  trop  avide 
d'une  renommée  précoce  et  exagérée.  Quelles  réflexions 
ne  doit-on  pas  faire  en  voyant  des  hommes  dont  la  posi- 
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txni  élcrée  devait  naturellement  inspirer  le  respect  et  la 
confiance*  prêter  le  flanc  à  la  critique  an  point  de  lui 
pcnneitre  de  nier  la  réalité  de  leurs  assertions  publique- 
ment exprimées?  ^^est-il  pas  pénible  de  voir  des  médecins 
contester,  et  cela  avec  toutes  les  apparences  de  la  bonne 
foi,  des  goérisons  que  d^autres  ont  annoncées  de  la  manière 
kl  plos  formelle?  Il  ne  faut  pas,  je  l'admets,  envisager  ces 
sortes  de  choses  avec  une  naïveté  par  trop  primitive,  ni 
affecter  an  rigorisme  excessif  pour  des  entraînements  et 
des  iDosions  qui  peuvent  avoir  eu  leur  excuse  dans  l'atta- 
dionent  paternel  des  innovateurs  pour  leur  œuvre.  Mais 
fl  £uit  convenir  cependant  que  c'est  une  grave  accusation 
qoe  cdie  qui  consiste  à  dire  qu'on  a  introduit  dans 
la  science  une  espèce  de  fausse  monnaie,  dont  les  géné- 
rations futures  pourront  se  servir  pour  se  tromper  et 
tromper  involontairement  les  autres.  Que  de  déductions 
firasses,  en  effet,  que  de  conséquences  erronées,  que 
d^erreors,  que  d'entreprises  téméraires  et  même  meur- 
trières peuvent  découler  de  faits  cliniques  qui  n'ont 
point  été  exposés  tek  que  la  nature  les  a  réellement  fait 
naitre! 

Sous  rinfluence  de  toutes  ces  luttes,  de  toutes  ces  con- 
tradictions, de  tous  ces  efforts  en  sens  inverse,  on  en  était 
donc  venu,  à  l'époque  où  est  arrivée  cette  revue  histo- 
rique, i  ne  presque  plus  croire  à  rien,  et  à  penser  que 
déodément  le  mal  contre  lequel  on  avait  à  lutter  était 
trop  tenace  pour  <]u'on  pût  espérer  de  le  vaincre.  De 
tontes  parts  surgissaient  des  manifestations  dans  ce  sens, 
et  les  écrits  les  meilleurs,  les  plus  sages,  les  plus  éclairés,  les 
plos  impartiaux,  n'étaient  pas  les  derniers  à  exprimer 
leur  incrédulité.  On  sait  combien  Yelpeau  se  montrait 
diflidle  quand  il  s'agissait  d'admettre  un  cas  de  guérison 
de  fistnle  vaginale  :  beaucoup  de  praticiens  non  moins 
nrommandahles  que  lui  se  trouvaient  dans  les  mêmes 
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dispositions  d'esprit.  On  entendait  parler  de  temps  en 
temps  de  quelque  nouveau  succès;  on  y  restait  presque 
indi£férent,  tant  on  craignait  d'être  trompé.  Jobert  de 
Lamballe  faisait  bien  encore  quelques  cures  remarquables; 
mais  ceux  qui  employaient  sa  méthode  échouaient  presque 
tous  et  toujours  (1).  Il  était  donc  évident  qu'une  opération 
qui  ne  pouvait,  pour  ainsi  dire,  réussir  que  dans  les  mains 
d'un  seul  homme,  n'était  pas  faite  pour  passer  dans  le 
domaine  général  de  la  pratique.  En  un  mot,  tout  le 
monde  sentait  que  la  chirurgie  était  loin  d'avoir  dit  son 
dernier  mot  à  ce  sujet. 

C'est  sur  ces  entrefaites  que  l'on  vit  poindre  en  Amé- 
rique les  premiers  prodromes  de  la  rénovation  qui  allait  se 
produire  dans  la  thérapeutique  des  fistules,  sous  les  auspices 
de  MM.  Sims  et  Bozeman. 

Depuis  longtemps  déjà  on  s'était  préoccupé,  au  delà  de 
l'Océan,  des  perfectionnements  à  apporter  à  la  suture 
vaginale.  Ainsi,  dès  1830,  J.-P.  Mettaucr,  de  Virginie  (2), 
avait  opéré  une  fistule  assez  grande  et  circulaire  au  moyen 
de  fils  de  plomb.  Après  avoir  avivé  les  bords,  il  les  avait 
réunis  au  moyen  de  huit  fils  de  ce  métal,  qu'il  avait  tordus 
et  excisés  vers  la  vulve.  Une  sonde  d'argent,  courte  et  légère, 
avait  été  placée  à  demeure  dans  la  vessie.  Au  troisième  et 
au  septième  jour,  les  fils  avaient  été  serrés  davantage,  et 
le  dixième  on  les  avait  enlevés.  La  guérison  avait  été 
complète,  et  la  femme  s'était  depuis  accouchée  deux  fois 
sans  que  la  cicatrice  en  eût  souffert.  Dans  un  second  cas, 
Mettauer  avait  opéré  huit  fois  sans  obtenir  d'autre  résultat 
qu'une  diminution  de  la  fistule.  Dans  deux  autres,  il 
s'était  servi  de  fils  de  soie,  mais  avec  moins  d'avantages 


(1)  Chvrcoill,  ouvrage  cité,  1866,  p.  899. 

(2)  The  American  Journal  ofths  médical  Sciences,  1847. 
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que  ceux  qu'il  aTait  retirés  des  fils  métalliques.  En  somme. 
Mctlaoer  avait  conclu  de  ses  observations  ce  qu'il  était 
<  persuadé  que  tout  cas  de  fistule  vésico-yaginale  pouvait 
tf  être  guéri.  i> 

Les  opérations  de  Mettauer  n'ayant  été  publiées  qu'en 
1847,  il  j  a  lieu  de  se  demander  si,  au  point  de  vue  de 
rhistoire,  on  peut  accepter  une  date  qui  n'a  pas  été  fixée 
au  moment  même  oii  elle  s'est  produite.  On  conçoit  que 
pour  bien  des  raisons  cela  est  impossible;  par  consé- 
quent la  communication  tardive  de  Mettauer  ne  peut  être 
ODOsidérée  que  comme  une  simple  note  n'établissant  aucun 
titre  bien  positif. 

Il  iaut  ici  mentionner,  quoique  n'appartenant  pas  à 
rAméfîque,  mais  comme  ayant  beaucoup  de  rapports 
avec  le  procédé  de  Mettauer,  une  opération  de  Gosset, 
de  Londres,  <]ui,  en  1834  (1),  avait  placé  sa  malade  sur 
tes  coudes  et  les  genoux,  a?ivé  la  fistule,  qui  se  trouvait 
au-4lesBous  du  col  de  la  vessie^  et  fait  usage  d'aiguilles  très- 
fines  pour  passer  des  fils  assez  fins  et  d'argent  doré.  Ces 
liens  avaient  été  enlevés  successivement  le  neuvième,  le 
doonème  et  le  vingtième  jour.  La  malade  avait  été  tenue 
an  lit,  couchée  sur  le  ventre,  et  on  lui  avait  introduit  une 
sonde  de  gomme  élastiipie  dans  la  vessie.  —  L'usage  du  fil 
doré  fut  étendu  par  Gosset  à  un  giand  nombre  d'opéra- 
tions^ et  il  en  indiqua  les  avantages  à  peu  près  dans  les 
larmes  dont  on  s'est  servi  depuis  pour  faire  ressortir  ceux 
du  fil  d'argent. 

G.  Hayward,  de  Boston,  ayant  lu  les  articles  de  Dief- 
fenbach  sur  la  manière  dont  ce  praticien  traitait  les  fistules 
vésîco- vaginales,  résolut  d'apporter  quelques  modifica- 
tions aux  procédés  du  chirui^ien  prussien,  et,  en  1839, 


(1)  Tke  Lamcei,  19  novembre  1834,  vol.  1,  p.  846. 
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pratiqua  une  première  opération  d'après  cette  idée.  Ayant 
placé  la  malade  comme  pour  l'opération  de  la  taille,  il 
introduisit  dans  la  vessie  une  grosse  bougie  de  baleine  bien 
polie,  dont  l'extrémité  lui  servit  à  déprimer  fortement  la 
fistule  de  manière  à  la  rendre  bien  apparente  vers  la  vulve. 
Il  excisa  ensuite,  à  environ  une  ligne  de  sa  circonférence, 
un  liseré  du  bord  de  l'orifice,  puis  détacha  par  dissection 
la  paroi  vaginale  dans  l'étendue  de  trois  lignes  environ,  à 
l'effet  d'obtenir  une  large  surface  pour  l'affrontement,  en 
même  temps  qu'il  évitait  à  coup  sûr  le  passage  des  fils 
dans  la  vessie.  Une  première  aiguille  fut  engagée  à  un  tiers 
de  pouce  de  la  plaie,  perfora  la  paroi  vaginale  et  le  tissu 
cellulaire  sous-jacent  d'une  des  lèvres,  puis  fut  poussée 
de  la  même  manière  à  travers  celle  du  côté  opposé.  Elle 
fut  laissée  en  place  jusqu'à  ce  que  deux  autres  eussent  été 
introduites  de  la  même  manière.  Alors  on  les  retira  toutes 
trois  avec  leurs  fils,  qu'on  noua  fortement  et  dont  on  coupa 
les  extrémités  à  trois  pouces  environ  des  nœuds.  Une  courte 
sonde  fut  placée  dans  la  vessie,  la  femme  couchée  sur  le  côté 
droit,  et  le  régime  consista  dans  l'administration  d'arrow- 
root,  de  lait  et  d'eau  gommée.  Aucun  accident  ne  survint 
après  l'opération.  Pendant  cinq  jours,  le  cathéter  fut  enlevé 
et  nettoyé  tous  les  jours;  ce  laps  de  temps  écoulé,  on  examina 
le  vagin  au  spéculum,  et  comme  la  plaie  se  trouva  guérie 
et  les  fils  en  bon  état,  on  enleva  ceux-ci  et  l'on  réappliqua 
encore  pour  deux  jours  une  plus  petite  sonde;  après  la 
suppression  du  cathéter,  l'on  recommanda  à  la  malade  de 
se  sonder  toutes  les  trois  heures;  deux  jours  plus  tard,  le 
cathétérisme  fut  pratiqué  à  des  intervalles  plus  éloignés. 
Dix-sept  jours  après  l'opération,  la  plaie  était  parfaitement 
cicatrisée  et  la  guérison  consolidée  (1). 


(1)  y^merican  Journal  of  médical  Sciences,  1889. 
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En  1840,  Hayward  pratiqua  une  nouvelle  opération 
pour  on  cas  grave.  En  deux  années,  il  opéra  six  fois  sa 
patiente,  mais  il  parait  qu'il  ne  parvint  à  obtenir  qu'une 
grande  amélioration.  Plus  tard,  dans  la  même  année,  une 
autre  opération,  tentée  chez  une  femme  de  vingt-deux 
ans.  édioua  également.  Dans  ce  cas,  la  cicatrisation  avait 
d^abord  paru  parfaite,  et,  en  conséquence,  on  avait  ôté  les 

i;  mais  le  lendemain  l'ouverture  s'était  repro- 
L  Hayward  pensa  que  cet  accident  avait  peut-être  été 
cansé  par  la  nécessité  où  il  s'était  trouvé,  lors  de  l'extraction 
des  fik,  d'abaisser  fortement  la  r^on  opérée  pour  l'amener 
an  dehors  et  la  mettre  en  vue.  11  fut  confirmé  dans  cette  idée 
par  an  accident  du  même  genre  qui  lui  arriva  chez  une 
antre  opérée  :  ici  aussi  l'adhésion  paraissait  soUde  et  tout 
semblait  marcher  r^uliérement  vers  la  guérison,  lorsque, 
en  attirant  un  peu  la  paroi  vésico-vaginale  pour  couper  un 
fil.  la  soudure  se  rompit  et  la  fistule  reparut  aussi  large 
qu'auparavant.  H  résolut  donc  de  laisser  dorénavant  les 
points  de  suture  jusqu'à  ce  qu'ils  se  détachassent  d'eux- 
mêmes,  et  il  substitua  aux  fils  de  plomb  des  fik  de  soie 
formés  d'un  seul  brin  et  connus  sous  le  nom  de  soie  de 
éemtisie. 

En  1843,  il  exécuta  pour  la  première  fois  cette  résolu- 
tion. Dans  un  premier  cas,  où  la  fistule  avait  un  demi-pouce 
et  était  située  à  un  pouce  et  demi  du  méat  urinaire,  deux 
points  de  suture  furent  appliqués.  Les  fils  n'étaient  pas 
encore  tombés  au  bout  de  treize  jours.  Un  mois  après  l'opé- 
ration, la  fistule  était  entièrement  guérie;  mais,  trois  mois 
pins  tard,  à  la  suite  de  vives  douleurs,  l'urine  recommença 
a  couler  par  le  vagin  :  à  Texamen  de  la  femme,  Ion  trouva 
le  pourtour  fistuleux  couvert  de  granulations  fongueuses, 
au  milieu  desquelles  existait  une  perforation  assez  grande 
pour  admettre  une  sonde.  Quatre  nouvelles  opérations 
forent  faites  par  Hajward  en  quatre  mois,  mais  il  ne  put 
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parvenir  à  boucher  complètement  la  fistule.  Toutefois 
l'opérée  recouvra  la  faculté  de  retenir  ses  urines  et  de  les 
expulser  à  volonté,  et  elle  eut  depuis  un  enfant  sain  et  bien 
portant. 

Deux  ans  après,  Hayward  opéra  une  autre  fistule  trans- 
versale, étroite,  située  à  deux  pouces  de  hauteur  dans  le 
vagin.  Les  deux  points  de  suture  qui  furent  placés  tom- 
bèrent le  septième  jour,  et  il  y  eut  insuccès.  Chez  une 
autre  malade,  une  première  opération  ayant  échoué,  le 
chirurgien  de  Boston  en  pratiqua  une  seconde,  à  la  suite 
de  laquelle  il  y  eut  encore  une  amélioration  notable,  mais 
pas  de  guérison  complète.  Dans  un  troisième  cas,  en  1847, 
Hayward  éthérisa  la  femme,  pratiqua  Tavivement  de  telle 
façon  que  les  surfaces  saignantes  étaient  obliques  de 
dehors  en  dedans,  et  passa  deux  points  de  suture  sans 
intéresser  la  tunique  interne  de  la  vessie.  Les  fils  se  déta- 
chèrent le  vingt-septième  jour.  Les  urines  ayant  reparu 
dans  le  vagin,  l'opérateur  recommença  la  manœuvre  d'après 
les  mêmes  principes,  un  mois  après  l'exécution  de  la  pre- 
mière, et  cette  fois  la  réussite  fut  complète.  Enfin,  en 
1849,  une  opération  du  même  genre,  faite  encore  au 
moyen  de  deux  fils,  fut  aussi  suivie  d'une  guérison  radi- 
cale (1). 

Une  tentative,  que  je  nommerai  excentrique,  dans  la 
bonne  acception  du  mot,  et  qu'on  pourrait  appeler  réunion 
par  schindylèse,  fut  faite  par  Pancoast  (2)  à  Philadelphie. 
Le  vagin  ayant  été  dilaté  avec  le  spéculum  de  Charrière, 
dont  la  valve  mobile  avait  été  enlevée,  en  même  temps 
qu'un  aide  relevait  le  vestibule  vers  le  pubis,  lopérateur 
fendit  la  lèvre  postérieure  de  la  fistule  dans  Tétendue  d'un 


(1)  Boston  médical  and  surgical  Journal,  avril  1851. 
(S)  American  Journal,  1842. 
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demi-pouce, puis  aviva  la  lèvre  antérieure  en  forme  de  coin, 
en  ayant  soin  de  lui  donner  une  épaisseur  convenable  et 
de  faire  Tabrasion  des  muqueuses  vésieale  et  vaginale  qui 
la  recouvraient.  Après  cela,  il  engagea  ce  triangle  complè- 
tement rafraîchi  dans  la  rainure  ou  mortaise  pratiquée  à  la 
lèvre  postérieure,  et  l'y  maintint  par  une  suture  particulière, 
n  plaça  une  sonde  élastique  dans  le  réservoir  urinaire  et 
une  vessie  d'eau  froide  sur  la  vulve  pendant  trente- six 
heures.  Le  troisième  jour,  il  injecta  fréquemment  dans  le 
vagin  une  solution  de  sulfate  de  zinc  pour  augmenter  le 
ton  des  tissus.  Le  quatrième,  il  passa  sur  la  ligne  de  réunion 
un  pinceau  imbibé  d'une  solution  de  nitrate  d'argent 
dont  il  augmenta  graduellement  la  concentration.  Cet 
agent  chimique  fut  encore  employé  pour  terminer  la  cica- 
trisation des  parties  qui  avaient  échappé  à  la  réunion  par 
première  intention.  —  Pancoast  réussit  deux  fois  par  ce 
procédé  :  une  fois  dans  le  cas  d'une  fistule  de  l'urèthre  et 
une  autre  dans  celui  d'une  ouverture  du  bas-fond  de  la 
vessie. 

H.  Manon  Sims,  qui  commença  ses  premières  expé- 
riences en  1845  et  qui  les  publia  en  1852  (1),  doit  être 
considéré,  sinon  comme  le  seul  et  le  premier,  au  moins 
comme  le  principal  et  le  plus  considérable  des  représen- 
tants de  la  méthode  américaine.  C'est  lui  qui  a  le  mieux 
réussi  à  lui  donner  un  corps  et  à  lasseoir  sur  des  bases 
tellement  solides  que  le  doute  et  la  critique  n'ont  plus  été 
capables  de  Tébranler.  Sa  ténacité  dans  la  recherche,  son 
infatigable  persévérance,  son  courage  à  supporter  ses  pre- 
miers et  nombreux  échecs,  son  ardeur  à  recommencer 
sans  trêve  ni  merci  un  travail  toujours  infructueux,  jusqu'à 


(1)  On  the  Treahnent  of  vesicO'Vaginal  fistula  {Jmerican  Journal, 
1852). 
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ce  qu'enfin  il  ait  pu  dire,  comme  le  philosophe  :  Eurêka  ! 
tout  cela  lui  donne  le  droit  de  considérer  un  peu  la  nou- 
Telle  méthode  comme  son  œuvre  et  de  la  défendre  comme 
son  enfant.  A  force  de  se  pénétrer  de  l'importance  du  but 
qu'il  poursuivait  et  de  se  nourrir  toujours  des  mêmes 
idées,  M.  Sims  fit  de  la  question  de  la  thérapeutique  des 
fistules  plus  qu'un  sujet  d'activité  fiévreuse,  plus  qu'une 
a£faire  de  passion  :  il  en  fit  un  apostolat.  Et  l'on  conçoit 
comment,  sous  l'empire  de  cette  surexcitation,  il  se  soit  un 
peu  éloigné  du  langage  scientifique  ordinaire  et  qu'il  ait 
employé  des  termes  un  peu  emphatiques  lorsqu'il  a  voulu 
annoncer  au  public  la  bonne  nouvelle.  On  Ta  beaucoup 
raillé  de  ce  que^  parlant  de  sa  suture  métallique,  il  ait  pu 
dire  qu'elle  constituait  la  grande  découverte  du  xix«  siècle. 
Mais  quelques  égards  ne  sont-ils  pas  dus  à  la  parole,  un 
peu  exaltée  il  est  vrai,  d'un  homme  qui  a  passé  une  partie 
de  sa  vie  à  chercher  la  solution  d'un  problème  considé- 
rable, qui  a  voué  à  cette  cause  sacrée,  non-seulement  son 
temps  et  ses  veilles,  mais  encore  sa  fortune,  et  qui,  en 
définitive,  a  fini  par  rayer  une  maladie  affreuse  de  la 
liste  des  affections  incurables,  et  par  enrichir  la  thérapeu- 
tique chirurgicale  d'une  conquête  d'autant  plus  précieuse 
qu'elle  avait  été  plus  longtemps  désirée  et  inutilement 
poursuivie? 

Il  faut  lire  l'histoire  que  fait  M.  Sims  lui-même  de  ses 
premiers  essais  pour  comprendre  par  quels  mécomptes  et 
par  quelles  déceptions  il  a  passé  avant  d'arriver  à  son 
but  (1).  L'idée  de  se  livrer  au  traitement  des  fistules  lui 
vint  en  1845,  en  visitant  une  dame  qui  était  affectée 
d'une  rétroversion  utérine.  Jusqu'alors,  il  avait  toujours  été 


(1)  Marion    Sims,  Siher  sutures  in  Surgery  {The  anniverwry 
discourse  before  ihe  New-Vork  Academy  ofmedicine^  1858). 
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refaalé  par  la  difficulté  de  mettre  à  découvert  la  paroi 
Tcsioo' vaginale,  et  il  considérait  ces  affections  comme 
incnrabies.  Ayant  fait  placer  la  dame  en  question  sur  les 
{cnoox  et  les  coudes,  il  fut  frappé  de  ce  fait  que,  dans 
cette  attitude,  le  vagin  se  dilatait  spontanément,  d'une  part, 
sous  rinfluence  de  la  pression  atmosphérique,  et  de  l'autre, 
tous  celle  de  rabaissement  de  la  matrice  vers  la  cavité  abdo- 
minale. Surpris  et  charmé  de  cette  observation,  il  examina 
à  llnstant  même  une  autre  femme  qui  portait  une  fistule 
vésico- vaginale,  et,  à  sa  grande  satisfaction,  constata  chez 
elle  le  même  phénomène  :  la  r^on  de  la  fistule  était  par- 
Eûtement  en  vue,  et  il  était  évident  qu'il  était  facile  de 
Faborder. 

IL  Sîms  édifia  là-dessus  un  nouveau  svstème  de  trai- 
IcmenL  II  n'avait,  dit-il,  absolument  rien  lu  dans  les 
auteurs  qui  pût  Téclairer  sur  cette  matière., H  résolut 
donc  de  chercher  par  lui-même,  et,  après  avoir  mis  à 
contribution  les  mécaniciens  qu'il  put  trouver  sous  la 
main,  il  fit  confectionner  un  appareil  assez  grossier,  au 
moven  duquel  il  tenta  sa  première  opération.  C'était  le 
10  janvier  1846. 

La  fistule  qu'il  s'agissait  d'opérer  semblait  présenter 
toutes  les  conditions  de  réussite.  Elle  était  située  à  la  base 
de  la  vessie,  laige  d'un  pouce  et  un  quart,  et  environnée 
de  tissus  parfaitement  disposés  pour  la  réunion.  Celle-ci 
fut  fiûle  très-exactement  au  moyen  d'une  espèce  de  suture 
cnchevillée  assez  compliquée.  Mais  la  fistule,  considéra- 
blement réduite,  à  la  vérité,  ne  fut  pas  guérie.  II  opéra 
une  autre  femme,  encore  sans  résultat.  Il  recommença  ses 
casais  sur  plusieurs  autres  malades,  variant  incessamment 
ses  procédés,  et  revenant  à  la  charge  un  grand  nombre  de 
Ibis  pour  les  mêmes  cas.  Vains  efforts,  tentatives  inutiles! 
Pendant  trois  ans  d'expériences  continuelles,  aucune  vic- 
toire n'était  venue  le  dédommager  de  ses  peines  :  toutes 
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ses  opérations  échouaient!  U  allait  peut-être  finir, de  guerre 
lasse,  par  abandonner  toutes  ses  espérances  et  renoncer  à 
la  lutte,  malgré  les  encouragements  de  ses  malheureuses 
opérées  qui  le  poussaient  à  persévérer,  quand  il  imagina 
de  changer  son  appareil,  qui  pouvait  être  pour  quelque 
chose,  pensait-il,  dans  ses  revers.  S'étant  rappelé  qu'on 
rendait  les  lignes  à  pêcher  plus  lourdes  en  attachant 
au  fil  des  grains  de  plomb  fendus  qu'on  aplatissait  avec 
les  dents,  il  crut  qu'on  pourrait  se  servir  de  ce  moyen 
pour  fixer  les  liens  de  la  suture.  Hais  les  applications  qu'il 
fit  de  cette  nouvelle  combinaison  manquèrent  leur  but 
comme  toutes  les  autres.  Il  diminua  le  volume  des  chevilles 
qu'il  avait  employées  jusqu'alors,  puis  les  remplaça  par  des 
traverses  de  plomb,  et  modifia  aussi  le  cathéter;  mais  rien 
n'y  fit,  l'insuccès  l'atteignait  partout,  quelque  voie  qu'il 
suivit.  Il  résolut  alors  de  remplacer  les  fils  de  soie  par  des 
fils  de  plomb ,  à  l'instar  de  Mettauer,  de  Dieffenbach  et  de 
Levert.  Cette  innovation  eut  encore  le  sort  de  toutes  les 
autres.  Enfin,  après  avoir  pensé  successivement  aux  fils  d'or 
et  à  ceux  de  platine,  il  s'arrêta  au  fil  d'argent,  auquel  il  fit 
donner  le  volume  d'un  fil  ordinaire,  et  le  mit  eu  usage,  le 
21  juin  1849,  sur  une  jeune  négresse  qui  avait  déjà  été 
opérée  trente  fois  par  les  procédés  précédents  et  que  tous 
les  revers  de  M.  Sims  n'avaient  pas  rebutée.  Celui-ci 
employa,  concurremment  avec  les  fils  d'argent,  les  che- 
villes et  les  petits  grains  perforés.  Chose  surprenante!  tandis 
que,  dans  les  opérations  précédentes,  l'urèthre  devenait 
rouge  et  douloureux  et  l'urine  chargée  d'un  mucus 
épais,  ce  liquide,  cette  fois,  resta  parfaitement  limpide, 
signe  évident  que  la  suture  ne  déterminait  aucune  inflam- 
mation dans  les  voies  urinaires.  Le  huitième  jour,  la 
plaie  était  parfaitement  fermée,  et  M.  Sims  avait  obtenu 
son  premier  succès.  La  solution  du  problème  si  ardemment 
recherchée  était  résolue,  et  peu  de  temps  après,  toutes  les 


I  fpn  avaient  auparavant  recoani  înntilemeDt  anx 
«nins  an  cfairar^eo  américain  étaient  guéries  par  TappU- 
catioo  da  nouvean  procédé! 

H.  Sims  publia,  en  1852  (1),  une  description  du  traïte- 
■eot  qu'il  avait  suivi  jusqu'alors  et  qui  consistait,  comme 
m  vient  de  le  constater,  en  un  mode  particulier  d'explora- 
boo  da  vagin,  en  une  suture  pratiquée  au  moyen  de  &s 
■BÉlaUîques.  de  chevilles  et  de  grains  de  plomb  perforés, 
d  ai  on  calbéter  d'une  forme  particulière  {telf  retaùàrtg 
emiketgr).  L'examen  du  vagin  favorisé  par  la  position, 
Félaïl  encore  par  un  ^técnlnm  à  une  gouttière  de  deux 
pouces  de  longueur  et  d'un  pouce  de  laideur,  supportée 
par  tm  manclie  plus  rétréci,  de  quatre  pouces,  fjui  se  coD- 
tinoait  avec  elle  à  angle  droit  et  qui  était  lui-même  ter- 
BÏné  par  un  crochet.  Mais  le  chirurgien  américain  ne  farda 
pas  à  reconnaître  les  inconvénients  de  quelques-uns  des 
moyens  compris  dans  ce  traitement,  et  v  introduisit  succes- 
avement  des  réformes  qui  aboutirent  à  l'opération  dont 
je  vais  donner  la  description. 

Les  instruments  nécessaires  pour  la  pratiquer  sont  : 

I*  Un  spéeuluin-levier,  formé  de  deux  gouttières  métal- 
liques de  grandeur 
différente,  réunies 
par  une  gorge  in- 
i  curvée,  plus  larges 
I  à   leur   extrémité 
I  libre,  qui  est  ar- 
Irondie  en  bec  de 
'  cuiller,  qu'à  leur 
olrémité  voisine  de  la  goi^e,  légèrement  courbes  dans  le 


I]  Amtricmn  Jommol  of  tke  mtdkal  Seirneti,  1853,  p.  S9. 
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sens  de  leur  longueur  sur  leur  face  convexe,  pour  pouvoir 
s'accommoder  à  la  forme  du  sacrum; 
2<>  Un  crochet  mousse  à  petite  courbure; 


80  Un  ténaculum  à  pointe  très-effilée  et  à  petite  cour- 
bure; 


4<>  Une  pince  à  dents  de  souris; 


5^  Des  ciseaux  droits  à  pointe  très -effilée,  et  dont  les 
branches  sont  articulées  à  un  pouce  et  demi  environ  de 
leur  pointe; 


6<>  Des  ciseaux  légèrement  courbes  sur  leur  plat,  pré- 
sentant les  mêmes  conditions; 


7<*  Un  scalpel  droit  à  lame  de  ténotome; 
8^  Deux  autres  scalpels  de  même  forme,  mais  courbés 
sur  leur  plat,  l'un  à  droite,  l'autre  à  gauche; 
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9»  Un  petit  scalpel  en  Torme  de 
lame  de  rasoir,  pouvant,  au  moyen 
d'un  mécanisme  particulier,  s'incliner 
latéralement  sur  la  lige  qui  le  sup- 
porte; 

10»     Des    aiguilles 
^^  """"      d'un  peu  plus  de  deux 

centimètres  de  lon- 
gueur, arrondies  et  droites  dans  leur 
corps,  l^èrement  élargies  et  recour- 
bées vers  leur  pointe,  qui  est  plate 
en  arrière  et  présente  en  avant  une 
petite  crête  mousse.  Ces  aiguilles  offrent 
à  leur  talon  un  chas,  allongé  dans  le 
sens  de  Taiguille,  et  percé  perpendi- 
culairement aux  deux  faces  de  l'in- 
strument. A  ce  chas  font  suite,  dans 
la  direction  du  talon,  deux  rainures, 
l'une  antérieure,  l'autre  postérieure, 
destinées  à  recevoir  le  fil; 

11<»  Un  porte-aiguille  à  anneaux, 
à  mors  allongés,  striés  sur  leur  face 
interne  et  articulés  très -près  de  leur 
extrémité; 


I2»  Du  fil  d'argent  yierge  recuit,  de  la  grosseur  du  fil 
fin  ordinaire  □»  28  et  29  de  la  tréfilerie  américaine; 

'lilf  I  ^^''  ^"  instrument  nommé  fulerum,  ou  sup- 

'llu  I  P**'"*'  ''^'"'"^  P^*"  ""®  espèce  de  plaque  ressemblant 

Wli[/  à  celle  des  sondes  cannelées  ordinaires,  et  ter- 

1 1  minant  une  lige  légèrement  recourbée; 


n 


^r 


14o  Une  autre  petite  fourché  mousse  à 
dents  plus  rapprochées,  faisant  suite  à 
une  lige  droite; 


15"  Une  pince  à  tor- 
sion à  mors  disposés  en 
baguettes  courtes,  tom- 
bant à  angle  droit  sur 
un  calé  de  l'extrémité 
de  leur  tige ,  creusés 
d'une  canelure  sur  leurs 
faces  qui  se  regardent,  et 
susceptibles  d'être  rap- 
prochés et  fixés  par  un 
coulant; 


1&>  Une  planchette  en  parallélogramme  allongé,  de  bois 
léger,  munie  sur  l'un  de  ses  bords  d'entailles  perpendicu- 
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bircs  propres  à  l<^r  el  a  retenir  les  fils  dans  l'ordre  de  leur 
infrodaction; 

1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1  r 


17"*  Une  sonde  d'étain,  l^èrement  courbée  en  S, 
percée  de  petits  trous  à  son  extrémité  yésicale,  et  éyasée 
en  gouttière  à  son  autre  extrémité^ 


18*  Des  jHnoes  porte-éponges  à  coulant  (1). 


Les  manches  de  tous  ces  instruments  doiyent  être  très- 
longs;  il  conTÎent  qu'ils  soient  blancs^  de  manière  à  bien 
réfléchir  la  lumière.  Pour  la  même  raison,  les  tiges  et  les 
sarfaces  doÎTcnt  être  bien  polies  et  bien  reluisantes,  surtout 
h  concaTité  du  spéculum. 

La  malade  est  préparée  à  l'opération  par  quelques  bains 
tièdes  et  des  injections  répétées  à  l'eau  de  guimauTC.  Il 
cA  bon,  si  on  le  peut,  d'attendre  pour  agir  que  les  r^les 
aient  cessé.  Un  purgatif  salin  est  prescrit  deux  jours  ayant 
ropération«et,au  moment  d'y  procéder,  un  layement  émol- 
Bent  est  administré  (2). 

On  |Jace  la  patiente  dans  une  chambre  convenablement 


(I;  Tkè$e pomr  ie  doeiorai  en  wûdeeine,  par  A.-G.  Nafiltas.  Paris, 
1882.  —  Xo!imot,  Thète^  ih.  Paris,  1864.  —  DtaorBAix,  Considé- 
tmiiomê  mr  Vapèraiion  de  la  fistyle  tésico-taginaU^  in  Bulletin  de 
rjiemdèmie  royale  de  Médecine  de  Belgique,  1862,  t.  V.  n^*  1. 

(2)  Morrcmos.  DEBorB4ix,  loe.  eiî. 
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chauffée,  en  face  d'une  fenêtre  bien  éclairée,  sur  une  table 
longue  garnie  d'une  simple  couverture  et  d'un  drap,  sans 
coussins  ni  oreillers.  Au  besoin,  on  peut  projeter  sur  la  région 
à  opérer  un  rayon  de  soleil,  au  moyen  d'un  miroir  réflec- 
teur (1).  La  femme  est  couchée  sur  le  côté  gauche,  dans 
une  direction  diagonale  telle  que  le  bassin  est  appliqué 
près  du  bord  de  la  table  et  un  peu  à  gauche  de  l'opérateur, 
tandis  que  la  tête  est  portée  à  droite;  la  face  antérieure  de 
la  poitrine  est  tournée  vers  la  table,  la  colonne  vertébrale 
étendue,  ainsi  que  la  tête,  qui  repose  sur  la  tempe  gauche; 
le  bras  gauche  est  rejeté  derrière  le  dos;  les  cuisses  sont 
fortement  fléchies,  ainsi  que  les  jambes,  la  droite  étant 
un  peu  plus  relevée  que  l'autre.  Dans  cette  position ,  on 
peut  administrer  le  chloroforme,  mais  il  vaut  mieux  s'en 
abstenir. 

Le  spéculum,  dont  les  dimensions  doivent  varier  suivant 
l'âge  de  la  malade,  la  largeur  et  la  longueur  du  vagin,  est 
alors  introduit.  Pour  en  facihter  l'usage,  l'instrument  est 
d'abord  trempé  dans  de  l'eau  tiède  et  graissé,  sur  sa  face 
convexe  seulement,  avec  un  peu  de  cérat  ou  un  autre 
corps  gras  quelconque.  Un  aide,  placé  à  gauche,  écarte  les 
grandes  lèvres,  et  la  gouttière  est  alors  présentée  à  l'ouver- 
ture vulvaire,  sa  concavité  tournée  d'abord  en  bas,  puis,  au 
fur  et  à  mesure  qu'elle  pénètre,  vers  le  pubis.  L'aide  saisit  à 
pleine  main,  avec  celle  de  droite,  la  gorge  de  l'instrument, 
et  l'attire  en  arrière  vers  le  rectum,  en  agissant  principale- 
ment sur  le  périnée  et  en  évitant  d'en  appuyer  trop  forte- 
ment le  bec  sur  la  paroi  recto-vaginale.  Le  chirurgien  est 
seul  juge  des  changements  qui  doivent  être  apportés  à  la 
direction  du  spéculum,  et  l'aide  se  borne  à  le  maintenir 
invariablement  dans  la  position  où  il  a  été  placé. 


(!)  MoRTKRos ,  ouvrage  cité. 
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Lorsque  toul  esl  ainsi  préparé,  on  procède  à  l'avivemeut. 
Poar  cela,  si  la  fisUiIe  est  longitudinale,  on  (ait,  avec  le 
•ralpi»!  drcHl,  Tcrs  Tangle  antérieur,  une  petite  incision 
antéro- postérieure  d'une  étendue  de  dix  à  douze  milli- 
mètres^ qui  ne  doit  intéresser  que  la  substance  vaginale. 
Pkns,  soit  aTcc  la  pince  à  dcnls  de  souris,  ce  qui  est  rare, 
soîL  œ  qui  est  le  plus  ordinaire^  avec  le  ténaculum,  on 
soulèTe  une  des  lèvres  de  l'incision,  et  avec  les  ciseaux 
courbes,  dont  la  convexité  est  tournée  du  côté  de  la  base 
da  pli,  on  excise  une  première  portion  de  tissu  sans  déta- 
dier  le  lambeau;  on  reprend  ensuite  celui-ci  un  peu  plus 
loin  avec  le  ténaculum,  on  en  résèque  une  nouvelle  portion, 
et  ainsi  de  suite  jusqu'à  ce  qu'on  soit  arrivé  à  l'angle  posté- 
rieur. A  cet  endroit,  il  est  enlevé  complètement.  On  procède 
de  la  même  laçon«  toujours  d'avant  en  arrière,  sur  l'autre 
lèvre,  pour  aller  à  la  rencontre  de  l'extrémité  postérieure 
de  la  surface  déjà  avivée,  puis,  quand  on  y  est  parvenu,  le 
second  lambeau  est  emporté  comme  le  premier.  Si  la  fistule 
est  transversale,  l'opérateur  saisit  avec  le  crochet  le  milieu 
de  son  bord  antérieur,  pour  y  pratiquer  une  solution  de 
oontinoité,  soit  en  y  faisant  une  petite  incision  avec  le  scalpel, 
comme  dans  les  fistules  longitudinales,  soit  en  piquant  la 
base  du  pli  avec  les  pointes,  l^èrement  écartées,  des  ciseaux, 
afin  de  le  diviser  par  le  rapprochement  des  lames.  H  accroche 
ensuite  successivement  le  bord  sur  les  deux  côtés  de  cette 
incisîon.  et,  au  moyen  des  ciseaux  ou  du  scalpel,  le  détache 
par  de  petits  coups  successifs  jusqu'aux  angles  de  louverture. 
Pour  la  lèvre  postérieure,  il  commence  à  partir  de  l'angle 
fraocbe.  Après  avoir  soulevé  cette  partie,  il  engage  sous  eUc 
ks  pointes  des  ciseaux,  la  convexité  tournée  vers  la  base 
do  |rfi;  en  tenant  toujours  le  bord  tendu,  il  résèque,  par 
petites  saccades  répétées,  et  en  empiétant  toujours  vers  la 
drcMte,  la  lanière  qu'il  faut  emporter,  jusqu'à  langle  opposé 
à  cefaii  qui  a  constitué  le  point  de  départ.  Le  bord  obtenu 
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est  presque  inévitablement  déchiqueté,  denticulé,  et  il 
convient  de  le  régulariser^  ainsi  que  Vautre,  par  de  nou- 
velles retouches.  L'avivement,  terminé  de  cette  manière 
dans  la  plus  grande  partie  du  pourtour  fistuleux,  doit 
être  un  peu  prolongé  aux  angles,  endroit  où  il  faut 
surtout  veiller  à  ce  que  la  réunion  soit  exacte.  —  Le 
scalpel  en  lame  de  rasoir  n'est  guère  utilisé  que  pour 
les  excisions  du  col  utérin.  L^avivement,  règle  générale, 
doit  se  faire  sur  une  large  surface  d'un  centimètre  à 
douze  millimètres,  et  doit  aller  aussi  profondément  que 
possible  sans  intéresser  la  vessie.  Il  faut  qu'il  représente 
un  biseau  ou  plan  incliné,  se  dirigeant  de  la  grande  circon- 
férence de  la  plaie  vers  le  bord  de  la  fistule,  qui  doit  rester 
intact,  sous  la  forme  d'un  petit  liseré  blanchâtre  indiquant 
le  point  de  jonction  des  deux  muqueuses.  Il  est  bon  que 
le  pourtour  extérieur  de  ce  biseau  soit  parfaitement  concen- 
trique à  l'orifice  anormal.  Sa  largeur  ne  doit  pas  être  pro- 
portionnée à  l'étendue  des  fistules  :  il  en  faut  un  aussi 
grand  pour  les  petites  que  pour  les  grandes.  Il  doit  être 
lisse;  par  conséquent,  il  aura  fallu,  en  le  pratiquant, 
réséquer  les  inégaUtés,  saillies,  nodosités,  qu'on  aura  pu 
rencontrer  sur  le  passage  de  l'instrument.  Du  reste, 
il  est  indifférent  pour  la  réunion  que  l'avivement  soit 
fait  de  manière  à  ce  que  la  plaie  soit  dirigée  dans  tel  ou 
tel  sens.  Pendant  toute  la  durée  de  son  exécution,  on 
aura  eu  soin  d'éponger  les  parties,  au  fur  et  à  mesure 
de  l'écoulement  du  sang.  Après  son  achèvement,  quelques 
injections  d'eau  froide  pourront  faire  cesser  l'hémorrhagie, 
s'il  y  en  a. 

Ce  premier  temps  de  l'opération  mené  à  bonne  fin,  on 
s'occupe  du  placement  des  fils.  A  cet  effet,  un  aide  enfile 
un  certain  nombre  d'aiguilles  d'un  double  fil  de  soie,  assez 
fin,  mais  solide,  et  terminé  par  une  anse.  Dans  les  fistules 
longitudinales,  on  commence  l'introduction  des  aiguilles 


par  b  lèvre  droile  de  l'angle  anlérîeur  de  la  plaie;  dansi 
les  fiftules  transversales,  par  la  lèvre  aolérieure  de  l'angle 
^uclic.  Après  avoir  saisi  d'une  loain  le  porte-aiguille 
armé  de  son  aiguille  enfilée,  et  avoir  soulevé  de  l'autre 
«vee  le  lénaculum  la  lèvre  de  la  plaie,  on  présente  la 
pointe  de  l'instrument  perFurateur  à  un  peu  moins  d'un 
centimètre  du  bord  avivé,  pour  embrasser  une  épaisseur 
mffisaDte  de  tissus,  et  cependant  ne  pas  en  prendre  trop, 
ce  qui  exposerait  au  rebmusseroent  en  dedans  des  parties 
comprises  dans  l'anse  de  fil.  L'aiguille  est  enfoncée,  d'abord 
perpendiculairement  à  la  surlace  du  vagin,  puis  oblique- 
■mt,  de  manière  à  la  diriger  vers  l'axe  de  la  plaie,  si  l'on 
K  trouve  aui  angles,  ou  vers  le  liseré  Formant  le  pourtour - 
de  b  Situle,  si  l'on  agit  an  niveau  de  b  perle  de  substance. 
Le  trajet  de  l'instrument  doit  toujours  se  faire  en  dessous 
de  b  surface  avivée,  et  ne  peut 
cependa  n  t  ja  ma  is  i  n  I  éresser  q  u  e 
la  paroi  vaginale,  à  l'exclusion 
de  celle  de  la  vessie.  Lorsque  la 
pointe  a  apparu  à  l'endroit  dé- 
siré, elle  estsoulevéeunpeuavec 
le  crochet  du  ténaculum,  et  on 
b  prend  avec  le  porte- aiguille 
pourl'exlrairedans  b  direction 
qu'elle  présente  au  milieu  des 
chairs.  L'autre  lèvre  de  la  plaie 
est  ensuite  traversée  de  la  même 
manière,  mais  en  sens  inverse. 
Quelquefois,  pour  faciliter  et 
régulariser  le  passage  de  l'ai- 
Wuille,  il  faut  appujer,  soit 
Javec  le  ténaculum,  «oit  avec 
un  crochet  mousse,  soit  avec 
b  |>etitc   fourche,  à   l'endroit 
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du  bord  où  elle  doit  sortir,  afin  d'y  produire  une  tension 
des  tissus  favorable  à  leur  perforation.. Le  premier  fil  étant 
passé,  on  l'engage  dans  la  première  entaille  de  la  plan- 
chette, et  Ton  procède  de  même  à  l'introduction  et  à  la 
fixation  des  autres.  Ceux-ci  sont  régulièrement  espacés, 
placés  à  peu  de  distance  l'un  de  l'autre  (de  quatre  à  cinq 
millimètres),  et  aussi  nombreux  qu'il  est  nécessaire,  surtout 
aux  angles,  qui  ne  doivent  jamais  être  négligés  sous  ce  rap- 
port. Toutefois,  dans  les  fistules  curvilignes,  il  est  nécessaire 
que  les  points  de  la  lèvre  la  plus  longue  se  trouvent  à  une 
distance  un  peu  plus  grande  que  ceux  de  la  lèvre  opposée. 
L'introduction  de  tous  les  fils  de  soie  étant  achevée,  on 
les  détache  successivement  dans  l'ordre  où  ils  ont  été  fixés 
à  la  planchette,  afin  d'y  substituer  les  fils  d'argent.  A 
une  extrémité  de  chacun  de  ceux-ci,  on  fait  une  petite 
anse,  qui  est  accrochée  à  celle  qui  termine  le  fil  de  soie, 
puis  on  la  tord  légèrement  pour  légaliser  autant  que 
possible,  afin  qu'elle  ne  forme  pas  une  trop  forte  saillie;  la 
pulpe  du  doigt  indicateur  gauche  est  alors  portée  sur  le  fil  de 
soie,  à  sa  sortie  des  lèvres  de  la  plaie,  et,  par  de  petites  trac- 
tions exercées  au  moyen  de  cette  espèce  de  poulie  de  renvoi, 
les  deux  liens  sont  entraînés  à  la  suite  l'un  de  l'autre,  à  tra- 
vers le  trajet  occupé  d'abord  par  le  premier.  On  rassemble 
et  l'on  tend  légèrement  à  l'extérieur  les  extrémités  du  fil 
métallique,  puis  on  les  engage  dans  la  fente  du  fulcrum, 
qui  est  poussé  jusqu'à  ce  que  la  plaque  en  soit  arrivée  en 
face  de  la  fistule.  Lorsque  ce  mouvement  est  effectué,  et 
que  le  fond  de  la  fente  du  support  se  trouve  exactement 
au  niveau  de  la  ligne  d'adaptation,  on  tire  sur  les  extré- 
mités rassemblées  du  fil,  tout  en  pressant  de  l'autre  main 
la  plaque  du  fulcrum  contre  les  bords.  Ceux-ci  sont  ainsi 
légèrement  aplatis ,  pendant  que  le  lien ,  prenantj  son 
appui  sur  le  point  de  réflexion  que  lui  fournit  le  support, 
rapproche  l'une  de  l'autre  les  lèvres  avivées.  Ces  raouve- 


mente  combinés  doi- 
vent être  exécutés, 
non  pas  avec  ru- 
desse, mais  avec  assra 
de  force  cependant 
pour  que  les  surfaces 
soient  solidement  af- 
frontées. Cet  effet  f4)- 
tenu,  le  chinii^en 
saisit  enseoible,  avec 
la  pince  à  mors  cou- 
\A  déa,le8deux  boutedu 
'  ifil  d'ai^ent,  à  envi- 
/  ronuQcentimètreet 
/  demi  de  leur  point 
de  réflexion  sur  le 
fiilcnim;  il  fixe  les 
mors  en  poussant 
k  eoolant,  et,  par  un  mouvement  brusque,  courbe  à 
a^le  presque  droit  la  partie  saisie  du  fil  métallique,  puis, 
pendant  que  la  pince  est  un  moment 
abandonnée,  coupe  le  fil  avec  des  ciseaux, 
j^^k,  I  tout  près  et  en  deçà  de  l'instrument.  Il 
^^^^''^T^  termine  enfin  la  suture  en  reprenant  ta 
''  i(  1|  1  pince  de  la  main  droite  et  en  lui  faisant 

;  1  1,'!  exécuter  autant  de  tours  de  rotation  qu'il 

en  faut  pour  que  la  tornon  des  deux  boute 
soit  accomplie  jusqu'au  niveau  de  la  plaie. 
Chacun  des  fils  est  successivement  soumis  à  ces  manœuvres, 
et,  afin  cpi'ils  ne  s'embrouillent  pas  dans  le 
I     I     I     I       vagin,  il  sont  repris  un  à  un  avec  la  pince 
'^  *^  *^  *^     k  torsion,  tout  près  de  la  plaie,  pour  être 
repliés  sur  eux-mêmes  et  coucbés  sjmé- 
triqueiDoit  sur  la  paroi  vobine  du  vagin.  On  r^ularise, 
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si  1  on  veut,  les  extrémités  des  fils,  en  les  résé<[uant  avec 
des  ciseaux. 

Quelquefois  H.  Sims  fixe  les  fils  métalliques  d'une  autre 
manière  :  il  glisse,  dans  un  nœud  coulant  fait  à  une  des 
extrémités  libres  du  lien,  Textrémité  de  l'autre  bout,  puis, 
quand  la  réunion  des  bords  de  la  plaie  a  été  convenable- 
ment effectuée,  rétrécit  le  nœud  et  renverse  du  côté  opposé 
le  bout  introduit  :  la  torsion  devient  ainsi  inutile.  Dans  tous 
les  cas,  quand  la  suture  est  terminée,  s'il  s'aperçoit  qu'un 
point  d'une  lèvre  est  tiraillé,  il  pratique  de  petites  incisions 
libératrices  dans  le  genre  de  celles  de  Dieffenbach^  mais, 
autant  que  possible,  il  évite  ces  débridements. 

Après  l'opération,  on  nettoie  le  vagin  par  une  injec- 
tion, on  absterge  la  plaie,  mais  l'on  ne  place  ni  tampon  ni 
aucun  autre  corps  étranger  dans  le  conduit  vulvo-utérin. 
L'opérée  est  transportée  dans  son  lit,  où  elle  doit  rester 
couchée  sur  le  dos  pendant  quelques  jours  au  moins,  les 
jambes  relevées  par  un  coussin  engagé  sous  les  jarrets:  ce 
n'est  que  plus  tard  qu'on  peut  lui  permettre  quelques 
mouvements  circonspects  exécutés  sur  place.  Ou  introduit 
la  sonde,  qui  doit  rester  à  demeure  jusqu'à  l'enlèvement 
des  fils,  et  être  conservée  encore  quelques  jours  après, 
mais  avec  moins  de  sévérité.  Un  urinoir,  placé  entre  les 
cuisses  de  lopérée,  y  reçoit  le  liquide  évacué  par  la  sonde; 
on  peut  y  mettre  une  éponge  destinée  à  absorber  le 
liquide  au  fur  et  à  mesure  qu'il  s'écoule.  Le  cathéter  est 
nettoyé  deux  fois  par  jour  au  moyen  d'une  injection,  et 
de  temps  en  temps  on  en  place  un  nouveau.  La  consti- 
pation est  maintenue  pendant  une  dizaine  de  jours,  au 
moyen  de  l'administration,  chaque  fois  que  des  besoins  de 
défécation  se  font  sentir,  de  deux  centigrammes  d'acétate 
de  morphine  et  de  l'usage  d'une  nourriture  presque  exclu- 
sivement animale.  On  accorde  du  vin  ou  de  la  bière,  ù 
volonté,  pendant  les  repas. 


125  — 


Les  fib  9ont  enlerés  du  huitième  au  dixième  jour.  Pour 
ter  cette  dernière  manoeuTre,  la  femme  est  placée  en 

décubitus  latéral,  et  on 
se  sert  d'un  spéculum 
plus  petit  que  celui  qui 
a  servi  pour  l'opération. 
Les  bouts  de  chaque  fil 
tordu  sont  saisis  avec  la 
pince  à  mors  coudes  et 
retirés  un  peu  vers  la 
cayité  vaginale.  Lorsque 
par  ce  moyen  l'anse  est 
devenue  visible,  on  en 
coupe  un  côté  et  l'on 
retire  l'autre  avec  la 
pince;  puis  on  fait  une 
injection  daas  la  vessie, 
on  replace  la  femme  au 
lit,  on  supprime  le  ré- 
gime animal  et  la  mor- 
phine, et  l'on  permet 
plus  de  liberté  dans  les  mouvements. 

IL  Sims  avait  pratiqué  ses  premières  opérations  à  Mont- 
Samerj  (Alabama).  L'état  de  sa  santé  l'ajant  forcé  d'inter- 
rompre ses  expériences  en  1853,  il  initia  M.  Bozeman  à 
m  méthode,  et  le  chai^ea  de  le  remplacer.  Mais  celui-ci 
avant  échoué  dans  un  grand  nombre  de  cas,  songea  à 
modifier  les  procédés  de  son  maître,  et  en  18&6  et  dans  les 
années  suivantes,  publia  plusieurs  travaux  où  il  exposait 
on  nouveau  procédé  opératoire  (1).  Dans  ce  procédé,  qu'il 
nomma  smiure  en  bouian  {bulion-^uhwe)^  l'union  des  lèvres 


(1.  RemtmrkM  om  te9icO'Uigtmai  /Utula,  wiih  am  accouni  of  a  new 
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se  faisait  suivant  un   mécanisme   analogue   à  celui  qui 

rattache  une  boutonnière  à  son  bouton. 

Les  modifications  de  M.  Bozeman  ne  portent  que  sur 

certains  points  de  la  manœuvre  opératoire,  car  pour  le 

reste  il  suit  absolument  les  préceptes  de  M.  Sims.  Ces  chan- 
gements se  rapportent  principa- 
lement à  une  courbure  sur  le 
plat  qu'il  a  donnée  au  manche 
des  ciseaux  employés  pour  l'avi- 
vement,  à  une  disposition  du 
spéculum  qui  rapproche  un  peu 
Tune  de  l'autre  les  extrémités 
des  deux  valves,  à  l'usage  d'un 
ajusteur  des  fils  de  la  suture,  et 
à  l'emploi  d'une  plaque  parti- 
culière destinée  à  former  le 
bouton.  Il  place  la  femme  sur 
les  coudes  et  les  genoux. 

Lorsque  les  fils  d'argent  ont 
été  tous  engagés  dans  les  lèvres 
de  la  fistule,  M.  Bozeman  les 
fait  passer  successivement  dans 
un  ajusteur,  qui  est  formé  par 
une  espèce  de  lentille  métallique 
montée  sur  un  long  manche  et 
perforée  au  milieu,  puis,  tenant 
solidement  les  fils  de  la  main 

gauche,  il  glisse  sur  eux  l'instrument  jusqu'à  ce  qu'il  soit 


mode  of  suture.  Montgomery,  1856.  —  Urethro-vaginal  and  vesico- 
vaginal  fistulas,  Montgomery,  1857.  —  Edinhurgh  med.  Journal^ 
1858.  —  The  Glascow  medicalJournal  y  1858-1859.  —  The  New- 
Orléans  med,  and  surgical  Journal  y  1860. 
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arrivé  sur  la  plaie,  qu'il  déprime  en  appuyant  fortement 
sur  elle.  Après  avoir  opéré  cette  manœuvre  sur  tous  les 
fils,  de  manière  à  obtenir  la  réunion  exacte  des  bords,  il 
se  sert  d'une  plaque  de  plomb  d'un  à  deux  millimètres 
d'épaisseur,  assez  longue  pour  recouvrir  toute  la  solution 
de  continuité,  large  de  quinze  à  vingt  millimètres,  et  d'une 
forme  adaptée  à  celle  de  la  ligne  dessinée  par  la  plaie  : 
ordinairement  cette  forme  devient  ovalaire  après  qu'une 
excision  convenable  a  arrondi  les  angles  de  la  plaque. 
Celle-ci  est  saisie  avec  une  pince  et  rapprochée  de  la 
rangée  des  points  de  suture,  afin  que  la  distance  qui  sépare 
les  anses  des  fils  puisse  y  être  indiquée  exactement  par  des 
lignes  faites  avec  la  pointe  d'un  instrument.  M.  Bozeman 
pratique  alors  dans  l'opercule,  avec  un  poinçon,  autant  de 
trous  qu'il  y  a  de  raies  marquées,  puis  y  introduit  les  fils 
métalliques  le  long  desquels  il  conduit  le  bouton  jusque  sur 
la  plaie,  qu'il  presse  à  difiérentes  reprises  dans  toutes  ses 
parties  pour  les  mouler  exactement  sur  sa  surface.  11  faut 

alors  fixer  les  fils  sur  la  plaque  :  c'est 
ce  qu'exécute  l'opérateur  en  les  enga- 
geant dans  de  petits  grains  ou  tubes 
de  plomb  perforés,  qu'il  écrase  quand 
ils  sont  arrivés  en  contact  avec  la  ron- 
delle métallique.  L'appareil  ainsi  soli- 
dement fixé,  les  fils  sont  plies  et  coupés 
tout  près  de  la  plaque  (1). 

La  renommée  de  la  nouvelle  opération  américaine  ne 
tarda  pas  à  se  répandre  en  Europe.  Quoique  M.  Sims  n'eût 


(1)  £.  FoLLiN,  Examen  de  quelques  nouveaux  procédés  opératoires 
pour  le  traitement  des  fistules  vésico-vaginales,  Paris,  1860.  — 
M.  A.  •*AiioK\DE,  Essai  sur  le  traitement  des  fistules  végico-vaginales 
par  le  procédé  américain  modifié  par  M.  Bozeman,  Paris,  1860. 
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point  public  ses  observations  in  extenso  et  que  M.  Bozeiuan 
n'en  eût  relaté  qu'une  vingtaine,  on  savait  cependant  que  ce 
n'était  plus,  comme  autrefois,  quelques  cas  isolés  de  réussite 
que  l'on  annonçait  en  Amérique,  mais  que  les  succès  sj 
comptaient  déjà  par  centaines  et  devenaient  positivement 
la  règle  (1).  Ces  résultats,  si  nouveaux  et  si  étonnants  après 
ceui  (]ue  l'on  avait  obtenus  jusqu'alors,  provoquèrent  de 
toutes  parts  de  nouvelles  expérimentations.  L'Angleterre, 
si  indifférente  autrefois  à  la  question  des  fistules,  fut  la 
première  à  tenter  des  essais  sur  une  large  échelle,  et  l'on 
vit  à  la  fois  plusieurs  de  ses  chirurgiens  les  plus  distingués, 
MM.  Baker-Brown,  Simpson,  Spencer  Wells  et  quelques 
autres,  s'élancer  dans  la  nouvelle  voie  avec  toute  l'ardeur 
que  donne  l'espoir  d'un  succès  presque  assuré.  £n  France, 
l'opération  ne  fut  pas  mise  en  usage  aussi  tôt;  mais  les 
esprits,  quoique  encore  un  peu  disposés  au  scepticisme 
par  l'expérience  récente  de  nombreuses  tentatives  infruc- 
tueuses, n'y  demandaient  qu'une  occasion  pour  aban- 
donner leurs  doutes  et  se  laisser  convaincre  par  des  preuves 
cliniques  positives.  En  Allemagne,  les  procédés  américains 
étaient  connus  depuis  longtemps,  et,  quoique  plusieurs 
chirurgiens  y  fussent  engagés  déjà  dans  une  nouvelle  direc- 
tion qui  leur  était  propre  et  qui  commençait  aussi  à  leur 
donner  de  nombreux  succès,  la  découverte  américaine  y 
avait  fait  impression  et  y  avait  puissamment  multiplié 
les  travaux  et  les  critiques  sur  la  question  des  fistules 
uro-géni taies.  C'est  sur  ces  entrefaites  que  M.  Bozeman 
résolut  de  faire  un  voyage  en  Europe  et,  par  des  démonstra- 
tions expérimentales,  d'y  venir  implanter  définitivement 


(1)  Oa  trouve  dans  la  thèse  de  M.  Moutbkos  une  lettre  de 
M.  SiMii  (  1 864),  dans  laquelle  il  dit  avoir  obtenu  deux  cent  soixante 
gucrisouii  sur  trois  cent  douze  cas. 
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la niéthode  américaine  sur  un  terrain  qu'il  savait  être 
toot  préparé  d'avance.  Vers  la  fin  de  1858,  il  se  rendit 
en  Ai^leterre,  où  il  séjourna  quelque  temps,  puis  il  alla 
en  France  et  ensuite  en  Allemagne.  Après  avoir  pratiqué 
plosîeafs  opérations,  surtout  dans  les  deux  premiers  de 
ces  pavs,  il  y  obtint  des  résultais  tellement  satisfaisants,  il 
j  démontra  avec  tant  d'avantage  tous  les  détails,  toutes 
les  précautions  propres  aux  procédés  américains,  qu'il 
leor  fit  prendre  décidément  racine  dans  l'ancien  monde, 
et  qu'il  convertit  un  grand  nombre  d'incrédules  en  des 
adeptes  fervents  qui  ne  négligèrent  rien  pour  les  faire 
connaître,  les  employer  eux-mêmes  et  les  faire  employer 
aux  autres. 

Pendant  que  ce  mouvement  s'opérait,  un  travail  de 
perfectionnement  tendait  à  se  produire  dans  l'application 
de  ces  nouveaux  moyens  chirurgicaux.  M.  Bozeman  avait 
si  bien  réussi  à  faire  croire  à  la  supériorité  de  son  mode 
opératoire,  qu'il  avait  pour  ainsi  dire  effacé  le  nom  de 
H.  Sims,  le  principal  inventeur.  Plusieurs  opérateurs, 
parmi  lesquels  il  faut  compter  surtout  quelques  Anglais, 
MM.  Eben  Watson,  de  Glascow,  Marschall,  de  Londres, 
John  G.  S.  G^hill,  de  Glascow  (1),  avaient  complètement 
adopté  sa  manière  d'opérer.  Mais  en  même  temps  il  avait 
fait  naître  la  conviction  qu'il  n'était  pas  arrivé  au  dernier 
terme  des  améliorations  dont  la  manœuvre  opératoire  était 
susceptible  :  de  là  la  naissance  de  plusieurs  modifications 
qui  ne  tardèrent  pas  à  voir  le  jour  et  que  je  dois  faire 
connaître. 

En  Angleterre,  M.  Baker -Brown  qui,  a  ce  qu'il  parait, 
s'est  d'abord  servi  de  préférence  du  procédé  Bozeman,  a 
depuis    modifié    le   traitement   de  ce  chirurgien   de  la 


M)   The  Lamcei,  1859,  pp.  2S8,  289  et  455. 
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manière  suivante  :  Après  avoir  placé  la  femme  sur  les 
coudes  et  les  genoux,  comme  le  prescrit  M.  Bozeman, 
il  pratique  Favivement  avec  des  bistouris  fins,  coudés,  à 
différentes  courbures  (et  jamais  avec  les  ciseaui),  en  évitant 
avec  soin  de  toucher  la  vessie.  Il  passe  les  fils  au  moyen  des 
aiguilles  de  Startin,  à  courbures  très-différentes,  de  manière 
qu'elles  puissent  s'accommoder  aux  exigences  de  toutes 
les  particularités  que  peuvent  présenter  les  fistules*  Il  n'a 
pas  moins  de  quatorze  espèces  d'aiguilles  pour  exécuter 
ce  temps  de  l'opération.  Ses  fils  définitifs  sont  d'argent  ou 
de  fer  galvanisé.  Au  lieu  de  les  fixer  sur  la  plaque  de 
plomb  de  M.  Bozeman,  comme  il  le  faisait  dans  ses  pre- 
mières opérations,  il  les  passe  dans  le  trou  central  de 
petits  croissants  de  plomb,  puis  les  y  assujétit  en  écrasant 
un  petit  mamelon  qui  surmonte  le  trou  (1).  Au  cathéter 
de  métal  laissé  en  permanence,  il  préfère  une  sonde 
élastique  d'homme,  à  laquelle  il  fixe  un  réservoir  en 
bourse,  imperméable,  destiné  à  recueillir  l'urine.  Après 
l'opération,  il  fait  usage  d'opium  pour  obtenir  la  consti- 
pation. —  Dans  un  mémoire  lu  en  1868  à  la  Société 
Obstétricale  de  Londres,  H.  Brown  annonça  qu'il  avait 
obtenu  quarante-trois  guérisons  sur  cinquante-cinq  cas 
de  fistules  qu'il  avait  opérés  (!2). 

M.  Simpson,  d'Edimbourg,  au  lieu  de  passer  les  fils 
métalliques  à  la  suite  des  fils  de  soie,  les  introduit  d'emblée 
à  travers  une  aiguille  creuse.  Ses  fils,  au  lieu  d'être  d'argent. 


(1)  Il  parait  que  depuis  ces  premiers  essais  M.  Baker-Bkown  a 
abandonne  ses  croissants  ou  clamps  {Ihe  Lancet,  28  mars  186S). 

(2)  FoLLifi,  ouvrage  cité.  —  Herkgott,  ouvrage  cité,  1864.  — 
ScROPrEKT,  ouvragre  cité.  —  Baker -Bbowh,  On  resico-vesical  fistuia, 
and  its  succesful  ireaiment.  London ,  1858.  —  Id.,  On  vesico- 
vaginal  fiêtutaj  Ulustrating  a  new  mode  ofopetalion  (The  Lancet, 
1859). 
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rnatA  de  fer  recuit.  Son  aiguille  esl  montée  sur  un  manche; 


on  des  orifices  du  tube  dont  elle  est  perforée  se  trouve 
prés  de  sa  pointe,  et  1  autre  près  de  son  manche.  Après 
arcHr  traversé  simultanément  les  deux  lèvres  de  la  plaie 
d'après  le  mode  américain,  mais  sans  chercher,  comme 
fad,  à  ménager  la  muqueuse  védcale,  il  pousse  le  fil  métal- 
fiqae  à  travers  la  tubulure  de  Taiguille^  et,  quand  il  le  voit 
paraître  au  trou  terminal,  le  saisit  avec  une  pince  plate 
d  retire  l'aiguille^  qui  laisse  le  lien  en  place.  Au  lieu  de  se 

servir  de  la  plaque  de  M.  Bozeman, 
il  fait  usage  d'un  cercle  formé  par 
une  espèce  de  treillis  construit  en 
fil  de  fer  et  disposé  de  manière  à 
s'adapter  à  la  forme  de  la  fistule. 
An  niveau  de  chacun  des  fils  de  la  suture,  il  écarte  un  peu 
ceux  du  treillis  et  lait  passer  successivement  les  premiers 
dans  chacMine  de  ces  espèces  d'ouvertures,  de  sorte  qu'il 
fimne  ainsi  une  couronne  faisant  le  tour  de  la  plaie 
et  travenée  par  toutes  les  anses  unissantes.  Pour  fixer 
les  fils  métalliques  sur  cette  couronne,  M.  Simpson  se 

sert  d'un  instrument  in- 
venté par  son  prédéces- 
seur G>ghill  et  formé  de 
deux  petits  tubes  rappro- 
chés, fixés  à  l'extrémité 
d'une  tige  mélallique.  Il  engage  chaque  extrémité  de  l'anse 
cbns  un  des  petils  tubes,  puis,  après  avoir  poussé  l'instru- 
ment jusqu'à  la  couronne,  lui  (ait  exécuter  deux  ou  trois 
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tours, cequi  suffit  pourassujétiraufïîsamment  l'appareil (1). 
Tout  cela  s'exécute  pendant  que  la  patiente  est  sous  l'in- 
fluence du  chloroforme  et  étendue  sur  le  côt6  gauche. 
Après  l'opération,  elle  est  placée  sur  le  dos,  on  lui  passe 
une  sonde  recourbée  en  S  dans  la  vessie,  et  l'on  fait  trois 
ou  quatre  fois  par  jour  des  injections  d'eau  tiède  dans  le 
vagin;  la  constipation  est  maintenue  par  l'opiuin,  et  les 
sutures  sont  enlevées  le  huitième  jour. 

M.  Spencer  Wells  opère  d'après  les  principes  de  la 
méthode  américaine;  seulement  il  en  exclut  deux  points 
importants  :  l'usage  du  fd  métallique  et  le  catbétérisme.  Il 
remplace  les  fils  d'ai^ent  ou  de  fer  par  le  fil  de  soie  fin  et 
solide,  et  n'introduit  dans  la  vessie  aucun  agent  d'évacua- 
tion, ni  à  demeure,  ni  d'une  manière  intermittente. 

En  Amérique,  H.  Atlee,  admettant  les  avantages  et 

reconnaissant  les  inconvénients  de  la  plaque  de  M.  Bozeman 

et  du  treillis  de  M.  Simpson,  crut  conserver  les  uns  et 

remédier  aux  autres  en  employant  le  procédé  suivant  : 

Pour  prévenir 

la     confusion 

~des  fils,  il  les 


7 


(I)  The  Lancel,  janvier  1849. —  Clinical Ltcture»  on  lk«  dùtateê 
Qfwonten;o»  veneo-vagtnai  fiilula.  — Médical  Timat  and  Gaselt», 
18BB,  t.  l,p.  SB. 
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de  tme  la  rëanion  on  n'ait  qu'à  les  en  détacher  suoceasÎTe- 
ment  dans  leor  ordre  de  sucoessîon.  H  les  divise  alors  en 
dnu  séries  :  les  uns  sont  tordus  sur  la  plaie  même,  au 
OMPTcn  de  l'instrument  de  G)gfaill;  les  autres,  alternant  avec 
les  premiers*  sont  tenus  en  réserve  pour  être  fixés  d'une 
manière  sur  une  plaque  de  ploinb  particulière.  Celle-ci 
formée  par  une  mince  lamelle,  façonnée,  au  moment  de 
application,  d  après  la  forme  de  la  fistule <|  et  présen- 
tant à  son  centre  une  fenêtre 
taillée  en  biseau  du  côté  de  la 
plaie  et  destinée  à  recevoir  les 
fils  déjà  tordus.  A  côté  de  cette 
fenêtre,  à  des  distances  ^ales, 
sont  percés  des  trous  qui  doivent 
donner  passage  aux  fils  de  la  seconde  cat^orie  laissés 
fibres.  Quand  les  fils  des  deux  séries  ont  été  alternative- 
ment passés,  les  uns  par  la  fenêtre  et  les  autres  par  les 
Irons  latéraux^  les  premiers  sont  assujétis  définitivement  au 
d'un  grain  de  plomb  perforé,  et  les  autres  par  une 
pie  torsion  au  moyen  de  l'instrument  de  G>gliill;  et 
pour  terminer.  les  fils  sont  coupés  à  une  distance  conve- 
nable et  repliés  sur  la  plaque.  On  a  ainsi  l'avantage,  suivant 
ranftenr,  d'être  sur  de  la  réunion  parfaite  de  la  plaie  avant 
Fapplication  du  couvercle,  et  de  prot^er  les  parties,  comme 
le  lail  M.  Boxeman,  tout  en  soutenant  latéralement  la 
fiatole,  comme  avec  le  treillis  de  M.  Simpson  (1). 

Un  autre  procédé  de  M.  Atlee.  exposé  plus  récemment, 
qui  s'éloigne  beaucoup  de  la  méthode  américaine, 

aux  fils  métalliques  les  sutures  élas- 
tiques de  M.  Rigal,  de  Gaillac,  proposées  aussi  autrefois 


1,  F«i.Li«,  OQTrage  cîlé.  —  Atlci,  (7a##  ofêuccessful  opération  for 
reÊÊCo^wmyinmi fUtula  [The  American  Journal,  1860,  p.  67). 
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par  Leroy-d'Ètiolles.  (Voy.  p.  60.)  Dans  ce  procédé,  on 
traverse  les  lèvres  de  la  plaie  avec  des  épingles  d'acier,  sur 
les  extrémités  desquelles  on  jette  un  anneau  de  caout- 
chouc, dont  l'élasticité,  à  ce  que  prétend  M.  Atlee,  rappro- 
cherait les  bords  de  la  plaie  en  même  temps  qu'elle  céderait 
mollement  sous  l'effort  du  travail  inflammatoire  venant 
à  se  produire. 

M.  Battey,  de  Géorgie  (Etats-Unis),  emploie,  au  lieu  des 
boutons  de  M.  Bozeman  ou  de  M.  Atlee,  une  plaque  de 
plomb  offrant,  d'un  côté,  une  série  de  trous,  et  de  l'autre, 
des  entailles  faites  avec  une  scie  très-fine.  Un  des  chefs 
des  fils  est  passé  par  le  trou  de  la  plaque  et  assujéti  par 
un  grain  de  plomb  écrasé;  l'autre  est  engagé  dans  une 
des  entailles  du  bord  opposé  et  tordu  avec  l'autre  chef, 
après  le  rapprochement  préalable  et  exact  des  bords  de  la 
plaie  (1). 

M.  Bozeman  avait  pratiqué  à  Paris  sa  première  opéra- 
tion dans  le  service  de  Robert,  à  l'Hôtel-Dieu,  sur  une 
femme  déjà  opérée  sans  succès  par  lui  et  par  H.  Verneuil. 
Ces  chirurgiens  s'empressèrent  de  faire  part  au  monde 
médical  des  impressions  que  cette  opération  avaient  pro- 
duites sur  leur  esprit.  Robert  fit  sur  ce  sujet  une  conférence 
clinique  ayant  pour  but  de  démontrer  les  avantages  de  la 
nouvelle  méthode  (2);  et  M.  Verneuil,  dans  une  série  d'ar- 
ticles, malheureusement  interrompus,  où  l'on  aime  à  con- 
stater, à  côté  de  l'érudition  la  plus  solide,  les  principes  les 
plus  larges  et  les  plus  consciencieux,  H.  Verneuil,  dis-je, 
commença,  dans  la  Gazette  hebdomadaire^  une  histoire  et 
une  critique  du  traitement  de  la  fistule  vésico-vaginale, 
considéré  surtout  au  point  de  vue  des  innovations  impor- 


(1)  Obstétrical  Transactions,  London,  1860. 

(2)  Robert,  Conférences  de  clinique  chirurgicale,  1860. 
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tées  rèccuunent  d^Amérique  (1).  U  s  empressa  en  inêinc 
temps  de  mettre  lai-même  le  procédé  américain  en  usage, 
el  fit  à  ce  propos  une  communication  à  l'Académie  de 
Médecine  de  Paris  (2).  En  outre,  il  publia  plusieurs 
observations,  accompagnées  pour  la  plupart  de  réflexions 
et  de  considérations  pratiques,  et  entretint  à  différentes 
reprises  la  Société  de  Chirurgie  de  certains  points  de 
dodrine  se  rattachant  aux  fistules  et  à  leur  nouvelle  thé- 
rapeutique (3).  FoUin,  de  son  côté,  après  avoir  publié 
quelques  considérations  sur  la  méthode  américaine,  dans 
les  Archives  de  médecine  (avril  et  mai  1860),  compléta  ce 
travail,  et  le  fit  paraître  la  même  année  sous  la  forme 
d'une  brochure  (4).  Dans  cet  opuscule,  l'auteur  analyse 
avec  un  grand  soin  tous  les  temps  de  l'opération  américaine, 
expose  les  modifications  qui  y  ont  été  apportées  et  donne 
l'histoire  de  trois  cas  qui  lui  sont  propres,  et  dont  deux 
surtout  offrent  un  puissant  intérêt.  Dans  un  de  ces  cas, 
en  effet,  il  est  question  d'une  femme  qui  mourut  d'une 
intoxication  urémique,  à  la  suite  d'un  rétrécissement  de 
Turetère  an  niveau  du  bord  correspondant  de  l'orifice  fistu- 
leux,  et  chez  lacpelle  toutes  les  particularités  anatomiques 
de  Touverture  anormale  furent  démontrées  par  l'autopsie; 
dans  l'autre,  FoUin  relate  la  manière  dont  il  a  employé 
la  galvanocaustie  sur  un  pertuis  qui  avait  persisté  après 
une  première  opération.  U  rappelle  à  cette  occasion  que 


(I)  Ga%eiîe  hebdomadaire,  1859,  t.  YI,  pp.  7,  53  et  1 19. 

(2;  BuUeiin  de  l'Académie  de  Médecine,  séance  do  26  décem- 
bre 1880,  t.  XXYI,  p.  173. 

(8)  Arehireê  de  Médecine,  186S,  5*  série,  t.  UX,  pp.  48  et  297. 
—  Société  de  chirurgie,  séances  da  17  juillet  1861  et  du 
8  juillet  1868. 

(4)  FoLUH,  Esamen  de  nouveaux  procédés  opératoires  pour  le 
irmiSewieui  des  fistules  césico-vaginales  {VLéihode  américaine},  1860. 
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M.  Nélalon  avait  déjà  guéri  une  fistule  par  Tapplication 
de  ce  moyen  (1),  et  que  M.  Snow-Beck  s'en  était  aussi 
servi  avec  succès  en  le  combinant  avec  le  grattage  de 
Feschare  et  l'usage  d'une  suture  consécutive  opérée  au 
moyen  d'épingles  maintenues  par  des  fils  (2).  Il  termine 
son  Mémoire  en  donnant  une  analyse  sommaire  de  cas 
opérés  par  MM.  Bozeman,  Baker-Brown  et  Simpson. 

Ces  travaux,  surtout  ceux  de  M.  Verneuil  et  de  Follin, 
contribuèrent  puissamment  à  répandre  dans  le  public 
médical  l'innovation  américaine.  lis  furent  étudiés  et  con- 
sultés avec  fruit  par  un  grand  nombre  de  praticiens^ 
désireux  de  connaître  et  d'expérimenter  une  méthode  dont 
la  description  exacte  ne  se  trouvait  dans  aucun  ouvrage 
classique.  Aujourd'hui  encore,  quoique  de  nouveaux  écrits 
assez  importants  aient  paru  sur  cette  matière,  ils  peuvent 
être  lus  avec  avantage,  et,  pour  mon  compte,  j'y  ai  large- 
ment puisé  pour  la  rédaction  de  certaines  parties  de  cet 
aperçu  historique. 

Ce  sont  ces  publications,  ainsi  que  celles  de  MM.  Marion 
Sims,  Bozeman,  Simpson  et  Baker-Brown,  que  M.  d'An- 
drade  chercha  à  reproduire  sous  une  autre  forme  dans  la 
thèse  qu'il  soutint  en  1860  devant  la  Faculté  de  Médecine 
de  Paris  (8).  Comme  son  titre  l'indique, l'objet  de  cette  thèse 
était  surtout  de  faire  connaître  les  procédés  opératoires  de 
M.  Bozeman;  cependant  l'auteur  y  décrit  aussi,  brièvement 
à  la  vérité,  quelques  autres  modifications  apportées  à  la 
méthode  américaine.  On  y  trouve  :  ^'observation  de  trois 


(1)  Bulletin  général  de  thérapeutique,  1867,  t.  LUI,  p.  414. 

(2)  Médical  Times,  avril  1857. 

(S)  M.  A.  d'Andradi,  Basai  sur  le  traitement  des  fistules  vésico- 
vaginales  par  le  procédé  américain  modifié  par  M,  Bozeman.  Paris, 
1860. 
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opérations  de  fistule^  pratiquées,  les  deux  premières  par 
M.  Veroeuil,  la  troisième  par  Foucher,  à  Thôpital  Necker; 
un  excellent  tableau  synoptique  des  cas  opérés  d'après  le 
procédé  Bozeman  par  ce  chirurgien  lui-même,  puis  par 
MM.  Pollock,  Baker- Brown,  Brickell,  Wallace,  Schupperl, 
FoUin,yerneuil  et  Eben  Walson.et  enfin  quelques  considé- 
rations sur  les  résultats  de  ces  opérations.  Cette  thèse,  fort 
bien  faite,  n^a  eu  qu'un  tort,  celui  d'attribuer  à  M.  Bozeman 
une  part  fort  exagérée  dans  la  découverte  américaine. 

Si  l'introduction  en  France  de  cette  découverte  a  opéré 
un  revirement  considérable  dans  les  idées  d'un  grand 
nombre  de  praticiens,  si  le  fait  seul  de  son  apparition 
lui  a  acquis  immédiatement  beaucoup  d'admirateurs  et 
d'adeptes  convaincus,  il  s'en  faut  cependant  que  cet 
acquiescement  ait  été  général.  Plusieurs  chirurgiens  refu- 
sèrent de  croire  à  sa  supériorité  et  s'obstinèrent  au  con- 
traire  à  soutenir  la  prééminence  de  la  méthode  française. 
Jobert  ne  voulut  jamais  admettre,  malgré  l'évidence 
des  laits,  que  les  nouveaux  procédés  fussent  supérieurs 
aux  siens  (1).  Malgaigne  institua,  en  1860,  une  série  d'expé- 
riences comparatives  sur  les  fils  métalliques  et  les  fils  végé- 
taux et  animaux,  et  fut  loin  de  tirer  de  ses  observations  des 
conclusions  aussi  favorables  aux  premiers  que  les  par- 
tisans de  ce  moyen  de  synthèse  eussent  pu  le  désirer. 
M.  Labbé,  qui,  en  1859,  avait  été  l'interne  de  Jobert,  com- 
|M>sa  une  thèse  ayant  pour  but  de  mettre  en  parallèle  les 
procédés  de  son  ancien  maître  et  ceux  de  nouvelle  impor- 
tation, et  de  faire  voir  que,  loin  de  l'emporter  sur  ceux  du 
chirurgien  de  Paris,  ces  derniers  leur  étaient  inférieurs  (2). 


(1)  JoBBRT,  De  la  réunion  en  chirurgie,  1864,  pp.  2B4  et  suivantes. 

(2)  L.  Labbè,  Quelques  réflexions  au  sujet  du  traitement  des  fistules 
gèmiio-urinaires  chez  la  femme,  par  la  méthode  française.  Paris,  1 86 1 . 
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Dans  ce  travail,  tous  les  temps  des  deux  opérations  sont 
confrontés  un  à  un,  discutés  et  appréciés  dans  le  sens  de 
la  supériorité  de  la  méthode  française.  Les  expériences  de 
Malgaigne  y  sont  rapportées,  ainsi  que  six  observations  de 
fistules  opérées  en  1859,  à  l'Hôtel-Dieu,  par  Jobert,  et  dans 
lesquelles  ce  chirurgien  avait  obtenu  cinq  guérisons  com- 
plètes et  une  amélioration  notable. 

Les  choses  en  étaient  là,  lorsque  M.  Sims,  instruit  de  ce 
qui  se  passait  en  Europe,  et  surtout  de  l'importance  que  le 
procédé  .de  M.  Bozeman  y  avait  acquise  aux  dépens  de  sa 
propre  méthode,  résolut  de  venir  lui-même  en  Angleterre 
et  en  France,  pour  y  rectifier  les  erreurs  commises  à  son 
égard  et  y  exposer  ses  principes  dans  toute  leur  exactitude 
et  leur  vérité.  Après  un  courl  séjour  dans  la  Grande- 
Bretagne,  il  se  rendit  à  Paris  vers  le  moisde  septembre  1861, 
et  y  pratiqua  plusieurs  opérations  qui,  à  cette  époque, 
firent  sensation,  en  ce  sens  surtout  qu'elles  démontrèrent 
l'inutiHté  de  l'appareil  particulier  que  M.  Bozeman  et  ses 
imitateurs  avaient  cru  devoir  employer  pour  obtenir  la 
réunion  des  bords  de  la  fistule..  C'est  dans  cette  ville 
que  j'eus  l'honneur  de  le  rencontrer  et  qu'il  voulut  bien 
me  promettre  de  venir  à  Bruxelles  pour  y  faire  une 
démonstration  publique  de  sa  manière  d'opérer,  sur  trois 
femmes  affectées  de  fistules  que  j'avais  en  ce  moment  à 
ma  disposition. 

Il  se  rendit  effectivement  à  l'hôpital  Saint-Pierre  en 
décembre  1861,  et  y  opéra  séance  tenante  les  trois  femmes 
dont  je  lui  avais  parlé,  tout  en  donnant  une  conférence 
sur  tous  les  détails  de  la  manœuvre  chirurgicale.  De  plus, 
il  voulut  bien  m'éclairer,  dans  des  conversations  particu- 
lières, sur  un  grand  nombre  de  points  qu'il  n'avait  pas 
touchés  dans  sa  leçon  ^  ou  sur  d'autres  dont  je  ne  me 
formais  point  une  idée  suffisamment  claire.  Il  poussa  la 
complaisance  jusqu'à  revenir,  huit  jours  après,  de  Londres, 
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oà  il  avait  dû  se  rendre,  et  de  faire  ce  voyage  dans  le  seul 
but  d^enlever  lui-même  les  fils  de  la  suture  qu'il  avait 
appliquée  à  ses  opérées.  Je  le  prie  de  vouloir  bien  accepter 
les  reoierciments  et  les  sentiments  de  reconnaissance  que 
je  ticDS  à  loi  exprimer  ici  pour  le  service  signalé  qu'il  m'a 
rendu  dans  cette  circonstance. 

Les  procédés  américains  étaient  encore  fort  peu  connus 
en  Belgique  à  cette  époque.  Je  jugeai  utile  de  les  exposer 
lebqueje  les  avais  vu  employer  par  Tinventeur,  et  je  pré- 
senlai)  en  janvier  1862,  à  l'Académie  de  Médecine,  un 
Mémoire  dans  lequel  je  donnais  une  description  détaillée  du 
mode  opératoire  et  du  traitement  employés  par  M.Sims(l). 
J'y  joignis  les  observations  des  trois  cas  traités  dans  mon 
Krvioe  par  ce  praticien  et  quelques  réflexions  que  sa  pra- 
tique et  ses  opérations  m'avaient  suggérées.  Dans  la  même 
séance,  M.  le  professeur  Michaux,  de  Louvain,fit  un  rapport 
sur  le  discours  anniversaire  de  M.  Sims,  qui  avait  été  envoyé 
par  son  auteur  à  la  société  savante.  Un  an  plus  tard,  en 
186S,  ayant  opéré  moi-même  cinq  fistules  vésico-vaginales, 
je  présentai  à  l'Académie  un  nouveau  Mémoire  où  je  rendis 
compte  de  ces  faits  cliniques,  en  les  faisant  suivre  de  plu- 
âenrs  considérations  nouvelles  (2).  Celles-ci  portaient  spé- 
cialeroent  sur  quelques  notions  anatomiques  concernant  la 
strudore  et  l'épaisseur  de  la  cloison  vésico-vaginale;  sur 
la  tolérance  spéciale  des  organes  pour  les  fib  d  aident  ;  sur 
certaines  modifications  au  procédé  opératoire^  parmi  les- 
qodles  je  citerai  la  traction  en  bas  de  la  paroi  antérieure 


(1)  DiBocBitx,  Cansidérttiion$  êur  l'opération  de  la  fistule  résico- 
tmpmmU.  —  Bulletin  de  l'académie  royale  de  Médecine  de  Bel- 
$ique,  1863,  fëance  du  25  janvier. 

{t,  I».,  Obeertationê  clinique*  et  critiquée  $ur  V opération  de  la 
/uiule  vésieo-tmginale  par  la  méthode  américaine j  —  in  Mémoires  de 
rjcmdimie  royale  de  Médecine  de  Belgique,  1861,  t.  IV,  p.  271. 
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du  vagin  au  moyen  d'un  ténaculum  enfoncé  dans  sa 
substance,  raplatisseracnt  de  l'œillet  du  fil  d'argent  au 
mojen  d'un  nouvel  instrument  nommé  presse^filj  une 
manière  particulière  de  retirer  les  fils  métalliques,  la  con- 
servation du  pont  intermédiaire  à  deux  fistules,  etc.;  je 
dis  aussi  quelques  mots  sur  les  raisons  qui  doivent  engager 
à  ne  pas  opérer  pendant  la  grossesse;  sur  celles  qui  peuvent 
faire  considérer  la  taille  vagino-vésicale  comme  une 
méthode  générale;  enfin,  sur  les  avantages  et  les  incon- 
vénients de  certaines  particularités  inhérentes  au  trai- 
tement américain.  Mes  appréciations  se  ressentirent  natu- 
rellement un  peu  de  la  vive  impression  que  l'efiicacité 
de  la  nouvelle  méthode  avait  faite  sur  mon  esprit,  comme 
sur  celui  de  beaucoup  d'autres  chirurgiens;  et  l'on  verra, 
dans  le  cours  de  cet  ouvrage,  que  plusieurs  opinions 
exprimées  dans  ces  opuscules  ne  sont  point  tout  à  fait 
conformes  à  celles  que  l'expérience  m'a  appris  à  professer 
aujourd'hui. 

Depuis  que  j'expose  la  nouvelle  phase  introduite  dans  le 
traitement  chirurgical  des  fistules  vésico-vaginales  par  lu 
découverte  américaine,  il  a  été  principalement  question 
de  l'influence  de  ce  grand  progrès  sur  la  partie  occidentale 
de  l'Europe.  Je  dois  maintenant  examiner  les  effets  qu'il 
produisit  sur  le  reste  du  continent. 

Pour  bien  apprécier  ces  résultats  dans  les  pays  du  Nord, 
et  surtout  en  Allemagne,  il  faut  revenir  pour  un  moment 
à  l'époque  où  Jobert  de  Lamballe  publia  ses  difiérentes 
méthodes  de  traitement.  L'Allemagne,  à  J  époque  où  elles 
surgissaient,  était  fort  préoccupée  des  opérations  de  Dief- 
fenbach  et  de  Wûtzer.  Elle  était  hésitante  entre  le  décou- 
ragement que  lui  inspiraient  leurs  insuccès,  surtout  ceux 
du  premier,  et  le  reste  de  confiance  que  quelques  cures 
réelles  et  remarquables  lui  faisaient  encore  conserver. 
Plusieurs  de  ses  chirurgiens  les  plus  distingues  essayèrent 
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de  mettre  en  pratique  les  indications  du  chirurgien  de 
Paris;  mais,  comme  ik  n'eurent  pas  lieu  de  s'en  louer  et 
qu'ib  ne. réussirent  pas  plus  que  les  autres  praticiens  qui 
avaient  voulu  marcher  sur  les  traces  de  Jobert,  ils  en 
vinrent  comme  eux  à  douter  de  la  réalité  des  succès 
annoncés,  et  même  à  traiter  avec  une  certaine  ironie  les 
prétentions  de  l'opérateur  français  (1).  Toutefois  quelques- 
uns  d'entre  eux  voulurent  voir  les  choses  de  plus  près  : 
H.  Gustave  Simon,  entre  autres,  vint  à  Paris  et  y  observa 
avec  soin  la  manière  dont  Jobert  de  Lamballe  procédait 
lui-même  à  l'application  de  ses  principes.  Il  en  rapporta 
ridée  que  les  manœuvres  de  ce  chirurgien  étaient  loin 
d'être  mauvaises,  et  qu'elles  péchaient  seulement  par  des 
défauts  qu'il  était  possible  d'éviter. 

Revenu  à  Darmstadt,  il  y  expérimenta  la  méthode  du 
praticien  français  d'après  ses  vues  particulières;  mais  il 
échoua  dans  les  deux  cas  où  il  la  mit  en  usage.  Il  songea 
alors  à  lui  imprimer  des  modifications  radicales,  et,  après 
les  avoir  arrêtées  dans  son  esprit,  fit  paraître  un  travail 
dans  lequel  il  exprimait  ses  idées  sur  les  imperfections 
de  la  méthode  de  Jobert  et  sur  les  moyens  d'y  remé- 
dier (2).  Il  avait  été  surtout  frappé  des  inconvénients  des 
incisions  latérales  et  de  celle  pratiquée  pour  détacher  le 
col  de  l'utérus,  qui  constituent  un  des  caractères  fonda- 
mentaux de  l'autoplastie  par  glissement.  Dans  son  Mémoire, 
M.  Simon,  tout  en  insistant  sur  les  avantages  de  certains 
temps  de  l'opération  de  Jobert,  chercha  surtout  à  démon- 
trer les  défauts  dç  ces  diérèses.  Il  soutint  qu'il  est  possible 
de  s'en  passer  en  les  remplaçant  par  ce  qu'il  nommait 


(IJ  Gvatav  SiaoN,  Ueber  die  Heilung  der  Blasenschcidenfisteln. 
Giessen,  1854,  p.  2. 
(IJ  Ibidem,  1854. 
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la  double  suture  {Doppe/naht)^  qui  consiste  à  faire  deux 
séries  de  points,  l'une  superficielle,  près  des  bords  de  la 
plaie,  l'autre  profonde,  à  une  plus  grande  distance.  Il 
donna  l'observation  de  deux  cas  opérés  par  le  docteur 
Tenner,  de  Darmstadt,  qui  prouvaient  qu'on  peut  parfai- 
tement supprimer  les  incisions  latérales,  et  que  des  moyens 
d'union  agissant  sur  les  bords  à  une  certaine  distance 
peuvent  y  suppléer.  Ces  deux  cas  avaient  été  traités  par 
un  avivement  profond  et  par  des  points  de  suture  simples 
traversant  toute  l'épaisseur  de  la  paroi  vésico-vaginale,  à 
partir  d'un  demi,  d'un  et  même  de  deux  centimètres  des 
bords  avivés,  suivant  le  besoin.  L'une  des  fistules,  opérée 
en  1851,  avait  été  guérie;  l'autre,  qui  était  très-grande, 
avait  été  traitée  en  1853  et  n'avait  pu  être  que  considé- 
rablement rétrécie  (1).  Dans  les  deux  cas,  aucune  incision 
libératrice  ni  aucun  décollement  du  museau  de  tanche 
n'avait  été  mis  en  usage.  —  M.  Simon  donna  ensuite 
quatre  autres  observations  qui  lui  étaient  propres  et  qui 
rendaient  compte  de  succès  marqués  qu'il  avait  obtenus, 
en  1853  et  en  1854,  au  moyen  de  la  double  suture,  et  il 
termina  son  travail  en  se  livrant  à  quelques  considérations 
sur  la  manière  dont  se  comportent  les  uretères  dans  les 
fistules  vésico  -  vaginales  et  sur  l'opération  qu'on  leur 
applique,  sur  les  dispositions  de  la  vessie  avant  et  après  la 
guérison,  sur  l'influence  de  la  menstruation  par  rapport  a 
la  cicatrisation  de  la  plaie,  et  enfin  sur  les  effets  de  l'écou- 
lement des  règles  par  la  vessie. 

Le  procédé  de  la  double  suture  n'était  pas  neuf  :  Dieffen- 
bach,  que  l'on  peut,  je  pense,  considérer  comme  en  étant 
le  véritable  inventeur,  l'appliquait  dans  beaucoup  d'opé- 
rations autoplastiques,  et  l'avait  même  mis  en  usage  dans 


(l)  Ces  cas  avaient  déjà  été  publiés  dans  la  Deutsche  Klinik, 
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GcSc  de  la  fi^bde  TcaîoD-vagiiiale^  mais,  à  la  Térité,  sans 
;  attacher  une  importance  capitale.  Beanoonp  d'antres 
dnroipens  aUemands,  entre  autres  M.  Langenbeck,  suc- 
cesseur de  Dieffenbach,  continuaient  à  se  serrir  de  la 
ntnre  à  double  rangée;  il  n'est  donc  pas  étonnant  que 
M.  Simon  ait  songé  à  cette  opération  tout  à  iait  germa- 
iiH|oe  pour  arrÎTer  à  pouToir  supprimer  les  incisions  de 
JiJbcri, 

Tel  était  l'état  de  la  médecine  opératoire  allemande 
quand  la  méthode  américaine  fit  son  apparition  en  Europe. 
EDe  rencontrait  dans  ce  pays  des  habitudes  chirui^cales 
basées  sur  des  idées  anciennes  et  sur  certaines  conceptions 
nationales,  légèrement  modifiées  sous  Finfluence  de  la 
méthode  française,  et  avait  à  lutter  contre  un  procédé 
réeeot  nettement  décrit  et  mis  heureusement  en  usage  par 
M.  Gustave  Simon. 

L'influence  de  la  méthode  américaine  ne  fut  pas  suffi- 

lie  pour  eflacer  complètement  la  pratique,  déjà  assez 
ée,de  la  chirui^e  allemande;  elle  eierça  cependant 
une  pression  assez  forte  pour  l'ébranler  et  la  modifier 
dans  une  certaine  mesure.  De  là  cette  espèce  de  mélange 
des  méthodes  aUemande,  française  et  américaine  que  Ton 
trouve  dans  cette  chirurgie,  de  même  que  dans  ceUe  de 
la  Russie,  dont  les  rapports  avec  sa  voisine  occidentale 
sont,  eomme  on  le  sait,  très-intimes  et  très-nombreux.  On 
verra  des  traces  de  cette  triple  influence  dans  presque 
tous  les  travaux  allemands  qui  me  restent  encore  à 
examiner,  et  on  les  constate  déjà  dans  les  écrits  des 
praticiens  qui  s'occupèrent  du  traitement  des  fistules  à 
Pcpoque  on  parut  l'ouvrage  de  M.  Simon  dont  il  vient 
iTétre  question. 

Roser  rejeta,  comme  H.  Simon,  les  incisions  de  Jobert. 
n  fit  usage  d*une  suture  analogue  à  celle  du  chirurgien 
de  Darmstadt,  plaçant  les  points  à  une  grande  distance 
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des  bords  avivés;  mais  il  pratiquait  son  aviveraent  aux 
dépens  seulement  de  la  paroi  vaginale  et  n'engageait  pas 
les  fils  jusque  dans  la  cavité  vcsicale.  Il  guérit  de  cette 
manière  trois  fistules,  dont  les  observations  furent  rappor- 
tées par  M.  Simon  et  publiées  en  outre  dans  un  recueil 
périodique  (1). 

M.  Esmarch,  de  Kiel,  employa  aussi  la  double  suture^ 
mais,  pour  pratiquer  l'opération,  il  plaçait  le  plus  souvent 
ses  opérées  sur  le  ventre  ou  sur  les  coudes,  sauf  dans  les 
cas  où  il  les  chloroformisait.  Pour  découvrir  le  champ 
opératoire,  il  se  servait  d'un  spéculum  de  son  invention, 
formé  d'un  canal  d'argent  neuf,  au  bord  duquel  vient 
s'adapter  un  ressort  d'acier  qui  y  glisse  dans  une  rainure,  et 
qui  est  courbé  de  manière  à  se  porter  derrière  le  coccyx  et 
le  sacrum  et  à  pouvoir  aller  se  fixer  à  une  ceinture  de 
cuir  passant  par  la  région  lombaire.  Ce  spéculum,  destiné 
à  tirer  de  lui-même  en  arrière  la  paroi  postérieure  du 
vagin,  et  à  épargner  ainsi  aux  aides  la  fatigue  qu'ils 
éprouvent  souvent  à  maintenir  l'instrument,  réalisait  pour 
ainsi  dire  anticipativement  le  vœu  exprimé  plus  tard 
par  M.  Simpson.  Esmarch  pratiquait  l'avivement  à  travers 
toute  l'épaisseur  de  la  paroi  vésico- vaginale,  comme 
M.  Simon;  mais  il  employait  assez  généralement,  parait-il, 
un  fil  de  soie  quatre  fojs  double  et  aplati.  Après  l'opéra- 
tion, la  position  qu'il  donnait  à  la  C^mme  variait  suivant 
les  circonstances  :  il  lui  est  arrivé  de  la  placer  sur  le  ventre. 
11  introduisait  dans  la  vessie  une  sonde  de  gomme  élastique, 
par  laquelle  il  y  injectait  fréquemment  de  l'eau  tiède,  pour 
diluer  l'urine  et  la  rendre  moins  excitante.  Il  regardait  le 
tamponnement  comme  inutile.  Selon  lui,  la  cautérisation 
ne  pouvait  convenir  que  pour  de  très-petites  fistules.  Dans 


(I)  J rchiv  fur  physiologische  Heilkunde^  18o4,  p.  576. 
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Fartide  cpill  fil  insérer  dans  la  Deutsche  Klinik  (1),  et 
dans  la  commanicatîon  qu'il  fit  à  la  Société  de  médecine 
nenlificpie  de  Berlin  (2),  M.  Esmarch  annonça  que  sur 
sept  cas,  il  a^ait  obtenu  six  guérisons. 

Après  la  publication  de  son  travail,  en  1854,  M.  Simon 
arait  continué  à  s'occuper  activement  de  la  question  des 
fistules  uro-génitales.  Lorsque  surgit  la  méthode  améri- 
caine, il  Tétudia  et  la  confronta  avec  la  sienne  dans  des 
expériraces  comparatives.  Insensiblement,  comme  il  le  dit 
hû-méme,  Thorizon  de  ses  pensées  s'élargit  par  ces  expé- 
riences et  par  ses  observations  clinicpes,  et  il  en  arriva 
enfin  à  établir  un  corps  de  doctrine  dont  il  résolut  de 
ckMiner  connaissance  au  monde  chirurgical  dans  un  nouvel 
oavrage.  L'impression  de  ce  travail  fut  un  peu  retardée  par 
le  changement  de  résidence  de  son  auteur,  de  Darmstadt  à 
Bflstock;mais,  en  1862,  M.  Simon  put  le  livrer  au  public  (3). 

Je  dois  ici  m'occuper  tout  particuUèrement  de  ce  livre 
important,  qui  non-seulement  représente  les  idées  spéciales 
fie  la  chirurgie  allemande,  mais  que  l'on  peut  regarder 
comme  une  des  meilleures  monographies  qui  aient  été 
écrites  jusqu'aujourd'hui  sur  les  fistules  uro-génitales. 

M.  Simon  entre  en  matière  en  donnant,  avec  tous  les 
détails  désirables,  douze  observations  de  fistules  de  toute 
c^ièce  opérées  par  lui  depuis  l'année  1859,  époque  à  laquelle 
il  avait  déjà  traité  vingt-deux  autres  cas  dont  l'histoire  se 
trouve  dans  difierentes  pubhcations  antérieures  (4).  Après 


(1;  DemUcke  Klinik,  18o8,  n**  27  et  28,  pp.  263  et  270. 

(2)  GetelUckaft  fur  wiuensehaftliche  Medici»  in  Berlin  (séance 
da  29  mars  1858). 

(l)  G.  Snoii,  Ueber  die  Opération  der  Blasen-Scheidenfisteln  durch 
die  hluii^  Kaki.  Rostock,  1862. 

(4;  OperûMùmen  bei  Urinfieteln  am  fF'eihe  {Deuiscke Klinik^  1856, 
B-  SO.  SU  S2,  as,  S5).  —  Ueber  die  Heilung  der  Blasen-Scheiden 
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cette  description )  il  résume,  avec  une  lucidité  parfaite, 
dans  une  revue  statistique,  toutes  les  circonstances  qu'ont 
présentées  ses  observations  sous  le  rapport  du  nombre  des 
fistules,  de  leur  grandeur,  de  leur  siège,  de  leurs  compli- 
cations, de  leur  cause,  des  méthodes  employées,  des  effets 
obtenus  et  de  l'état  des  femmes  après  le  traitement;  il 
termine  cette  revue  par  la  comparaison  des  résultats  qu'il 
a  réalisés  par  sa  méthode  perfectionnée,  avec  ceux  qu'il 
avait  observés  lors  de  ses  premiers  essais,  et  avec  ceux 
des  opérateurs  qui  suivent  une  autre  pratique  chirur- 
gicale. Il  aborde  ensuite  la  partie  essentielle  de  son  ouvrage, 
qu'il  intitule  :  Description  de  ma  méthode  d'opération  et 
examen  critique  des  méthodes  française  (Jobert)  et  améri- 
caine (Sims),  et  qui  constitue  une  véritable  exposition 
magistrale  de  sa  doctrine. 

Il  place  en  tète  de  cette  seconde  partie  une  division 
des  fistules,  qui  est  la  reproduction,  à  peu  de  chose  près^ 
de  celle  de  Jobert;  puis  il  établit  les  principes  qui,  selon 
lui,  doivent  diriger  la  manœuvre  chirurgicale  et  dont 
l'oubli,  l'ignorance  ou  l'inobservance  ont  été  cause  de  tous 
les  insuccès.  Les  chirurgiens, dit-il,  établissent  les  conditions 
de  la  guérison  des  fistules  là  où  elles  ne  sont  pas.  Ainsi, 
Jobert  les  place  principalement  dans  les  incisions  relâ- 
chantes, et  M.  Sims  dans  l'usage  des  fils  métalliques.  Hais 
la  preuve  qu'ils  sont  dans  l'erreur  l'un  et  l'autre,  c'est  que 


und  Blasen-MuUerfigteln  { Monatischrift  fur  Geburtskunde  und 
Frauenkrankheiien,  1858,  t.  XII).  —  Bericht  uber  9  Fàlle  von 
Operationen  der  Biaien-Scheiden  und  Blasen-MuUer^Scheidenfiêteln 
tScanzoni's  Beitràge  zur  Geburtshulfe  und  Gynàkologie,  1860,  t.  IV). 
—  Ueber  die  Harnleiter-Scheidenfisteln  (Scanzoni'a  Beitràge,  1860, 
t.  IV).  —  Beschreibung  einer  Dunndarm-Scheidenfistel  bei  gleich- 
zeitiger  Blasen  -  Scheidenfiitel  (  Monatsachrift  fur  Geburiêkunde  und 
Frauenkrankheiien,  1859,  t.  XIV). 
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Jobert  guérit  sans  fils  métalliques,  M.  Sims  sans  débride- 
ments  libérateurs,  et  que  lui-Hnême  guérit  sans  fils  métal- 
liqiies  et  sans  incisions.  C'est  ailleurs  qu'il  faut  chercher  les 
causes  efficientes  de  la  réussite. 

La  guérison,  dans  les  fistules  vésico- vaginales,  dit 
M.  Simon,  doit  se  faire  par  première  intention.  La  ténuité 
«les  bords  de  la  solution  de  continuilé,  l'absence,  dans 
la  plaie,  d'une  base  avivée  sur  laquelle  ces  bords  puis- 
sent prendre  un  point  d'appui  pendant  le  travail  de  cica- 
trisation, la  pression  et  l'écoulement  continuels  de  l'urine, 
sont  les  raisons  principales  pour  lesquelles,  comme  dans 
d'autres  r^ons  du  corps  où  des  conditions  analogues  sont 
réunies,  la  cicatrisation  par  granulation  est  impossible. 
Ces!  ce  <{ui  est  cause  aussi  <{u'il  est  difficile  de  pouvoir 
espérer  une  adhésion  par  contraction  des  bords,  après 
les  cautérisations  et  les  ruginations.  Si  l'on  avait  bien 
apprécié  ces  vérités,  si,  au  lieu  de  réunir  les  plaies  pour 
ainsi  dire  machinalement,  sans  réfléchir  au  véritable  méca- 
nisoie  de  la  cicatrisation,  comme  on  l'a  fait  assez  généra- 
lement, en  s'attachant  à  l'accessoire  au  lieu  de  s'occuper 
de  œ  qu'il  y  a  d'essentiel  dans  ce  travail  réparateur,  on 
aurait  vu  que  la  réunion  par  première  intention,  dans  le 
traitement  des  fistules  comme,  du  reste,  partout  ailleurs, 
exige  l'observation  des  préceptes  suivants  :  1^  Aviver  les 
bords  de  manière  que  leurs  surfaces  soient  lisses  et  formées 

d'une  substance  parfaitement  saine; 
j      1  I  2®  tailler  ces  surfaces  de  telle  façon 

'      3  l_! qu'elles  soient  exactement  parallèles 

ou  légèrement  obliques  l'une  relati- 
vement à  l'autre,  pour  que  leur  adap- 
7w j —  tation  puisse  se  faire  sans  formation 
\ il  de  plis  intermédiaires;  8"  entamer 

la  circonférence  de  la  solution  de 
continuité  dans  toute  l'étendue  de  son  épaisseur;  k^  Cadre 
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en  sorte  que  ravivciiicnt  forme  deux  angles  aigus  a  ses 
extrémités,  afin  qu'en  cet  endroit  les  deux  lèvres  puissent 
être  réunies  exactement  dans  la  direction  d'une  ligne 
droite.  Le  rapprochement  doit  se  faire  dans  des  conditions 
telles  que  les  surfaces  des  lèvres  se  confrontent  le  plus 
exactement  possible  et  que  toute  tension  capable  d'en 
provoquer  Técartement  soit  évitée  jusqu'à  l'époque  de  la 
cicatrisation.  Dans  les  grandes  fistules,  on  a  ainsi  deux 
indications  à  remplir  sous  ce  rapport,  savoir  :  la  réunion 
et  le  relâchement  des  bords,  tandis  que,  dans  les  petites, 
la  première  suffit. 

C'est  sur  ces  principes  qui  établissent,  comme  on  le  voit, 
la  parfaite  similitude  entre  la  réunion  dans  l'opération  des 
fistules  uro-génitales  et  celle  qui  se  fait  partout  ailleurs, 
quand  on  cherche  à  obtenir  la  cicatrisation  par  première 
intention,  c'est  sur  ces  principes,  dis-je,  que  M.  Simon 
établit  sa  m*éthode  opératoire,  qui  se  trouve  ainsi  appuyée 
sur  des  données  parfaitement  logiques  et  scientifiques. 
Pour  réaliser  ces  indications  fondamentales,  dont  l'obser- 
vation prend  un  caractère  de  difficulté  tout  particulier 
dans  les  fistules  urinaires  de  la  femme,  en  raison  de  la 
profondeur  du  siège  de  ces  affections  ainsi  que  de  la  flac- 
cidité et  des  plicatures  du  vagin  qui  les  cache,  il  propose 
les  moyens  d'exécution  suivants  : 

1^  Position  de  la  malade,  —  M.  Simon  place  la  femme 
sur  le  dos,  le  sacrum  tellement  relevé  qu'il  se  trouve  un 
peu  au-dessus  du  niveau  de  l'abdomen  et  de  la  poitrine;  les 
jambes  sont  fortement  fléchies  sur  les  cuisses,  qui  sont 
appliquées  sur  le  ventre  et  les  parties  latérales  de  la  poi- 
trine, de  telle  sorte  que  le  siège  devienne  la  partie  la  plus 
saillante  et  que  la  vulve  soit  dirigée  en  haut  et  en  avant. 
Cette  position  est  nommée  pelvi  ou  sacro-dorsale.  Elle 
[)orte  le  vagin  à  peu  près  dans  la  situation  qu'il  présente 
lorsqu'on  place  la  femme  sur  les  coudes  et  les  genoux, 
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oof  que  l'organe  est  reoTersé;  elle  a  TaTantage  de  rendre 
le  champ  de  l'<^)ération  par&itenient  libre,  plus  libre  que 
dans  le  décobitns  dorsal^  où  il  est  rétréci  par  la  présence 
des  caisKs;  die  permet  aux  aides  de  remplir  leur  rôle  en 
apsHuit  de  côté,  sans  que  leurs  mains  projettent  de  l'ombre 
nr  les  parties  à  opérer;  elle  rend  facile  l'application  de 
phraears  ^>éculums  et  de  leviers  latéraux;  elle  est  aussi 
facile  ft  suf^rter  que  celle  sur  le  dos,  et  elle  permet  l'usage 
du  chloroforme. 

2*  31  ue  à  jour  ou  rapprochement  de  la  fieiule.  — 
M.  Simon  n'est  partisan  exclusif  ni  du  procédé  de  JoberL, 
qu'A  nomme  mise  à  jour  immédiate,  ni  de  celui  de  H.  Sims, 
qall  appdle  mieeàjour  médiate.  Toutefois  il  emploie  l'un 
et  Fautre,  suivant  les  cas,  avec  certaines  modifications.  Si 
le  col  utérin  s'abaisse  facilement,  sans  effort,  il  en  profite, 
parce  (|a'alors  on  peut  opérer,  non  plus  dans  une  cavité, 
mais  nr  une  surface  libre,  comme  à  l'extérieur  du  corps. 
Si.  ee  cftti  est  infiniment  plus  fréquent,  l'abaissement  se  fait 
avec  diflicnlté,  il  y  renonce  et  applique  simplement  les 
movens  dilatateurs. 

Quand  l'abaissement  du  col  de  l'utérus  est  possible,  au 
Ben  d^exécuter  toute  la  traction  avec  la  pince  de  Huseui, 
fl  se  sert  seulement  de  cet  instrument  pour  le  saisir,  puis  il 
pasK  ft  travers  ses  deux  lèvres  et  d'arrière  en  avant,  au 
moyen  d'un  porte- aiguille  et  d'une  aiguille  fortement 
eoorbée,  deux  fik  forts  qu'il  ramène  au  dehors  de  la  vulve. 
L'avantage  de  ce  procédé  est  que  ces  liens  ne  tiennent 
aneune  pboe  dans  le  vagin  et  ne  gênent  en  rien  les  ma* 
noBovTCs  opératoures. 

liorsqœ  l'abaissement  est  peu  praticable  et  qu'il  faut 
employer  la  mise  à  jour  médiate,  il  emploie  le  spéculum 
de  IL  Sims,  dont,  par  parenthèse,  il  r^arde  l'invention 
comme  un  des  principaux  perfectionnements  que  ce  chi- 
rurgien ait  apportés  dans  le  traitement  des  fistules.  Il  a 

10 


—  150  — 

modifié  cet  instrument  en  y  adaptant  un  manche  long  et 
quadrangulaire,  terminé  par  un  crochet,  afin  qu'on  puisse 
le  saisir  à  deux  mains,  que  celles-ci  soient  assez  éloignées 
du  champ  de  l'opération,  et  qu'elles  puissent  agir  long-r 
temps  sans  trop  de  fatigue.  Pour  certains  cas  difficiles, 
pour  ceux  où  la  fistule  est  placée  très-haut,  il  trouve  ce 
moyen  d'exploration  insuffisant,  et  il  y  a  joint  l'emploi 
d'un  spéculum  lamelliforme  destiné  à  attirer  en  haut  la 
partie  supérieure  de  la  vulve,  et  des  leviers  latéraux 
propres  à  en  écarter  les  côtés.  Il  se  sert  de  ces  rétracteurs 
suivant  que  les  particularités  des  fistules  l'exigent;  quand  il 
peut  s'en  passer,  il  les  néglige,  ce  qui,  par  exemple,  a  lieu 
lorsque  la  fistule  se  trouve  près  de  l'orifice  inférieur  du 
vagin.  Dans  les  cas  où  il  faut  les  employer,  leur  avantage 
est  de  tendre  le  conduit  vulvo-utérin  dans  toutes  les  direc- 
tions et  de  le  raccourcir,  de  sorte  que  sa  partie  supérieure, 
siège  de  la  fistule,  soit  posée  vers  son  entrée  comme  une 
paroi  verticale  dont  les  plis  sont  effacés. 

A  ces  différents  moyens  de  mise  à  jour  de  la  fistule, 
M.  Simon  ajoute  encore,  suivant  le  besoin,  l'introduction 
dans  l'urèthre  d'une  sonde  qui  abaisse  la  paroi  vaginale  et 
l'orifice  anormal,  l'application  de  crochets  à  petite  cour- 
bure et  à  long  manche  destinés  à  tendre  les  bords  de 
l'ouverture,  et  enfin,  quand  il  y  est  forcé,  l'incision  ou 
même  Texcision  de  brides  vaginales  qui  empêchent  l'accès 
du  champ  opératoire. 

8»  Avivement  des  bords  de  la  fistule.  —  Après  quelques 
considérations  sur  la  structure  et  l'épaisseur  de  la  paroi 
vésico-vaginale,  M.  Simon  rappelle  que  beaucoup  de  pra- 
ticiens, surtout  les  Américains  et  les  Anglais,  et  même 
plusieurs  Allemands,  (Dieffenbach,Wûlier,  Roser,  Esmarch), 
ont  surtout  recommandé  de  pratiquer  l'avivement  en 
entonnoir  évasé  très-large,  aux  dépens  du  vagin  seulement, 
de  manière  à  laisser  intacte  la  vessie,  et,  dans  le  cas  d'insuc- 
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ces.  à  éTÎter  un  agrandissement  de  la  fistule.  Quant  à  lui, 
fl  procède  tout  différemment  :  il  taille  les  lèyres  en  enton- 
mmr  profond,  leur  donnant  ainsi  la  forme  que  l'on  a 
lliabitnde  de  rechercher  dans  les  aviTcmenls  pratiqués  sur 
d'autres  parties  du  corps,  par  exemple  dans  le  bec-de- 
liCTre,  etc.  Il  ne  craint  pas  d'entamer  trop  largement  le 
pourtour  delà  fistule^  au  contraire^  il  recommande  d'enlever 
tout  le  tissu  cicatriciel,  dût  Torifice  en  être  considérable- 
ment agrandi,  et  il  le  fait  d'autant  plus  volontiers  que 
celui-ci  est  plus  grand,  tenant  avant  tout  à  avoir  des  surfaces 
sines  et  favorablement  organisées  pour  la  réunion  par  pre- 
mière intention.  Plus  les  bords  de  la  fistule  sont  minces, 
|4os  il  s'en  écarte  pour  former  les  lèvres  saignantes,  par  la 
raison  qu'il  les  veut  aussi  larges  que  possible,  pour  obtenir 
un  affrontement  étendu.  11  traverse,  soit  perpendiculaire- 
ment, soit  un  peu  obliquement,  toute  l'épaisseur  de  la  paroi 
vcsico-vaginale.  Peu  lui  importe  que  la  muqueuse  vésicale 
mt  ou  non  atteinte  :  car.  d'une  part,  elle  est  trop  flasque 
pour  pouvoir  être  régulièrement  avivée  et  pour  concourir 
à  la  cicatrisation,  et,  d'autre  part,  sa  lésion  n'offre  aucun 
inconvénienL  L'important  est  quelle  ne  vienne  point 
«Interposer  entre  les  bords  de  la  plaie  et  que,  quand 
Favîvement  l'a  découpée  en  petites  lanières  flottantes,  ce 
que  son  extrême  laxité  rend  assez  fréquent,  on  refoule  ces 
tronçons  au-dessus  de  la  suture.  Dans  les  petites  fistules, 
Imn  dlmiter  les  opérateurs  qui  se  bornent  à  un  avivement 
très- superficiel  de  peur  de  convertir  le  pertuis  en  un 
orifice  plus  grand,  il  excise  franchement  toute  l'épaisseur 
des  bords  jusqu'à  la  vessie,  de  manière  à  pouvoir  y  intro- 
duire le  doigt.  La  différence  qu'il  jr  a  entre  les  résultats 
de  CCS  conduites  opposées,  c'est,  dil-il,  que  la  première 
oblige  à  revenir  à  plusieurs  reprises  à  de  nouvelles  opéra- 
tions, tandis  que  la  sienne  amène  presque  toujours  une 
guérison  d'emblée.  Dans  les  fistules  vcsico-ulérines  super- 
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ficielies  et  profondes,  l'a  vivement  est  plus  oblique  et  les 
surfaces  sont  plus  parallèles  et  plus  larges  que  dans  les 
fistules  vésicales  simples. 

La  lésion  d'une  portion  de  la  vessie  est  d'autant  plus 
indifférente  à  M.  Simon  que^  dans  son  opinion,  elle  est 
inévitable,  même  dans  l'avivement  en  entonnoir  évasé  le 
plus  soigné.  Ceux  qui  en  sont  partisans  pratiquent,  sans  le 
savoir,  en  vertu  des  adhérences  établies  entre  la  poche 
urinaire  et  le  vagin,  la  résection  de  la  tunique  musculaire  de 

la  vessie  et  fort  souvent  celle 

^        •'^^=!^^.^ — r^g'- —     de  sa  membrane  muqueuse; 

et  cela  est  très-heureux,  car 
s'il  n'en  était  pas  ainsi, 
les  surfaces  saignantes  se- 
raient tellement  imparfaites 
qu'elles  n'auraient  aucune  chance  d'adhésion.  En  sup- 
posant l'avivement  à  plat  pratiqué  d'après  toutes  les  exi- 
gences de  la  théorie,  on  pourra  bien  obtenir  ainsi  des  bords 
plus  étendus  que  par  l'avivement  aigu,  puisque  celui*-ci  ne 
peut  dépasser  plus  de  six  à  huit  millimètres  d'épaisseur; 
mais  cet  avantage  sera  rendu  illusoire  et  sera  complètement 
annihilé  par  l'absence,  dans  les  bords,  des  propriétés  vivaces 
que  possèdent  les  autres,  et  par  la  nécessité  où  l'on  se  trou- 
vera, pour  les  rapprocher,  de  déterminer  dans  le  vagin  la 
formation  de  plis  que  la  position  face  à  face  des  parois  de 
l'avivement  en  entonnoir  profond  fera  éviter  à  coup  sûr. 

D'après  M.  Simon,  la  réunion,  après  lavivement  à  plat, 
ne  se  produit  qu'à  la  partie  supérieure  des  surfaces  affron- 
tées, ce  qui  rend  inutile  une  bonne  partie  de  l'excision  des 
tissus.  Il  se  base  pour  émettre  cette  affirmation  sur  des 
remarques  qu'il  a  souvent  faites  chez  certaines  femmes  gué- 
ries par  l'application  de  ce  procédé.  Le  vagin  de  plusieurs 
d'entre  elles,  en  effet,  était  le  siège  de  cicatrices  très-minces 
entourées  d'une  aréole  d'un  aspect  différent  de  celui  des 
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parties  Toisines  et  traversée  par  les  traces  des  fils  jusque 
près  de  Tendroit  occupé  autrefois  par  la  fistule  :  ce  qui, 
d*apvès  soD  opinion,  implique  le  retrait  de  la  surface  avivée 
après  une  réunion  simplement  partielle.  Chez  d'autres,  il  a 
trouvé  les  man{ues  des  trous  d'aiguille  à  une  telle  distance 
de  la  li^e  de  réunion,  qu'il  était  impossible  de  ne  pas 
admellre  qu'il  y  avait  eu  là  un  écarteraent  des  parties 
aflirontées,  et  de  croire  que  les  points  de  suture  avaient  été 
piicéi  aussi  Imn  des  bords  de  la  plaie. 

Pour  ce  qui  est  de  l'agrandissement  de  la  fistule  après 
on  échec  survenu  à  la  suite  d'un  avivement  en  entonnoir 
profond,  IL  Simon  objecte  que,  dans  les  mêmes  circonstances 
se  produisant  à  la  suite  d'un  avivement  évasé,  les  bords  de 
TouTcrture  peuvent  être  devenus  tellement  minces,  qu*ils 
n'offrent  plus  de  prise  à  un  nouveau  rafraîchissement,  de 
sorte  que  l'on  est  alors  obligé  d'entrer  beaucoup  plus  loin 
dans  les  tissus  qu'il  n'eût  fallu  le  faire  si  l'on  eût  pratiqué 
la  première  fois  une  perte  de  substance  comprenant  toute 
Tépaisseur  de  la  cloison. 

La  crainte  de  produire  des  accidents  en  blessant  la  vessie 
crt  illusoire,  dit  l'auteur.  Dans  les  cas  où  il  a  observé  des 
symplAnies  vésicaux  consécutils,  il  a  reconnu  qu'ils  étaient 
dus  au  cathétérisme  permanent;  et  il  a  bien  certainement 
îoléressé  souvent  cet  oi^ane  sans  qu'aucune  suite  fâcheuse 
se  manifestât,  si  ce  n^est  tout  à  fait  exceptionnellement 

Pour  exécuter  l'avivement  en  entonnoir  profond, 
M.  Simon  saisit  les  bords  de  la  fistule  avec  de  petits  cro- 
chets aigus  ou  avec  des  pinces  à  érignes,  puis  les  excise, 
soit  avec  les  bistouris  de  Jobert,  montés  sur  des  manches 
longs  et  à  lame  droite,  soit  avec  ceux  des  Américains,  à 
lame  recourbée  sur  le  plat.  Souvent  il  se  sert  de  bistouris 
à  deux  tranchants,  dans  lesquels  il  trouve  Tavantage  de 
ne  pas  devoir  en  changer  quand  il  s'agit  de  faire  des 
iodsions  en  des  sens  difierents.  Quand  la  fistule  est  située 


assez  près  de  l'orifice  vaginal,  il  prèFère  des  scalpels  plus 
courts,  droits  et  à  lame  fine,  qui  se  manient  mieux  que  les 
instruments  longs.  Il  emploie  rarement  les  ciseaux,  et  ne 
les  aime  guère  que  pour  réséquer  de  petites  inégalités  à  la 
surface  de  la  plaie.  Quand  il  les  met  en  usage,  il  croit  que 
des  ciseaux  longs,  courbes  sur  le  plat,  à  branches  larges, 
minces  et  très-tranchantes,  valent  mieux  que  les  ciseaux 
coudés  des  Américains. 

4"  liéuniun  des  bords  avivée.  —  Pour  remplir  les  indi- 
cations de  la  réunion,  M.  Simon  emploie  la  double  suture, 
formée  de  deux  rangées  de  fils,  placés  Fort  près  les  uns  des 
autres  (à  la  dislance  d'une  ligne  à  une  ligne  et  demie,  soit 
à  un  quart  ou  à  un  tiers  de  centimètre).  Les  deux  rangées 
différent  surtout  par  leur  éloigncincnt  des  bords  de  la 
plaie,  la  première  s'en  trouvant  assez  rapprochée,  tandis 
que  la  seconde  s'en  écarte  de  trois  à  quatre  huitièmes  de 
centimètre.  L'ensemble  des  points  les  plus  voisins  de  la 
ligne  d'adaptation  forme 
la  suture  de  réunion 
j  ii^|^^rTjHLJ'*^^^''w£  \  (^'""^""■S'""^*w^^)i  celui 
'  iH^^C^^^â^^^^iâ^k  \  ''^  autres,  la  suture  de 
détente  ou  de  relâchement 
(^Entspannungsnaht  ).  La 
première  série  a  princi- 
palement pour  objet  de 
produire  la  réunion  ciactc 
des  bords  ;  la  seconde  a  pour  but  spécial  de  faire  disparaître 
le  tiraillement  s'opérant  en  sens  inverse  de  la  réunion,  et 
d'obtenir  ainsi  les  effets  que  Dieffcnbach  et  surtout  Jobert 
poursuivaient  au  moyen  de  leurs  incisions  latérales.  Dans 
certaines  grandes  fistules  où  la  tension  est  forte,  il  est 
toujours  nécessaire  d'employer  simultanément  les  deux 
espèces  de  sutures;  dans  les  petites,  au  contraire,  où 
presque  toujours  fa  tendance  à  l'ècartemcnt  est  faible  ou 
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naOe,  une  seule,  celle  de  réunion,  suffit,  et  très-souvent 
IL  Simon  a  pu  se  borner  à  son  usage.  Les  deux  catégories 
de  points  n'ont  pas,  on  le  comprend,  un  mode  d^action 
tout  à  (ait  distinct,  malgré  leur  dénomination  différente  : 
elles  s'entr'aident,  de  manière  que  la  suture  de  réunion 
opère  un  peu  dans  le  sens  de  la  détente,  et  l'autre  dans 
œiui  de  la  réunion,  et  elles  ne  diffèrent  sous  ce  rapport 
que  par  une  tendance  plus  spéciale  à  produire  l'un  ou 
Fautre  de  ces  deux  résultats. 

Lorsque  le  tiraillement  des  bords  de  la  plaie  est  consi- 
dérable, il  faut  placer  la  suture  de  détente  à  une  dis- 
lance de  plus  de  trois  à  quatre  huitièmes  de  centimètre, 
et  quand  les  lèvres  ne  s'ajustent  pas  facilement,  on  doit 
rapprocher  les  points  de  la  suture  de  réunion  de  façon 
à  laisser  entre  eux  des  intervalles  de  moins  d'un  tiers  de 
centimètre  (d'un  quart,  par  exemple).  Dans  tous  les  cas, 
les  moyens  d'union  des  deux  ordres  doivent  pénétrer 
profondément,  dans  le  but  de  rapprocher  toute  l'étendue 
des  surfaces  avivées  et  d'embrasser  une  épaisseur  de  tissu 
suffisante  pour  ne  pas  exposer  à  la  section  des  chairs. 
M.  Simon  songe  fort  peu  à  ménager  la  muqueuse  vésicale 
oo  à  ne  pas  la  comprendre  dans  les  anses  des  fils,  car  il 
croit  que  la  chose  est  indifférente  :  il  a  observé,  en  effet, 
que  des  pertuis  causés  par  ces  corps  étrangers  peuvent 
se  former  aussi  bien  quand  on  ne  pénètre  pas  dans  la 
vessie  que  lorsqu'on  j  entre,  et  que,  dans  le  premier 
cas,  Turine  n'en  vient  pas  moins  se  mettre  en  contact 
avec  les  points  de  suture  à  la  partie  supérieure  de  la 
plaie.  Il  se  comporte  donc  à  cet  égard  suivant  les  cir- 
constances, et  enferme  ou  n'enferme  pas  la  muqueuse 
vésicale  dans  les  ligatures,  suivant  qu'il  s'aperçoit  qu'en  la 
ménageant  la  réunion  hermétique  est  rendue  difficile, 
on  qu'au  contraire  elle  n'en  est  pas  gênée.  Seulement, 
quand  il  ne  s'en  sert  pas,  il  a  soin  de  ne  pas  la  laisser 
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s'engager  entre  les  lèvres,  lors  du  serrement  des  nœuds. 

Généralement  la  suture  de  détente  dispense  des  inci- 
sions latérales.  Cependant  H.  Simon  ne  rejette  pas  celles-ci 
d'une  manière  absolue  pour  tous  les  cas  indistinctement, 
et  il  reconnaît  qu'il  y  a  certaines  grandes  pertes  de 
substance  où  elles  deviennent  indispensables  pour  obtenir 
un  affrontement  parfait. 

Dans  son  article  sur  la  suture,  M.  Simon  s  occupe  très- 
longuement  de  la  question  de  savoir  :  1^  s'il  faut  employer 
des  fils  fins  ou  de  gros  fils;  2fi  de  quelle  matière  ces  corps 
doivent  être  composés. 

Relativement  au  volume,  il  préfère  les  fils  minces  aux 
autres,  tant  pour  la  suture  de  réunion  que  pour  celle 
de  détente,  parce  que,  s'il  est  vrai  qu'ils  coupent  un  peu 
plus  vite  les  tissus,  ils  peuvent  cependant  toujours  main- 
tenir les  lèvres  assez  longtemps  en  contact  pour  que  leur 
agglutination  se  fasse;  ensuite,  parce  qu'on  peut,  quand  on 
les  emploie,  faire  des  points  plus  rapprochés  et  par  consé- 
quent plus  nombreux;  enfin,  par  la  raison  qu'ils  exposent 
moins  souvent  à  la  formation  de  trous  ulcérés  consécutifs, 
et  que,  lorsqu'il  arrive  qu'il  s'en  produit,  la  guérison  s'en 
fait  plus  facilement. 

Pour  ce  qui  est  de  la  nature  des  fils  à  employer,  M.  Simon 
déclare  ne  point  être  partisan  des  substances  métalliques, 
dont  il  considère  la  vogue  comme  une  affaire  de  mode  qui 
ne  tardera  pas  à  disparaître  :  il  donne  la  préférence  à  la 
soie  fine,  bien  tordue  et  bien  lisse.  Il  résulte,  dit-il,  de  ses 
expériences,  que  la  différence  qui  existe  entre  les  fils  de 
métal  et  les  autres,  sous  le  rapport  de  leur  tendance  à 
produire  l'inflammation  et  la  suppuration,  ne  dépend  pas, 
comme  M.  Simpson  la  dit,  de  l'absorption  des  liquides 
ambiants  par  les  ligatures  organiques,  qui  contracteraient 
par  là  la  propriété  de  devenir  des  foyers  de  purulence  et 
d'infection,  mais  que  ces  derniers  phénomènes  se  montrent 
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ci  se  <léf¥eloppent  en  raison  de  la  grosseur  et  de  la  ragosité 
de  la  sarCice  des  liens  employés.  Des  fils  de  soie  fins  et  bien 
tofdns  ne  présentent  prescpie  pas  de  difierence  sous  ce 
rqiport  aTec  ceux  de  mêlai.  Il  est  vrai  que,  lorsque  le  tra- 
vail inflammatoire  est  tombé,  sept  ou  buit  jours  ordinaire- 
Bent  après  la  réunion,  les  corps  métalliques  sont  mieux 
toicrés  dans  les  tissas  que  la  soie;  mais  on  Toit  cependant 
asKz  souTenl,  quoique  moins  fréquemment,  la  tolérance 
s'établir  aussi  pour  cette  dernière  substance.  —  L'influence 
des  fils  organiques  sur  la  réunion  par  première  intention, 
qu'ils  empêcheraient,  si  l'on  s'en  rapportait  aux  expériences 
que  M.  Simpson  a  faites  sur  les  porcs,  n'est  point  telle  que 
l'indique  ce  chirurgien.  Les  porcs  sont  des  animaux  mal 
choisis  pour  se  prêter  a  de  pareilles  recherches,  parce  qu'ils 
ont  aoos  la  peau  un  pannicule  graisseux  qui  n'existe  géné- 
raienieot  pas  diez  l'homme  aux  endroits  où  se  pratiquent 
des  opérations  restauratrices.  H  a  été  démontré  par  les 
ofasenrations  de  M.  Simon  que,  chez  l'homme,  l'introduction 
de  fils  de  soie,  même  imbibés  de  pus,  dans  des  plaies  qui 
deraient  guérir  par  première  intention,  n'a  point  empêché 
la  cicatrisation  et  le  plus  souYcnt  n'a  pas  été  suivie  de 
suppuration.  Dans  les  cas  où  elle  en  a  produit,  cet  accident 
n'a  déterminé  aucune  réaction  nuisible  sur  le  travail  de 
réparation  de  la  solution  de  continuité.  C'est,  du  reste,  ce 
que  tout  le  monde  a  observé  dans  les  opérations  auto- 
plastiques, où  il  arrive  fréquemment  que  des  trajets 
fistnleox  suppurent  sans  détruire  la  cohésion  des  surfaces 
afirontées;  c'est  encore  ce  que  l'on  voit  tous  les  jou»  dans 
les  ligatures  d'artères,  qui  n'empêchent  pas  la  réunion 
inunédiate,  même  des  parties  placées  dans  leur  voisinage. 
Jobert,  dit  M.  Simon,  a  guéri  des  fistules  vésico-vaginales, 
qumqu'il  employât  des  lacets  fort  propres  à  provoquer  la 
suppuration;  les  Américains  ont  obtenu  des  succès  plus 
nombreux,  et  lui-même  est  arrivé  a  de  plus  beaux  résultats 
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encore  que  les  Américains,  non  pas  à  cause  de  la  nature 
des  fils  qu'ils  ont  mis  en  usage,  mais  parce  que  tous  se  sont 
servis  de  moyens  plus  parfaits  que  leurs  devanciers  pour  la 
mise  à  jour  des  parois  du  vagin,  Ta  vivement,  la  réunion  et 
le  traitement  consécutif.  —  Les  Américains  ont  dit  que  les 
fils  métalliques  exposent  moins  que  les  autres  à  la  section 
des  tissus  et  à  la  formation  de  petits  trajets  donnant  lieu 
à  des  fistules  consécutives  :  c'est  là  une  erreur,  d'après 
M.  Simon,  car,  à  égalité  de  grosseur,  ces  liens  coupent  de 
la  même  manière  que  ceux  qui  sont  formés  de  matières 
organiques.  Quand  il  se  forme  des  trajets  fistuleux  primitifs 
à  la  suite  de  la  section  des  tissus  par  ces  moyens  de  réunion, 
cela  ne  dépend  pas  de  leur  composition,  mais  bien  de  leur 
striction  trop  forte,  qui  est  toujours  nuisible,  et  aussi  de 
leur  volume.  Si  des  fils  viennent  à  rester  dans  les  tissus 
après  qu'ils  ont  cessé  de  couper,  il  est  rare  qu'ils  forment 
alors  de  nouveaux  pertuis,  et,  dans  ces  circonstances,  d'après 
les  observations  de  l'auteur,  la  soie  n'en  produit  pas  davan- 
tage que  l'argent,  et  elle  est  à  peu  près  aussi  peu  irritante 
que  lui.  —  On  a  encore  allégué  que  les  fils  de  métal,  pouvant 
rester  plus  longtemps  sans  inconvénient  dans  les  plaies,  ont 
l'avantage  de  mieux  soutenir  la  cicatrice  et  d'aider  à  l'oc- 
clusion de  petites  ouvertures  dont  celle-ci  peut  encore  être 
le  siège.  M.  Simon  pense  que  cette  assertion  est  inexacte  :  car, 
dit-il,  après  trois  fois  vingt-quatre  heures,  les  anses  unis- 
santes ont  déjà  coupé  si  profondément  les  tissus,  qu'elles  ne 
peuvent  plus  fournir  aucun  appui  à  la  cicatrice;  et,  pour 
ce  qui  est  des  fislulcttcs  dont  celle-ci  peut  être  le  siège, 
comme  elles  ne  peuvent  guérir  que  par  la  contraction  de 
leurs  bords,  les  ligatures  rigides,  loin  de  favoriser  cette 
contraction,  ne  pourraient  que  l'empêcher  par  leur  résis- 
tance. Il  voudrait  donc  qu'on  enlevât,  même  les  fils 
d'argent,  le  cinquième  ou  le  sixième  jour,  sauf  dans  les  cas 
où  la  ligne  de  réunion,  étant  d'un  accès  très-difficile,  serait 
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eipo&ée  à  être  tiraillée  ou  même  déchirée  pendant  Teffort 
nèccanté  par  l'extraction  des  points  de  suture. 

En  raison  de  toutes  les  considérations  qui  précèdent, 
M.  Simon  place  donc  les  fils  de  soie  bien  au-dessus  de  tous 
les  autres  agents  matériels  de  rapprochement.  Ik  sont 
flexibles,  non  élastiques,  très-solides  et  se  nouent  fort  bien, 
même  dans  des  cayités  profondes;  ce  sont  là  des  propriétés 
que  n'ont  pas  les  liens  métalliques, qui  sont  roides  et  cassants, 
et  qui,  derant  le  plus  souvent  être  introduits  à  la  suite  de 
fib  de  soie,  sont  cause  d'une  prolongation  considérable  de 
Fopération.  Les  fils  de  fer  sont,  il  est  vrai,  très-solides  et 
se  nouent  bien,  mais  leur  emploi  est  aussi  beaucoup  plus 
difficile  que  celui  de  la  soie.  Les  crins  ont  une  surface 
Esse  et  ne  se  gonflent  pas  dans  la  plaie,  mais  ils  se  cassent 
facilement,  et  leur  élasticité  comme  leur  poli  les  rendent 
peu  propres  à  la  formation  des  nœuds.  Le  fil  de  Florence 
oo  fil  de  Ter  à  soie  est  très-lisse,  très-solide,  plus  que  ceux 
de  métal  et  les  crins;  mais,  comme  ces  derniers,  il  peut 
difficilement  être  noué,  et  d'ailleurs  il  est  plus  cher.  Le  fil 
de  soie  est  donc  supérieur  à  tous  ceux-là.  M.  Simon  préfère 
qu'il  soit  blanc,  parce  que  les  passementiers  lui  ont  dit 
que  celui  qui  a  cette  couleur  est  plus  solide.  Il  le  prend 
de  la  grosseur  d'un  gros  crin,  sauf  pour  les  sutures  de 
qudques  grandes  fistules  où  la  tension  est  très-grande  et 
oà  il  emploie  de  la  soie  fine  double. 

Pour  placer  les  fils,  M.  Simon  se  sert  :  1®  d'un  porte- 
aiguille  de  Roux,  modifie  par  Jobert,  mais  plus  long,  et 
dont  la  canule  est  munie  d'une  plaque  plus  large; 
2*  d'aiguilles  très-fines,  à  petite  courbure;  3®  de  petits 
crochets  ou  de  pinces  à  érignes. 

Chaque  bout  de  fil  ayant  été  introduit  dans  le  chas  d'une 
aiguille,  et  le  porte-aiguille  étant  armé  de  celle-ci,  il  saisit 
chacun  des  bords  de  la  plaie  avec  la  pince  ou  le  crochet, 
et  les  traverse  successiTcment  de  dedans  en  dehors,  pour 
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éviter  l'inteiposilion  de  la  muqueuse  vésicale  entre  les  lèvres 
de  la  plaie  et  leur  renversement  en  dedans.  Aussitôt  que 
les  deux  extrémités  des  liens  sont  sorties,  il  les  noue,  pour 
éviter  leur  entrelacement.  II  procède  ensuite  au  placement 
des  autres  fils.  Le  nœud  doit  être  fait  légèrement,  et  les 
sutures  de  détente  seules  doivent  être  un  peu  plus  serrées 
que  les  autres  :  on  évite  ainsi  la  section  des  tissus  et  la 
formation  de  petits  trajets  fistuleux  avant  que  la  cicatrisation 
soit  achevée. 

L'enlèvement  des  points  de  suture  se  fait  du  quatrième 
au  septième  jour,  hormis  dans  les  cas  où  la  fistule  est  diffi- 
cilement abordable,  et  où  l'on  est  quelquefois  obligé  de  les 
laisser  jusqu'au  dixième  ou  douzième  jour.  Dans  cette  opé- 
ration il  faut  ne  rien  forcer,  et  il  vaut  mieux  remettre 
l'extraction  aux  jours  suivants  si  elle  est  laborieuse.  L'in- 
troduction du  spéculum,  et  quelquefois  des  leviers  lamel- 
liformes, facilite  l'opération.  Pour  saisir  et  couper  les  fils, 
H.  Simon  se  sert  d'une  longue  pince  a  crochets  et  de  ciseaux 
longs,  droits  ou  courbés  sur  le  plat. 

5*'  Traitement  consécutif.  —  M.  Simon  supprime  les 
innombrables  prescriptions  dont  il  dit  qu'on  a  embarrassé 
le  traitement  consécutif.  La  patiente  peut  prendre  dans  son 
lit  la  position  qui  lui  convient.  Eile  urine  dans  un  vase  de 
nuit  en  se  mettant  dans  l'attitude  qui  lui  est  la  plus  com- 
mode, couchée,  assise,  ou  sur  les  coudes  et  les  genoux.  Pour 
éviter  les  selles,  on  ne  lui  donne,  pendant  les  huit  premiers 
jours,  que  peu  de  nourriture;  mais  on  lui  permet  de  boire 
tant  qu'elle  le  désire.  Dans  les  cas  où  il  survient  du  ténesme 
vésical,  on  administre  des  doses  d'un  huitième  de  grain  de 
morphine,  et  l'on  fait  plusieurs  fois  par  jour  des  injections 
d'eau  tiède  dans  le  vagin.  On  s'abstient  d'injections  dans 
la  vessie.  Le  huitième  jour,  l'opérée  peut  quitter  son  lit, 
même  avant  que  tous  les  fils  aient  été  enlevés. 

M.  Simon,  dans  le  principe,  avait  employé  le  cathéter  à 
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demeure  dans  la  Tessie.  Aujourd'haî  il  l'a  complélemeiil 
aapprimé,  excepté  lorsque  les  femmes  ne  peuvent  éva- 
cuer Tolontaîrement  les  urines  et  où  il  est  nécessaire 
de  venir  à  leur  secours  par  le  cathétérisme  intermittent. 
M.  Simon  all^;ue  les  raisons  suivantes  pour  légitimer  cette 
suppression  :  1*>  1  action  délétère  de  Turinc  sur  les  plaies, 
action  si  longtemps  invoquée  pour  expliquer  l'insuccès  des 
opérations  dirigées  contre  les  fistules  vésicaies,  n'existe  pas; 
5^  la  distension  de  la  vessie  n'est  pas  nuisible  quand  les 
bords  de  la  plaie  sont  bien  réunis;  8<>  la  présence  du  cathéter 
dans  la  vessie  exerce  souvent  une  action  défavorable  sur 
b  cicatrisation.  —  Il  prouve  le  premier  point  en  disant 
qu'il  a  souvent  observé  que,  dans  des  fistules  opérées  où  il 
survenait,  vers  le  troisième  ou  le  quatrième  jour,  un  per- 
tnis  dans  la  plaie,  les  urines,  malgré  leur  contact  avec  le 
reste  de  la  cicatrice  récente,  n'avaient  sur  elle  aucune 
influence  nuisible,  et  n'empêchaient  pas  l'ouverture  acci- 
dentelle de  diminuer  par  la  contraction  du  tissu  inodulaire; 
qu'il  a  TU  un  cas  où  deux  fistules  existant  ensemble,  l'une 
vésioo- vaginale  et  l'autre  uréthro- vaginale,  la  première 
guérit,  quoiqu'elle  eut  été  constamment  en  contact,  par  le 
haut  et  par  le  bas.  avec  le  liquide  urinaire;  que,  dans  un 
autre  cas,  Turine,  poussée  entre  les  lèvres  de  la  plaie  par 
les  efforts  accompagnant  un  vomissement,  ne  compromit 
en  rien  la  réunion.  H  ajoute  encore  que,  dans  une  fistule 
recto-vaginale  qu'il  a  observée,  la  plaie,  constamment  en 
contact  avec  l'urine  par  suite  d'une  incontinence,  n'en 
guérit  pas  moins  par  première  intention;  et  que,  dans 
plusieurs  expériences  où  il  avait  humecté  avec  de  l'urine 
diverses  solutions  de  continuité  et  même  une  plaie  péné- 
trante du  genou,  il  constata  que  celles  de  ces  lésions  qui 
devaient  guérir  par  première  intention  se  cicatrisèrent  fort 
bien  comme  d'ordinaire,  et  que  celles  qui  devaient  suppurer 
suivirent  leur    marche   régulière,  comme  si    le   topique 
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liquide  ne  les  avait  pas  mouillées.  —  Quant  au  second 
point,  il  fait  remarquer  que  lorsqu'il  se  servait  de  la 
sonde^  c'est-à-dire  dans  ses  premières  opérations,  il  a  vu 
des  cas  où  l'urine,  amassée  dans  la  vessie  en  quantité  con- 
sidérable à  la  suite  d'une  obstruction  du  cathéter,  n'avait 
produit  aucun  effet  fâcheux  sur  la  plaie;  qu'il  en  a  observé 
d  autres  où  les  ténesmes  vésicaux  étaient  tellement  violents 
que  la  sonde  était  projetée  au  loin  hors  de  l'urcthre,  sans 
que  cet  accident,  qui  forçait  à  supprimer  Tinstrumenl, 
amenât  la  déchirure  des  parties  réunies;  qu'enfin,  il  a  été 
témoin  de  vomissements  incoercibles,  persistant  quelquefois 
pendant  vingt-quatre  et  trente-six  heures  après  l'adminis- 
tration du  chloroforme,  et  exerçant  pendant  tout  ce  temps 
des  pressions  considérables  sur  la  vessie  et  son  contenu,  et 
que  cependant  il  n'a  eu  à  regretter  aucun  changement  dans 
l'état  des  parties  opérées  sous  l'influence  de  ces  mouvements 
convulsifs.  —  Pour  ce  qui  concerne  le  troisième  point, 
M.  Simon  rappelle  que  souvent  il  survient,  après  l'opération, 
des  accidents  vésicaux  que  la  suppression  de  la  sonde  fait 
cesser,  et  que  maintes  fois  un  bourrelet  de  muqueuse  vésicale 
s'engage  dans  les  trous  de  l'instrument,  de  sorte  qu'il  devient 
difficile  de  l'ôter,  et  que  l'on  est  forcé,  pour  y  parvenir,  de 
lui  faire  exécuter  un  mouvement  de  rotation  qui  dilacèrc 
nécessairement  la  paroi  de  la  poche  urinai re.  —  Toutes 
ces  observations  ont  d'abord  engagé  M.  Simon  à  ne  plus 
employer  que  le  cathétérisme  intermittent.  Mais  comme  il 
remarqua  qu'après  quelques  jours  de  ce  traitement  il  sur- 
venait encore  des  accidents,  l'introduction  fréquente  du 
cathéter  finissant  par  froisser  l'urèthre,  comme,  d'un  autre 
côté,  il  acquit  la  conviction  que  ses  aides  se  relâchaient 
souvent  dans  l'exécution  de  leur  devoir,  surtout  pendant  la 
nuit,  il  fit  le  dernier  pas^et  simplifia  le  traitement  consécutif 
en  supprimant  complètement  la  sonde. 

A  la  fin  de  son  ouvrage,  M.  Simon  rapporte  encore  sept 
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nouTeaox  cas  d'opérations  de  fistules  qu^il  eut  l'occasion 
de  pratiquer  pendant  qu'il  s'occupait  de  la  rédaction  et  de 
llmpression  de  son  livre;  il  en  fait  suivre  la  relation  d'un 
résumé  statistique  semblable  à  celui  qu'il  a  donné  après 
premières  observations;  enfin,  il  expose  les  différentes 
d  expériences  dont  il  a  appuyé  ses  assertions  relatives 
à  laction  des  divers  fils. 

Comme  je  l'ai  dit.  le  travail  du  chirurgien  allemand  se 
distingue  surtout  par  un  cachet  scientifique  que  beaucoup 
d'ouvrages  traitant  du  même  sujet  n'avaient  pas  présenté 
jusqu'alors.  Tous  les  préceptes  qu'il  renferme  sont  étayés^ 
noo-seulement  sur  la  pratique^  mais  encore  sur  des  con- 
sdératious  de  physiologie  pathologique  et  thérapeutique. 
et  sur  des  expériences  directes  qui  leur  donnent  une  auto- 
rité toute  particulière.  On  conçoit  qu'une  pareille  œuvre 
ait  exercé  une  forte  influence  sur  beaucoup  de  compatriotes 
de  l'auteur,  et  les  ait  empêchés  d'adopter,  avec  l'empresse- 
ment et  Tenlhousiasme  qu'on  y  a  mis  ailleurs,  les  nouvelles 
idées  venues  de  l'Amérique. 

Presque  immédiatement  après  la  publication  de  M.  Simon. 
un  autre  auteur  allemand,  M.  Freund,  fit  paraître  un 
Mémoire  d'une  importance  à  peu  près  aussi  grande, 
mais  qui  envisageait  la  question  des  fistules  à  un  point 
de  vue  tout  à  fait  différent  (1).  Le  chirurgien  de  Ros- 
lock  Favait  étudiée  sous  le  rapport  de  la  thérapeutique 
et  surtout  de  la  médecine  opératoire,  en  laissant  de  côté 
l4Mite  la  partie  qui  se  rapporte  à  l'histoire  et  à  la  pathologie 
proprement  dite;  celui  de  Breslau,  au  contraire,  s'attacha 
principalement  à  ces  deux  éléments  essentiels  du  sujet  et 


(1)  Wuji.  Alex.  ?iec!«o,  Kurse  Geschichte  der  Urinfisteln  des 
Mf^mbeê  uebst  Beêckreihung  einer  Hamietier-GebàrmuUerfisiely  in 
Bmcaut,  Klimiseke  Beiirâge  sur  Gynàkologie,  Breslau,  1862. 
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glissa  plus  légèrement  sur  le  traitement  de  la  maladie  : 
de  sorte  qu'on  pourrait  dire  que  ces  deux  travaux  se 
complètent  réciproquement  et  qu'ensemble  ils  forment  un 
ouvrage  dans  lequel  tout  ce  qui  concerne  les  fistules  se 
trouve  examiné  et  approfondi  d'après  les  idées  allemandes 
les  plus  généralement  reçues  à  cette  époque.  M.  Freund 
divise  son  travail  en  deux  parties.  Tune  générale  et  l'autre 
spéciale.  Dans  la  première  se  trouve  un  aperçu  plein 
d'érudition  et  de  détails  intéressants  sur  l'histoire  de  la 
fistule  uro-génitale,  depuis  l'antiquité  jusqu'au  xviii®  siècle. 
Dans  la  seconde,  l'auteur  abandonne  son  coup-d'œil 
d'ensemble  pour  examiner  séparément  les  causes,  lana- 
tomie  pathologique,  la  sjmptoroatologie,  le  diagnostic, 
le  pronostic  et  la  thérapeutique  de  la  maladie.  Il  ras- 
semble, à  leur  sujet,  les  documents  épars  dans  les  écrits 
des  temps  anciens  et  modernes,  et,  tout  en  les  groupant 
le  plus  souvent  dans  l'ordre  chronologique,  les  apprécie 
et  les  critique  quelquefois,  soit  en  leur  appliquant  les 
jugements  des  maîtres,  soit  en  les  mettant  en  regard  de 
sa  propre  expérience.  C'est  surtout  aux  articles  de  Tétio- 
logie  et  de  l'anatomie  pathologique  que  l'on  rencontre  les 
notions  les  plus  intéressantes  et  les  données  les  plus  neuves 
et  les  plus  utiles  sous  le  rapport  de  la  pratique.  L'auteur  y 
donne  la  description  des  particularités  anatomicpes  qu'il 
a  pu  constater  par  la  dissection  sur  des  fistules  de  femmes 
qui  avaient  succombé  à  d'autres  maladies,  et  des  rensei- 
gnements à  peu  près  complets  relativement  à  la  manière 
de  se  comporter  des  uretères,  tant  à  l'état  normal  qu'à 
cet  état  pathologique  qui  les  fait  entrer  directement  ou 
indirectement  dans  la  composition  des  ouvertures  uro- 
génitales  anormales;  en  outre,  on  trouve  à  la  fin  du 
Mémoire  l'observation  d'un  cas  fort  rare,  celui  d'une  fistule 
urétéro-utérine.  Ces  détails  sont  dautant  plus  précieux, 
qu'ils  jettent  une  certaine  lumière  sur  une  partie  encore 
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peu  explorée  du  domaine  de  la  pathologie,  et  qu'ils  per- 
mettent d'y  combler  des  vides  dont  l'existence  était  beau- 
coup  regrettée.  Les  matériaux  bibliographiques  abondent 
dans  le  travail  de  M.  Freund  :  tous  ceux  qui  voudront 
écrire  sur  la  matière  dont  il  traite  y  puiseront  à  coup  sûr 
des  indications  précieuses  pour  les  recherches  auxquelles 
ils  pourraient  devoir  se  livrer.  Je  me  plais  à  dire  que  j'y  ai 
moi-même  eu  recours  bien  souvent  pour  me  guider  dans 
Texamen  des  faits  qui  concernent  cette  esquisse  historique, 
et  pour  me  renseigner  sur  les  opinions  des  auteurs,  ainsi 
que  sur  les  sources  où  il  convenait  de  les  chercher. 

Placé  de  manière  à  subir  en  même  temps  l'influence  des 
deux  courants  principaux  qui,  en  ce  moment,  agitaient 
FEurope  chirurgicale,  M.  Herrgott,  de  Strasbourg,  fit  paraître 
une  brochure  (1)  dans  laquelle  il  semblait  vouloir  opposer 
les  idées  de  M.  Simon  à  celles  qui,  en  France,  commençaient 
à  prendre  une  direction  presque  exclusive  vers  la  méthode 
américaine.  Il  s'attache,  dans  cet  opuscule,  à  revendiquer 
pour  Van  Roonhuyse  l'honneur  d'avoir  pratiqué  la  pre- 
mière opération  de  fistule  vésico -vaginale;  puis  il  indique 
succinctement  les  travaux  de  Graefe,  DieiFenbach,  Nagele, 
Ebrmann, Deyber,  Wûlzer,  Jobcrt  de  Lamballe  et  M.  Simon, 
pour  arriver  ensuite  à  un  examen  des  perfectionnements 
récents.  En  plaçant  parmi  ceux-ci  les  procédés  de  M.  Simon, 
il  les  met  en  regard  de  ceux  des  chirurgiens  américains, 
anglais  et 'français.  Selon  lui,  les  opinions  du  chirurgien 
allemand,  tout  opposées  qu'elles  sont  à  celles  de  beaucoup 
d'autres,  méritent  la  plus  sérieuse  considération,  parce 
qu'elles  sont  appuyées  sur  des  guérisons  très-nombreuses 


(I)  Hkbigott,  Etudes  historiques  sur  Vopération  de  la  fistule  vésico- 
rwtçinale  et  Examen  de  quelques  perfectionnements  récents  dont  elle 
a  éièrohjet.  Strasbourg,  1864. 
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et  sur  de  grandes  difficultés  vaincues.  Du  reste,  l'étude 
de  la  pratique  des  différents  chirurgiens  dont  il  examine 
la  manière  d'agir,  le  conduit  à  adopter  :  !<>  la  position 
pelvi-dorsale  de  M.  Simon;  2^  le  spéculum  univalye,  qu'il 
avait  déjà  fait  confectionner  en  1859,  ou  plutôt  qu'il  avait 
confectionné  lui-même  en  modifiant  la  forme  du  spé- 
culum plein  ordinaire  (pour  cela,  après  avoir  scié  celui-ci 
en  deux,  il  en  avait  enlevé  la  portion  supérieure  de  la  partie 
attachée  au  manche,  de  manière  à  lui  donner  la  forme  d'une 
gouttière  courte,  mais  large);  3^  l'emploi  de  ténotomes  pour 
l'avivement;  4^  l'usage^  à  peu  près  indifférent  pour  lui,  des 
fils  de  soie  ou  des  fils  métalliques;  b^  la  multiplicité  des 
aiguilles  à  différentes  courbures.  M.  Herrgott  ne  tire  point 
de  conclusions  positives  de  l'exposé  qu'il  fait  du  mode 
d'avivement,  des  espèces  de  suture,  de  la  manière  de  serrer 
les  fils,  du  cathétérisme  consécutif;  toutefois  il  blâme  l'usage 
des  plaques  de  plomb  de  diverses  formes  employées  comme 
adjuvants  de  la  suture  métallique,  et  il  semble  avoir  une 
préférence  pour  l'avivement  américain. 

La  brochure  de  M.  Herrgott  se  termine  par  cinq  obser- 
vations, dont  quelques-unes  présentent  des  particularités 
assez  intéressantes.  Dans  la  première,  on  voit  qu'un  pertuis, 
qui  a  persisté  après  une  première  opération,  a  été  guéri  à 
la  suite  d'une  cautérisation  faite  par  le  procédé  suivant  :  au 
moyen  d'un  petit  cautère  d'acier,  M.  Herrgott  a  appliqué, 
à  un  demi-centimètre  de  l'orifice,  un  cercle  ponctué  de 
boutons  de  feu,  et  a  attaqué  ensuite  le  reste  de  la  circonfé- 
rence de  l'ouverture.  Dans  la  deuxième  observation  se  trouve 
exposé  un  fait  d'oblitération  spontanée  d'une  fistule  récente 
au  moyen  de  l'usage  de  la  sonde.  Dans  la  troisième,  l'auteur 
décrit  une  manière  particulière  de  passer  les  aiguilles  avec 
le  porte-aiguille  imaginé  par  M.  Sédillot  pour  la  staphylo- 
raphie:  la  fistule, qui  a  été  réduite  à  l'état  d'un  pertuis  par 
une  première  suture, résiste  à  douze  cautérisations  et  se  ferme 
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enfin  après  deux  nouvelles  opérations  exécutées^  la  dernière 
par  IL  Herrgott,  diaprés  le  procédé  américain.  Le  quatrième 
cas  concerne  une  femme  qui,  après  avoir  été  guérie  une 
première  fois  d'une  fistule,  en  contracta  une  seconde  pen- 
dant un  nouvel  accouchement;  celle-ci  résista  à  dix  cauté- 
risations avec  le  fer  rouge,  et  se  ferma  à  la  suite  d'une  seule 
opération  américaine.  Enfin,  le  cinquième  fait  se  rapporte 
à  deux  ouvertures  vésico- vaginales  existant  chez  la  même 
lniuDe,et  qui  furent  guéries  par  une  seule  opération.  Pour 
la  pratiquer,  H.  Herrgott  forma  une  plaie  unique  d'avivé- 
ment  pour  les  deux  orifices,  et,  comme  dans  l'observation 
précédente,  se  servit  du  fil  de  fer  et  du  refouloir  pour  les 
ajuster,  ainsi  que  des  grains  de  plomb  pour  les  fixer. 

Dans  plusieurs  articles  publiés  par  divers  recueils  pério- 
diques (1),  M.  Ulrich,  de  Vienne,  donna  un  exposé  de  sa 
manière  de  procéder  et  des  résultats  qu'il  en  avait  obtenus. 
D  suit,  en  général,  les  r^les  de  la  méthode  américaine,  sauf 
qu'il  emploie  les  fils  de  soie;  mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  par- 
ticulier dans  sa  pratique,  c'est  qu'il  est  peut-être  le  seul 
en  Allemagne  qui  ait  osé  adopter,  comme  le  fait  M.  Simon, 
Fexchision  du  cathétérisme  après  l'opération  (2).  Au  lieu 
de  se  servir  des  moyens  d'exploration  ordinaires,  il 
emploie  un  appareil  spécial,  qui  se  compose  d'un  cercle  de 
kr  placé  à  l'entrée  du  vagin  et  maintenu  au  moyen  de 
bandages.  D  ne  chloroformise  pas,  par  la  raison  que  l'opé- 
ration est  trop  longue,  que  l'attitude  donnée  à  la  femme 
gène  déjà  la  respiration,  et  que  la  position  de  l'opérateur 
l'cmpèche  de  surveiller  les  effets  de  l'agent  anesthésique.  — 


(]}  GmHrs  Jahreêbericht  fur  186S-1865,  p.  764.  —  Carstatt's 
Jakreêbenchi,  1863,  p.  S05.  ~  Zeitschr.  der  k.  k.  Gesellsch.  der 
jitr%U  in  ff^ien^  Medic,  Jahrbuchery  1863,  t.  I,  p.  154  ;  t.  Il,  p.  8. 
—  CASSTArr,  1865.  —  Wiener  alig,  med.  Zeiiung^  1865,  n**  22. 

(2)  Zeiiêckr.  der  Geultê.  der  .4.  in  Wien,  1863,  chap.  u,  m,  iv. 
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!  Sur  douze  opérations  que  M.  Ulrich  a  pratiquées,  il  a  obtenu 

neuf  succès  et  une  réussite  incomplète;  il  n^a  échoué  que 
deux  fois. 

Une  thèse,  composée  par  M.  Henri  de  Montmolin,  de 
Zurich  (1),  rend  compte  de  cas  opérés  par  M.  Billroth  et 
dans  lesquels,  sur  cinq  fistules,  il  y  eut  quatre  guérisons.  Il 
attire  surtout  l'attention  sur  un  cas  où  un  fil  de  fer,  laissé 
dans  la  plaie,  passa  dans  la  vessie  et  y  devint  le  noyau  d'un 
calcul  qu'il  fallut  extraire  par  une  incision  faite  au  sphincter 
vésical. 

M.  Edmond  Rose  exposa,  dans  un  journal  de  Berlin  (â), 
la  méthode  employée  par  M.  Wilms.  Cet  habile  chirurgien 
donne  à  la  malade  un  purgatif  la  veille  de  l'opération, 
la  chloroformise  dans  la  position  de  l'opération  de  la  taille, 
et  dilate  le  vagin  en  même  temps  avec  le  spéculum  de 
M.  Sims  et  avec  les  dépresseurs  latéraux  de  M.  Simon. 
L'avivement  est  pratiqué  de  manière  que  le  bord  vésical 
ne  soit  pas  touché  et  que  la  surface  saignante  soit  le  plus 
large  possible  (il  lui  donne  quelquefois  jusqu'à  un  pouce 
d'étendue).  Pour  parvenir  à  faire  une  résection  régulière, 
on  peut  tracer  d'abord,  avec  le  scalpel,  la  limite  de  la  plaie 
à  établir;  on  enlève  alors  les  tissus  ainsi  circonscrits  avec  des 
ciseaux  coudés.  Quand  l'écoulement  du  sang  est  bien  arrêté, 
ce  qu'on  favorise,  s'il  le  faut,  au  moyen  d'injections  d'eau 
glacée  pratiquées  avec  le  clysopompe  dans  le  vagin  et  dans 
la  vessie,  et  quand  on  a  acquis  la  certitude  que  la  surface 
de  la  plaie  est  bien  lisse,  on  place  les  fils.  Ceux-ci  sont 
introduits  de  dedans  en  dehors  à  travers  les  lèvres  de  la 


(1)  H.  OE  MoRTHOLiiv,  De  la  fistule  résico-vaginaUj  Thèse  inau- 
gurale de  Zurich.  Neuchâtel,  1864,  —  et  Gurli's  Jahre$bericht, 
186S.1865,p.768. 

(2)  Annalen  des  Charité  Krankenhauseê  %u  Berlin^  t.  XL 
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firtolc  ans  intéresser  la  muqueuse  vésicale.  D  est  préférable 
dm  coaunencer  le  placement  par  la  lèTre  antérieure  et 
par  son  extrémité  gauche.  Quand  ils  sont  sortis  des  deux 
bords,  on  les  noue  l^èrement  à  leur  extrémité  pour 
cmp£cfaer  qu'ils  ne  se  confondent  avec  les  sui?ants.  Ceux-ci 
smt  soocesnYement  engagés  à  deux  lignes  enriron  de  dis- 
tance Tan  de  l'autre,  et  à  trois  lignes  de  la  circonférence 
de  la  plaie.  Ce  second  temps  de  la  manœuTre  achevé,  on 
nettoie  les  parties  avec  de  l'eau  glacée,  puis  on  pratique  la 
tornon  au  moyen  de  l'instrument  de  Lutter  ou  de  Grsefe. 
Après  Topération,  on  répète  encore  une  fois  l'injection 
dans  la  Tessie,  et  s'il  sort  un  peu  de  liquide  par  un  point 
de  la  plaie  (chose  que  M.  Rose  n'a  jamais  observée),  on 
boodie  le  pertuis  en  appliquant  un  nombre  suflGbant  de 
iotares  superficielles,  soit  en  fil  de  soie,  soit  en  fil  d  aident. 
Une  sonde  élastique  à  grands  yeux,  de  grosseur  moyenne, 
est  introduite  dans  la  vessie  et  maintenue  au  moyen  d  em- 
plâtres ou  d'un  bandage  abdominal.  La  malade  est  placée 
dans  son  lit  les  cuisses  fléchies  et  les  genoux  liés  ensemble. 
On  administre  deux  fois  par  jour  un  sixième  de  grain  de 
morphine,  et,  pour  régime,  on  donne  d'abord  du  bouillon, 
pais  des  œufs.  Après  la  première  semaine,  on  change  la 
sonde  et  l'on  enlève  les  points  de  suture  qui  sont  relâchés. 
M.  Wilms  emploie  les  fils  d'ai^ent  et  les  préfère  aux  fils 
de  fer  et  aux  fils  organiques,  parce  qu'il  croit  que  les  pre- 
miers, en  s'oxydant.  exposent  davantage  à  la  suppuration, 
et  que  les  autres  produisent  le  même  eflbt  en  s'imbibant 
de  pus.  Il  est  d'avis  que  la  torsion  des  fils  est  le  meilleur 
moyen  d'arrêter  l'hémorrhagie;  quant  à  la  sonde,  il  la  juge 
indispensable,  et  H.  Rose  fait  remarquer  que  la  seule  opé- 
ration à  la  suite  de  laquelle  on  eut  recours  au  cathéter 
pbcé  toutes  les  deux  heures,  échoua.  Les  femmes  et  les 
jeunes  filles  supportent  du  reste  mieux  la  sonde  que  les 
boomies. 
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M.  Rose  rapporte  dans  son  Mémoire  vingt-deux  faits 
cliniques.  La  statistique  qu'il  donne  des  opérations  de 
M.  Wilms  est  très-satisfaisante,  puisque,  sur  dix-sept  cas 
ayant  nécessité  vingt  et  une  opérations,  il  y  eut  treize 
guérisons,  un  échec  et  un  succès  incomplet.  Deux  malades, 
affectées  de  pertes  de  substance  très -étendues,  durent 
subir  l'oblitération  du  vagin. 

La  lecture  du  travail  de  M.  Rose  prouve  suffisamment 
qu'il  ne  partage  nullement  les  idées  de  M.  Simon,  pas 
plus  que  M.  Wilms.  Ainsi,  il  se  prononce  d'une  manière 
catégorique  contre  les  sutures  à  détente  ou  relâchantes 
{Entspannungsnàhte)  de  ce  chirurgien,  et  les  accuse  de 
produire  des  déchirures  et  des  inflammations  suppuratives 
et  phlegmoneuses.  Dans  un  autre  passage,  il  cherche  à 
démontrer  la  supériorité  du  mode  de  réunion  employé  par 
M.  Wilms  sur  celui  de  M.  Simon,  par  ce  fait  que  le  premier 
de  ces  opérateurs  a  pu  réussir  à  oblitérer  de  grandes 
fistules  pour  lesquelles  le  chirurgien  de  RostocL  avait  jugé 
l'occlusion  du  vagin  nécessaire. 

M.  Otto  Spiegelberg,  de  Kônigsberg,  opéra  des  fistules 
d'après  le  procédé  de  M.  Simon ,  avec  cette  modification 
toutefois  qu'il  se  servit  de  fils  de  fer,  et  suivit  le  traitement 
américain  pour  ce  qui  concerne  les  soins  consécutifs.  Il  a 
publié  dix  cas  qu'il  a  traités  de  cette  manière  (1).  Sur  ces 
dix  opérations,  il  a  obtenu  sept  succès,  dont  deux  par 
oblitération  vaginale,  et  il  a  échoué  trois  fois  par  suite 
de  la  persistance  d'un  trajet  fistulcux. 

En  Russie,  M.  Heppner  a  suivi  la  méthode  américaine. 
Il  adopte  cependant  la  position  coccygienne,  quelquefois 
celle  sur  les  genoux,  surtout  dans  les  fistules  profondes.  En 
cas  de  nécessité,  il  abaisse  l'utérus,  d'après  la  recomman- 


(1)  Berliner  klin.  ^ochen$chri/lt,  1865,  p.  865. 
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dation  de  H.  Simon,  en  passant  des  fils  à  trayers  le  col  de 
cet  organe.  Qoand  la  lumière  solaire  fait  défaut,  il  se  sert 
d'an  miroir  ooncaTe  à  orifice  central  renvoyant  les  rayons 
hmiineax  d'un  photogène  placé  à  côté  de  la  cuisse  gauche 
de  la  patiente.  Après  l'opération,  il  laisse  la  sonde  à 
demcore,  et  quelquefois,  au  lieu  d'injections  vaginales 
ordinaires,  il  emploie  les  irrigations  permanentes.  Parmi 
les  cas  qu^  rapporte ,  il  en  cite  qui  appartiennent  à  la 
dioique  de  M.  Yon  Kieter.  Dans  ceux  qui  lui  sont  propres, 
OD  en  remarque  un  dans  lequel,  ayant  affaire  à  deux 
fitfnks.  Fane  vésico-Taginale  et  l'autre  uréthro-vaginale, 
séparées  par  un  tissu  cicatriciel  de  cinq  millimètres  de 
higeor.  il  réunit  le  bord  supérieur  de  la  fistule  vésico- 
fa^nale  arec  le  bord  antérieur  du  vagin,  en  passant 
an-4ies90us  de  l'orifice  uréthro-vaginal.  Les  observations  de 
ce  praticien  furent  publiées  à  plusieurs  reprises  dans 
différents  recueils  (1). — H.  Sawostitzky,  de  Moscou,  a 
donné  l'histoire  des  opérations  faites  par  lui-même  et  de 
celles  qpi'il  a  observées  dans  les  services  de  ses  coliques, 
de  1852  à  1863  (2).  H  résulte  de  la  statistique  qu'il  a  faite  à 
œ  sujet  que  M.  Pagenkopf,  sur  vingt-trois  cas,  a  obtenu 
ne  guérisons,  a  échoué  cinq  fois  et  perdu  deux  malades; 
que  luî-mème,  sur  vingt  cas,  a  eu  seize  succès,  un  insuccès 
et  trois  morts;  que  M.  Bassoff,  sur  deux  cas,  a  réussi  une 
fob:  qu'enfin  HH.  Popoff  et  Novatzki  ont  opéré  chacun 
une  fistule  et  en  ont  produit  l'oblitération  complète. 
En  Italie,  la  méthode  américaine  fut  appliquée  avec 


(1)  Drti  Operationsfàlte  der  BlasentcheidenfUuln  {Petersburg 
med.  ZeiUeknft,ld61,U  lY).  — /rf.,  1864,  t.  VII,  p.  282;  et  1865, 
u  CL,  p.  157. 

(2^  L'd>er  die  Bekandlung  der  Bamfisieln  bei  den  Frauen 
[^'Paenb.m.  ZeiUchr.,  1864,  t.  YI,  p.  118). 
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avantage  par  M.  Peruzzi  (1),  M.  llazzoni,  de  Rome  (2),  et 
par  Bottini  (3).  Mais  elle  a  échoué  fréquemment  entre  les 
mains  de  MM.  Burci,  Landi,  Palaseiano  et  autres.  Ces  revers 
ont  fait  revenir  un  certain  nombre  de  chirurgiens  à 
l'ancienne  méthode  des  caustiques.  Dans  un  travail  inséré 
dans  un  recueil  périodique  (4),  M.  Rizzoli  a  publié  les 
résultats  obtenus  par  lui-même  et  par  plusieurs  de  ses 
anciens  élèves,  MM.  Lesi,  Belvederi,  Crescimbeni  et  Belluzzi, 
au  moyen  de  l'application,  unique  ou  plusieurs  fois  répétée, 
de  la  cautérisation  avec  le  fer  rouge.  C'est  un  contraste 
surprenant,  après  toutes  les  preuves  d'efficacité  données  au 
monde  entier  par  la  suture,  après  les  centaines  de  guérisons 
enregistrées  déjà  comme  résultats  de  l'application  de  la 
méthode  américaine,  de  voir  Tltalie  reporter  ses  vues  et  ses 
espérances  vers  la  pratique  des  temps  antérieurs.  Plus  grand 
encore  est  l'étonnement  quand  on  constate  que  quelques- 
uns  des  chirurgiens  de  ce  pays,  s'cngageant  beaucoup  plus 
loin  dans  cette  voie,  semblent  chercher  à  réduire  à  néant  le 
rôle  de  la  chirurgie  active  dans  le  traitement  des  fistules,  et 
à  lui  substituer  des  moyens  pris  tout  à  fait  en  dehors  de  ses 
ressources  ordinaires.  On  pourra  juger  de  cette  singuUère 
tendance  par  l'analyse  que  je  vais  donner  de  l'ouvrage 
qu'a  publié  depuis  peu  M.  le  professeur  S.  Giordano,  de 
Turin  (5). 

Dans  cet  ouvrage,  qui  se  distingue  par  des  qualités 
incontestables,  mais  surtout  par  une  grande  originalité, 
M.  Giordano,  après  plusieurs  considérations  anatomico- 


(1)  L'Jppocratico,  1864,  p.  45. 
(S)  Id.,  1865. 

(8)  Annali  univ.diMedicina,  Milan,  1867. 
(4)  BuUettino  délie  scienze  mediche  di  Bologna,  1867^  p.  226. 
(5]  ScipioiiEGiORDAiio,Z>6//aj9ert2i7a  involontaria  d'orina  per  fistola 
genUo-orinaria,  Torino,  1868. 
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patbologiqaes,  étiolc^ques,  diagnostiques  et  pronostiques 
généralement  fort  judicieuses,  s'occupe  du  traitement  des 
fistules  et  le  divise  en  chirurgical  et  en  étatique.  Il  passe 
en  reroe  tous  les  moyens  qui  rentrent  dans  la  première 
dÎTÎâoD,  rejette  la  sonde  à  demeure  avec  la  position  hori- 
lOBlale,  la  compression,  la  réunion  par  les  instruments 
umiants,  dont  il  voudrait  ne  conserver  que  les  serres-fines 
pour  les  petites  fistules,  doute  de  Tutilité  de  l'autoplastie, 
et  œ  témoigne  de  Tindulgence,  et  une  indulgence  très- 
rertreînte,  que  pour  la  cautérisation,  la  suture  américaine, 
le  procédé  de  H.  Duboué  et  l'oblitération  vaginale.  Pour 
ce  qui  concerne  la  cautérisation,  on  s'aperçoit  qu'il  a  pour 
elle  moins  d'antipathie  que  pour  les  autres  moyens  chirur- 
gicaox  :  il  dit  que  les  caustiques  réussissent  assez  bien 
quand  il  s'agit  de  petits  orifices,  surtout  quand  ceux-ci 
oocopent  l'urèthre,  mais  que  ces  agents  ne  valent  pas  le  fer 
rouge  et  Félectrocaustie.  Ces  derniers  moyens,  dit-il,  con- 
stituent les  meilleurs  des  astringents  :  ils  créent  et  ne  détrui- 
sent pas,  épaississent  les  bords  de  l'ouverture  et  les  ravivent 
ans  laisser  entre  eux  un  corps  intermédiaire  susceptible 
d^empècher  la  réunion.  La  suture,  selon  lui,  ne  peut  être 
appliquée  que  dans  des  fistules  vésico  et  uréthro-vaginales 
oa  dans  celles  qui  sont  récentes.  Quant  à  l'oblitération 
v^^inale,  il  se  demande  si  elle  a  jamais  guéri  un  seul  cas 
de  fistule. 

Après  cette  revue,  H.  Giordano  dit  nettement  que,  dans 
le  traitement  chirurgical  des  fistules  vésico -vaginales, 
Ilnsuccès  est  la  règle  et  la  réussite  l'exception.  Cela 
provient,  dit-il,  de  ce  que  l'on  a  trop  négligé  le  grand 
principe  qui  doit  y  présider,  à  savoir,  de  rendre  avant 
tout  aux  urines  leur  cours  naturel.  C'est,  selon  lui,  le  main- 
tien  de  la  femme  dans  la  position  horizontale  ou  verticale 
qui  entretient  la  fistule  et  qui  fait  et  fera  toujours  échouer 
le  plus  grand  nombre  des  traitements  directs  exclusive- 
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ment  opératoires.  Pour  obtenir  la  guérison,  au  lieu  de 
fermer  la  fistule  pour  mettre  obstacle  à  la  perte  de  l'urine, 
on  doit  tout  d'abord  empêcher  la  perte  de  l'urine  pour 
oblitérer  la  fi^iule.  A  cet  effet,  il  faut  intervertir  l'orien- 
tation de  l'appareil  génito-urinaire  et  faire  de  la  paroi 
antérieure  de  la  vessie  son  bas-fond,  en  plaçant  la  femme 
sur  le  ventre  :  c'est  précisément  cette  indication  qui 
constitue  le  point  fondamental  de  ce  qu'il  nomme  le 
traitement  statique.  Pour  la  remplir  convenablement,  il 
a  imaginé  un  lit  avec  table,  sur  lequel  la  patiente  peut 
être  couchée  ou  simplement  s'appuyer,  et  qui  lui  permet 
tout  à  la  fois  de  se  reposer,  de  changer  de  place,  de  lire 
et  de  travailler.  Ce  lit  est  muni  d'un  appareil  destiné  à 
pratiquer  dans  la  vessie  des  injections  continues,  qui 
doivent  rendre  et  conserver  à  l'organe  sa  capacité  nor- 
male, précaution  que  l'auteur  considère  comme  étant 
d'une  haute  importance.  A  ces  moyens  principaux  il 
recommande  d'ajouter  quelques  injections  dans  le  vagin, 
l'introduction  de  poudres  astringentes,  etc.,  et,  dans  cer- 
tains cas  de  perte  de  substance  considérable,  il  concède 
l'addition  des  opérations  qu'on  pourra  juger  nécessaires. 
Mais,  pour  lui,  la  condition  essentielle  de  la  réussite, 
celle  qui  domine  toutes  les  autres,  c'est  toujours  la  posi- 
tion suffisamment  prolongée  sur  la  région  antérieure  du 
corps  (1). 

Le  traitement  statique  de  M.  Giordano  est  resté  chez  lui 
à  l'état  de  simple  conception  théorique.  Il  ne  l'a  appuyé 
sur  aucune  observation  clinique;  il  se  borne  à  citer  en 
sa  faveur  quelques  expérimentations  faites  sur  des  cavales, 
et  d'où  il  résulte  que  les  lésions  de  la  cloison  vésico-vagi- 


(1)  Bullettino  délie  scienze  medichs  di  Bologna^  janvier  1868, 
pp.  66  et  suivantes. 
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nale  produites  chez  ces  animaux  se  guérissent  arec  la  plus 
grande  facilité,  à  cause  de  la  direction  horizontale  et  de 
la  position  dédiTC  de  la  partie  antérieure  de  leur  vessie. 
H.  Rizzoli^  de  Boulogne,  s'est  chargé  d  en  faire  l'essai  sur 
la  femme^  et  il  parait  qu'il  en  a  obtenu  quelques  avantages 
dans  un  cas  de  fistule  dont  il  avait  commencé  le  traite- 
ment par  sa  méthode  habituelle,  c'est-à-dire  par  la  cauté- 
risation avec  le  fer  rouge. 

Revenons  maintenant  à  l'occident  de  l'Europe,  et 
vojons  ce  qai  s'y  est  passé  dans  le  monde  chirurgical 
depuis  l'importation  de  la  méthode  américaine. 

La  thèse  de  M.  d'Andrade  avait  été  faite  en  vue  de 
mettre  ^lécialement  en  lumière  le  procédé  de  H.  Bozeman. 
Sans  nier  que  H.  Sims  fut  le  principal  inventeur  de  la 
méthode  américaine,  l'auteur,  dont  on  ne  peut  suspecter 
la  bonne  foi ,  mais  qui  n'avait  probablement  pas  encore 
▼a  pratiquer  l'opération  de  ce  dernier  chirurgien,  avait 
di^osé  son  travail  de  telle  façon ,  qu'en  le  lisant  il  était 
impossible  de  ne  pas  accorder  une  supériorité  marquée 
k  la  pratique  de  H.  Bozeman.  Une  réaction  en  sens  con- 
traire se  produisit  après  le  voyage  de  H.  Sims  en  Europe, 
et  elle  donna  lieu  à  la  publication  d'une  nouvelle  thèse, 
eeDe  de  M.  Honteros  (1).  Déjà  un  travail  du  même  genre 
avut  été  publié  par  M.  Nafilyan  (2).  H.  Honteros  acheva 
cette  espèce  de  réparation  tardive  en  donnant  à  la  mé- 
thode de  H.  Sims  tout  le  relief,  toute  la  prépondérance 
à  laquelle  elle  pouvait  prétendre.  Mais  le  travail  de  cet 
auteur  ne  se  borna  pas  à  poursuivre  ce  but  :  il  s'attacha 
aussi  à  £ure  mieux  connaître  en  France  les  idées  des 


(1)  Jost  E.  MoRTEios,  Du  iraitemeni  des  fistules  uriuaires  chez  la 
femme.  Thèse  pour  le  doctorat  en  médecine.  Paris,  1864. 

(2)  A.  G.  Hafiltait,  Thèse  citée.  Paris,  1862. 
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chirurgiens  allemands  sur  le  traitement  des  fistules,  et 
surtout  à  exposer  les  plus  remarquables  d'entre  elles,  celles 
de  M.  Gustave  Simon.  Ensuite,  comme  il  avait  été  frappé 
de  cette  réflexion  de  M.  Nélaton  (1),  qu'il  y  aurait  quelque 
importance  à  savoir  dans  quelles  circonstances  et  jusqu'à 
quelle  époque  les  fistules  vésico- vaginales  peuvent  se  guérir 
spontanément  (quelques  guérisons  de  ce  genre  ont  été 
constatées  par  plusieurs  observateurs  et  par  lui-même),  afin 
d'être  bien  fixé  sur  l'opportunité  de  l'intervention  chirur- 
gicale, il  chercha  à  élucider  aussi  cette  question.  Enfin,  il 
crut  qu'il  serait  bon  de  recueillir  dans  un  même  ouvrage  la 
plupart  des  matériaux  publiés  déjà  sur  le  traitement  des 
fistules,  et,  pour  en  rendre  la  comparaison  facile,  de  grouper 
les  unes  à  côté  des  autres  les  méthodes  principales  et  les 
observations  faites  sur  cette  importante  matière. 

Pour  arriver  à  ces  résultats^  M.  Monteros  divise  sa  thèse 
en  trois  parties.  Dans  la  première,  il  examine  le  problème 
de  la  guérison  spontanée  des  fistules,  les  moyens  qu'on  a 
employés  pour  la  favoriser,  et  surtout  la  cautérisation  et 
l'emploi  des  instruments  unissants.  Dans  la  deuxième,  il 
étudie  le  traitement  des  fistules  fondé  sur  des  opérations 
sanglantes,  examine  les  complications  qui  exigent  quelque- 
fois des  traitements  chirurgicaux  préliminaires,  et  décrit 
quatre  méthodes  principales,  comprenant  la  pratique  : 
1°  de  Jobert,  2o  de  M.  Simon,  8°  de  M.  Sims,  4»  de 
M.  Bozeman.  Dans  la  troisième,  il  fait  l'appréciation  des 
difi'érents  procédés  opératoires  dans  leurs  divers  temps  et 
d'après  les  résultats  qu'ils  ont  donnés. 

La  première  partie  est  basée  sur  vingt-sept  observa- 
tions, dont  quinze,  qui  sont  relatives  à  des  guérisons 


(1)  NiLATOif,  Eléments  de  Pathologie  chirurgicale,   1859,  t.   V, 
p.  507. 
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iponlanéei  fJos  oa  moins  éfidentes  et  complètes,  appar- 

tiameiil  a  Slalpaert  Yan  der  Wiel,  Fabrice  de  Hilden, 

Baser.  Vemeaîl,  Depaol,  Nélaton,  Danjaa,  Bontemps, 

Deboat.  Maméjoub,    Desault,   Qiopart,  William  Cum- 

■in^  James  Gathrie  et  Aobinais.  Dans  ces  observatioiis, 

h  cnre  s^esl  effectaée,  soit  par  la  simple  eipectation  et  la 

poâtîoo.  soit  par  l'emploi  de  la  sonde  à  demeure,  par 

Fiifiigc  don  pessaire  à  air,  par  le  tamponnement  et  la 

Hiode  rcanis.  G>nsidérant  Tintenralle  qui  a  pu  s'écouler 

entre  Faccoodiement  et  certaines  guérisons  spontanées  de 

en  fistules,  interralle  qui,  pour  quelques-unes  d'entre  eUes, 

a  clé  de  doq  à  huit  mois,  l'auteur  recherche  l'époque  où, 

h  gocrison  ^lontanée  étant  reconnue  impossible,  l'opéra- 

bon  se  trou  Te  indiquée.  U  eipose  à  ce  propos  les  opinions 

de  lOL  ^éiaton,yemenil,  Sims,  Baker-Brown.  Cette  étude 

le  conduit  en  même  temps  à  celle  du  temps  qu'il  couTient 

de  mettre  entre  chaque  opération.  —  Dans  les  vingt-sept 

opérations  qu*il  cite,  il  j  en  a  sept  de  guérisons  par  la 

cautérisation,  qui  appartiennent  à  Dupujtren,  Delpech, 

cl  à  MM.  Kélaton  et  Dolbeau,  et  une  où  il  est  question 

d*ime  application  de  galTanocaustie  par  M.  Nélaton,  qui, 

cfil-iL  employait  déjà  ce  mojen  en  1850.  A  propos  de  ces 

ofaserraliotts,  M.  Monteros  passe  en  rcTue  les  préceptes  de 

DopuiticU;  Delpech,  Yelpeau^  Jules  Qoquet  sur  la  eau  té- 

rîatîon  an  fer  rouge,  ceux  de  M.  Nélaton  et  de  Debout 

air  la  galranocaustie ,  le  mode  d'application  du  nitrate 

«Targcnt  conseillé  par  M.  Nélaton,  celui  de  la  teinture  de 

cantharides  employé  par  Dieffenbach.  Fusage  de  l'ammo- 

oîaqae  liquide  et  de  la  teinture  d'iode  recommandé  par 

M.  VemeuiL  11  s'occupe  ensuite  de  Tépoque  à  laquelle 

fl  cooTÎent  de  pratiquer  les  cautérisations  et  des  interralles 

qn'on  doit   laisser  entre  chacune  d'elles.   —  Les  cinq 

dernières  <rfiserTations,  qui  sont  de  Debout,  de  MM.  Bertet, 

Deigranges  et  Châtelain,  se  rapportent,  les  quatre  pre- 
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mières  à  des  cas  de  guérisons  obtenues  par  des  serre-fines 
et  des  pinces  vaginales,  et  la  cinquième  à  un  cas  d'in- 
succès après  l'opération  au  moyen  de  pinces  à  grifie  et  a 
coulisse. 

Dans  la  deuxième  partie,  l'auteur  examine  d'abord  les 
complications  qui  peuvent  exiger  des  opérations  prélimi- 
naires, sanglantes  ou  non.  Il  étudie  successivement  : 
1^  les  rétrécissements  de  l'urèthre,  son  oblitération  et  les 
adhérences  de  la  vulve  et  du  vagin,  pour  le  traitement 
desquelles  il  indique  en  peu  de  mots  les  moyens  recom- 
mandés par  Jobcrt  et  par  M.  Sims;  2^  l'oblitération  du  col 
utérin,  à  propos  de  laquelle  il  expose  les  opinions  de 
Jobert  et  de  HM.  Verneuil,  Bozeman  et  Sims^  9^  la 
cystocèle  vaginale  et  la  hernie  de  la  vessie,  qu'il  ne  fait 
qu'effleurer;  4»  la  grossesse  envisagée  au  point  de  vue  de 
la  contre-indication  à  l'opération,  question  où  il  rappelle 
les  opinions  contradictoires  de  MM.  Sims  et  Deroubaix; 
b^  les  pertes  de  substance  considérables,  pour  lesquelles 
l'indication  de  l'oblitération  transversale  du  vagin  peut 
être  nécessaire  (Simon). — M.  Monteros  donne  ensuite  la 
description  détaillée  des  quatre  procédés  principaux,  dont 
il  rend  compte  d'après  l'ouvrage  de  Jobert  {Chirurgie 
plastique)^  celui  de  M.  Simon,  la  thèse  de  M.  Nafilyan,  le 
mémoire  de  M.  Deroubaix  et  la  thèse  de  M.  d'Andrade. 

Dans  la  troisième  partie,  M.  Monteros  reprend  chacun 
des  temps  des  quatre  procédés  principaux  qu'il  a  décrits 
dans  la  deuxième,  et  les  discute  en  reproduisant  la  plupart 
du  temps  les  raisonnements  des  inventeurs  eux-mêmes. 
Puis  il  expose  la  statistique  et  fait  l'appréciation  ana- 
lytique des  résultats  obtenus  par  les  quatre  modes  de 
traitement;  il  donne  la  traduction  de  toutes  les  observa- 
tions rapportées  par  M.  Simon  dans  son  ouvrage  de  1862; 
il  reproduit  des  observations  de  Jobert ,  Foucher ,  de 
MM.  James  R.  Lane,  Guerlain  et  Baker-Brown;  deux  cas 
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iTopérations  pratiquées  par  M.  Sims  dans  les  services  de 
H.  RélatoD  el  A.  Richard;  et  deux  autres  de  fistules 
traitées  d'après  le  procédé  Sims  par  IL  Nélaton  lui-même. 
Enfia.  Fauteur  donne  à  la  fin  de  son  ouvrage  des  tableaux 
ffnoptiques  comprenant  tous  les  cas  parvenus  à  sa  con- 
misBanee  et  concernant  des  fistules  vésico-vaginales  où  les 
quatre  procédés  principaux  ont  été  appliqués. 

Cette  thèse  ^lumineuse,  qui  est  surtout  un  travail  de 
compilation  assez  complet,  rendit  le  service  d'appeler, 
eomme  Fauteur  l'avait  évidemment  désiré,  l'attention  sur 
h  posibilité  de  la  guérison  spontanée  des  fistules  après 
Faccoodiement.  de  produire  en  France,  au  moment  où  le 
ociiioire  de  M.  Herrgott  le  faisait  de  son  côté,  la  méthode 
de  M.  Simon,  et  de  rassembler  une  grande  quantité  de 
détails  similaires  éparpillés  dans  un  nombre  considérable 
décrits  :  c'était  là  une  besogne  assez  utile  et  assez  longue, 
doot  il  est  juste  de  savoir  gré  à  Fauteur. 

De  1858  à  1862,  la  plupart  des  chiruipens  qui  avaient 
adopté  les  idées  américaines  s'étaient  attachés  au  procédé 
Boieman  ou  à  ses  modifications.  C'était  efiectivement  le 
«ol  qui,  a  cette  époque,  fut  parfaitement  connu  dans  tous 
ta  détails  :  et  c'est  là  la  raison  pour  laqueUe  on  a  vu 
HIL  Yemeuil,  Baker -Brown,  Simpson  et  Follin  opérer 
d'après  les  indications  données  par  ce  chirurgien.  Mais 
lorsque  M.  Sims  fut  venu  sur  l'ancien  continent,  une 
scianon  s'opéra  parmi  les  partisans  de  la  nouvelle  méthode, 
ks  uns  restant  fidèles  aux  premières  impressions  qu'ils 
avaient  reçues  de  la  pratique  de  M.  Bozeman,  les  autres 
abandonnant  les  modifications  de  l'élève  pour  revenir  à 
Topération  fondamentale  du  maître.  En  même  temps 
on  vit  apparaître  une  troisième  classe  d'opérateurs  :  c'était 
cdle  des  praticiens  qui ,  frappés  des  avantages  de  certains 
temps  de  l'opération,  cherchaient  à  les  rendre  encore  plus 
parfiiits,  et  de  ceux  au  contraire  qui,  ayant  eu  à  s'en 
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plaindre,  se  décidaient  ou  à  les  supprimer,  ou  à  en  rendre 
l'application  plus  commode  et  plus  facile.  Ce  sont  ces  diverses 
dispositions  d'esprit  que  l'on  va  constater  dans  l'histoire  qui 
me  reste  encore  à  faire  du  traitement  de  la  fistule  uro- 
génitale. 

J'ai  déjà  parlé  (p.  129)  des  premiers  chirurgiens  qui  ont 
employé  ou  modifié  le  procédé  de  M.  Bozeman.  On  peut 
voir,  dans  les  ouvrages  ou  les  recueils  périodiques  de 
ce  temps,  les  expérimentations  faites  dans  ce  sens  par 
MM.  Baker -Brown,  Brickell,  Wallace,  PoUock,  Atlee, 
Eben  -  Watson ,  Simpson  ,  Vcrneuil ,  et  par  Follin  et 
Foucher  (1).  Ces  praticiens  furent  suivis  de  près  par 
MM.  Desgranges,  Berne,  Follz,  Bourguet,  Rames,  Guerlain, 
Clément  Olivier,  etc.  (2).  En  même  temps  quelques  opéra- 


(1)  Baker-Browh,  On  vesico-vaginal  fistula.Londoiij  1858. —  On 
vesicO'Vaginal  fistula^  illustrating  a  new  mode  of  opération  (  The 
Lanceij  1859).  —  DUeases  of  women,  Londun,  1861.  —  Bbic&ell, 
New-Orleans  médical  news  and  hospital  Gazetie,  1858,  n**9,  p.  578. 
—  Wallace,  The  Glasgow  med.Joum.  1857-1858,  t.  V.  —  Pollocr, 
Médical  Times  and  Gazette^  1859.  —  Atlee,  The  American  Journal, 
1860,  p.  67.  —  EfiEif  WATsofi,  Médical  Times  and  Gazette,  1860, 
p.  616.  —  SixpsoN,  Clinical  lectures  on  the  Diseases  of  women;  on 
vesico -vaginal  fistula  {The  Lancet  ^  1859).  —  Yernevil,  Thèse  de 
M.  d^Andrade,  1860,  p.  5B.  —  Bulletin  de  l' Académie  de  Médecine 
de  Paris,  1860-1861,  t.  XXVI,  p.  173;  Bulletin  de  la  Société  de 
Chirurgie  de  Paris,  1861,  2^  série,  t.  II,  p.  435. — Follin,  ouvrage 
cité,  pp.  30  et  47  ;  Archives  de  médecine,  avril  et  mai  1860.  — 
Foucher,  Thèse  de  M.  d'Andrade,  1860,  p.  39  ;  Bulletin  de  la  Société 
de  Chirurgie,  séance  du  U  juillet  1861,  p.  438  ;  Gazette  médicale, 
1862,  p.  185. 

(2)  Desgrarges,  Gazette  des  Hôpitaux,  1861,  n**  40,  p.  157.  — 
Berne,  Foltz,  Gazette  médicale  de  Lyon,  1862,  p.  284,  et  1868, 
p.  511. — Bourguet,  d*Aix,  Bulletin  général  de  Thérapeutique,  1862, 
t.  LXIIy  p.  72.  —  Rahks,  d'Aurillac,  Gazette  des  Hôpitaux,  1862, 
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temSy  adoptant  les  idées  de  M.  Sims  sur  les  fils  métalliques, 
et  oonsidénint  ces  raojens  de  réanion  comme  une  des 
principales  canses  des  succès  des  Américains,  firent  des 
cqiérienoes  comparatives  directes,  soit  sur  des  animaux, 
SMt  sur  rhomme,  pour  en  prouver  la  supériorité  et  en 
étendre  l'emploi  dans  la  pratique  chirurf;;icale.  M.  Simp- 
am  (1).IL  Letenneur,  de  Nantes  (2),  et  surtout  M.  Ollier  (3), 
s'occupèrent  de  cette  grave  question,  dont  la  solution  était  si 
intimement  liée  à  celle  du  traitement  des  fistules  et  devait 
avoir  une  influence  si  considérable  sur  l'appréciation  de  la 
nouvelle  méthode.  Les  conclusions  favorables  de  ces  auteurs 
peuvent  être  mises  en  opposition  avec  celles  de  Malgaigne 
et  de  M.  Simon,  dont  il  a  été  question  plus  haut  (pp.  137  et 
156)^  et  qui  sont  tout  à  fait  contraires  aui  fils  métalliques. 
D'antres  chirurgiens, jugeant  qu'une  des  conditions  prin- 
cipales de  la  bonne  exécution  de  l'opération  américaine 
consiste  dans  l'exposition  convenable  de  la  fistule,  recher- 
chèrent les  mojens  d'y  arriver  avec  facilité.  M.  Verneuil 
indiqua,  dans  deux  excellents  articles  du  Bulletin  de 
Thérapeutique  (4),  une  série  d'expédients  propres  à  mettre 
convenablement  la  fistule  au  jour,  surtout  dans  les  cas  dif- 
ficiles; M.  Boui^et,  d'Aix,  proposa  d'ajouter  aux  indica- 
tions de  M.  Verneuil  l'usage  d'une  bougie,  engagée  dans 
h  vene  et  retenue  par  un  lacs.  Celui-ci  est  d  abord  intro- 
duit, au  mojen  d'une  sonde  de  Bellocq,  par  l'ouverture 
anormale  dans  la  poche  urinaire  et  l'urèthre,  fixé  à  la 


■*  90,  p.  S58.  —  GcKiLÂiii,  de  Saint-Omer,  Thèse  de  M.  MonteroMy 
18S4,  p.  200.  —  CLtSKjiT  OuTin,  Gazette  des  Hôpitaux,  1861, 
B*  146,  p.  583. 

(1;  Medicai  Times  and  Gazette,  1859,  t.  I,  p.  8. 

(1)  Gazeite  médicale,  1862^  p.  102. 

(8)  1.  Oûin,  Des  Sutures  métalliques,  etc.  Paris,  1862. 

(4)  BuUeHu  de  Thérapeutique,  1863,  t.  LUI,  pp.  442  et  497. 


bougie,  et  retiré  avec  elle  jusqu'au  niyeau  de  la  fistule, 
qu  une  simple  traction  avec  le  cordonnet  sortant  par  le  vagin 
et  la  vulve  abaisse  et  met  parfaitement  à  découvert  (1). 
Fou  cher,  qui  communiqua  ce  nouvel  expédient  à  la  Société 
de  Chirurgie,  conseilla,  de  son  côté,  de  porter  dans  la 
vessie,  par  la  fistule,  une  petite  ampoule  de  caoutchouc, 
qu'on  insufflerait  à  l'aide  d'une  canule  métallique  munie 
d'un  robinet  (2). 

Le  revirement  en  faveur  de  l'opération  de  M.  Sims  s'ac- 
centua bientôt  avec  force,  à  partir  de  1861.  M.  Vemeuil, 
dans  une  séance  de  la  Société  de  chirurgie  (3),  déclara 
qu'il  donnait  la  préférence  à  ce  procédé,  qu'il  avait  vu 
mettre  en  usage  par  l'inventeur  et  qui  est,  selon  lui,  plus 
expéditif  que  celui  de  M.Bozeman.  Morel-Lavallée  rapporta 
à  la  même  Société  (4)  un  cas  d'opération  pratiquée  par  lui 
d'après  les  préceptes  du  chirurgien  de  New -York,  et  fit 
suivre  sa  communication  de  quelques  réflexions,  dans  les- 
quelles il  exprimait  l'opinion  qu'il  vaut  mieux  traverser  en 
une  fois  les  deux  lèvres  de  la  plaie  que  de  les  attaquer 
successivement.  Jarjavaj  annonça  aussi  à  cette  assemblée 
que  M.  Sims  avait,  dans  son  service,  opéré  avec  succès  une 
fistule  (5).  M.  Liouville  publia  une  leçon  donnée  par 
M.  Sims  (6).  Enfin,  MM.  Nélaton,  James  R.  Lane,  Pize,  Fou- 
cher,  Deroubaix  (7)  et  d'autres  encore  appliquèrent  la 


(1)  Bulletin  de  Thérapeutique,  1862,  t.  LXII,  p.  72. 

(2)  Gazette  des  Hôpitaux,  1862,  nMO,  p.  859. 
(8)  /J.,  1861,  n»  120,  p.  479. 

(4)  /J.,  1862,  n»  28,  p.  111. 

(5)  Jd.,  1868,  n»  148,  p.  571. 

(6)  Id.,  186l,nM88,  p.  549.    . 

(7)  Nêlaton,  Jd.,  1862,  n»  22,  p.  85,  — et  Thèse  de  M.  Monteros, 
pp.  196  et  199.  —  Jahks  R.  Lanb,  7^6  Laticet,  1864,  1. 1,  p.  207. 
~  Pub,  Gazette  des  Hôpitaux,  1868,  d?  149,  p.  596.  —  Fouchu, 
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nélliode  de  M.  Sims  et  firent  Gonoaître  les  résultats  qu  ils 
en  avaient  obtenus. 

M.  Piie^  qui  avait  d'abord  opéré  en  suivant  les  erre- 
ments de  M.  Boieman,  mais  qui  ensuite  avait  adopté  la 
pratique  de  M.  Sims,  publia  et  soumit  à  la  Société  de 
Chirurgie  une  observation  (1),  surtout  intéressante  en  ce 
9tn$  que  trois  opérations  avaient  été  successiyement  faites 
immédiaiemenl  après  trois  insuccès,  sur  la  même  fistule, 
et  qu'un  pertuis,  qui  persistait  encore,  avait  été  guéri  par 
la  cautérisation  au  moyen  du  nitrate  d'argent.  Cette  corn- 
monication  amena  la  Société  à  discuter  la  question  des 
opérations  secondaires,  prématurées  ou  tardives. 

Dans  un  yoyage  qu'il  fit  en  Angleterre,  M.  G>urtj  vit  les 
praticiens  de  ce  pays  suivre,  dans  l'application  de  la 
méthode  américaine,  des  procédés  tellement  difierents,  tout 
en  obtenant  cependant  à  peu  près  les  mêmes  succès,  qu'il 
te  demanda  s'il  n'y  avait  pas  dans  ce  traitement  des  inuti- 
lités dont  on  pourrait  se  dispenser  avec  avantage.  Dans  une 
lettre  adressée  à  M.  Bouisson,  de  Montpellier,  il  exprimait 
cette  idée (2), qui  fut  sans  doute  l'origine  de  l'espèce  d'esprit 
cHndépendance  dont  il  fit  preuve  dans  l'exécution  de  ses 
propres  opérations.  Les  résultats  qu'il  en  obtint  furent  des 
plus  brillants,  plus  brillants  peut-être  que  ceux  d'aucun 
autre  chirurgien,  car  sur  quinze  malades  il  eut  quinze 
noces.  M.  G>urty  publia  la  première  série  de  ces  cas  dans  la 
GazeUê  des  Hôpitaux  (3),  en  y  joignant  sa  manière  de 
procéder.  Cette  pratique,  qu'il  développa  plus  tard  dans 


ii.j  1865 ,  n*  10 ,  p.  S8.  —  Dikocbaix  ,  Observations  cliniques  et 
criiifmes  sur  Vopèraiion  de  la  fistule  résico-vaginale,  etc,  186S,  ia 
MéuèmresésVjâcadèmie  royale  de  Médecine  de  Belgique, 

(1)  GasetU  des  Bôpitaus,  1865,  ii«  42,  p.  166. 

(2)  Gexeite  hebdomadaire,  186:1,  t.  X,  p.  619. 

{%}  GaMeUe  des  Hôpitaux,  1865,  n<>  122,  p.  487,  et  n<»  123,  p.  490. 
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un  autre  ouvrage  (1),  consiste  dans  le  traitement  suivant  : 
Avant  d'opérer,  l'auteur  prépare  la  femme  par  les  toni- 
ques, des  bains  de  siège,  une  purgation  la  veille,  et  un 
lavement  le  jour  même.  Il  la  place  sur  le  dos,  dans  la  posi- 
tion pel vî-sacrée,  et  la  chloroformise.  II  pratique  Tavivement 
avec  de  petits  couteaux  droits  coudés,  ou  avec  des  ciseaux 
droits,  coudés  ou  courbes,  la  muqueuse  vaginale  étant  sou- 
— ^  levée  par  une  érigne  ou  par  une  pince  à  dents 
Q^     ^  de  souris;  il  procède  autant  que  possible  en 
/  enlevant  de  chaque  côté  un  seul  lambeau,  afin 

d'être  sûr  de  la  régularité  des  surfaces  et  de 
l'absence  de  toute  portion  non  rafraîchie  sur 
leur  trajet.  Avant  de  faire  la  suture,  les  bords 
saignants  sont  soigneusement  abstergés,  et  quel-- 
quefois  on  se  sert  d'eau  de  Léchelle  ou  de  glace 
pour  arrêter  l'écoulement  sanguin.  Il  est  bon 
d'employer  des  fils  de  fer  fins  pour  les  points 
superficiels  et  des  fils  forts  pour  les  plus  profonds. 
M.  Courtj  les  introduit  avec  l'aiguille  de  Startin, 
montée  sur  un  porte -aiguille  particulier,  ou 
bien  avec  l'aiguille  de  M.  Sims,  à  laquelle  il 
attache  quelquefois  immédiatement  le  fil  métal- 
lique; d'autres  fois  il  engage  celui-ci  par  l'inter- 
médiaire d'un  fil  de  soie.  Les  fils,  qui  doivent 
être  nombreux  et  rapprochés,  sont  enfoncés 
profondément  dans  les  tissus,  mais  n'intéressent 
pas  la  vessie;  si  le  cas  l'exige,  M.  Courtj  en  place 
de  superficiels.il  les  serreavecl'ajusteur  et  les  tord 
simplement  sur  eux-mêmes.  Point  de  plaques, 
de  crampons,  de  chevilles,  de  plombs  perforés,  ni 


(1)  A.  CocBTT,  Traité  pratique  des  maladies  de  l'utérus  et  de  ses 
annexes,  Paris,  1866. 
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debootons  à  double  trou,  qui  ne  font,  selon  lui,  que  nuire 
à  laffronteaienL  Après  Popération,  on  fait  des  injections 
dans  le  Tagin  ayec  de  Feau  tiède  ou  froide  ou  du  coaltar 
aponiné,  pour  éfiter  toute  leucorrhée,  toute  suppuration. 
Aam  les  cas  ordinaires,  on  n'emploie  point  de  sonde  à 
demeure,  et  l'on  se  contente  de  pratiquer  le  cathétérisme 
toutes  les  trois  ou  quatre  heures;  encore  est-il  arrivé  que 
plusieurs  malades  ont  uriné  seules  sans  inconvénient.  Les 
fib  sont  enlevés  du  cinquième  au  dixième  jour,  tous  à  la 
Cms  ou  successivement  Les  premiers  jours  après  l'opération, 
Tafastinence  la  plus  rigoureuse  est  observée.  S'il  y  a  ténesme 
Tésîcal,  on  administre  la  belladone  associée  à  l'opium.  Ce 
dernier  médicament  est,  du  reste,  prescrit  en  vue  du  calme, 
du  sonmieiL,  et  pour  maintenir  la  constipation  jusqu'au 
huitième  jour,  époque  à  laquelle  on  fait  passer  un  lavement 
pour  débyer  les  matières  fécales. 

D  y  a  dans  la  conduite  chirurgicale  de  M.  G>urty  un 
parti  pris  qui  s'y  manifeste  à  chaque  instant  :  c'est  celui  de 
ne  suivre  aucune  méthode,  aucun  procédé  d'une  manière 
alaoIne,de  se  guider  d'après  les  circonstances  et  de  prendre 
partout  ce  qu'il  conndère  comme  le  meilleur,  en  délaissant 
ce  qu'O  y  a  de  superflu  on  de  dangereux.  Sa  pratique  est 
cdectique  et  s'adresse,  bien  entendu,  aux  procédés  mo- 
dernes; cependant  elle  tend  à  se  rapprocher  beaucoup 
plus  de  celle  de  M.  Sims  que  de  toute  autre. 

Une  observation  extrêmement  remarquable,  plutôt  par 
Tusage  d'une  nouvelle  tentative  opératoire  que  par  ses 
rapports  avec  la  méthode  américaine,  fut  publiée  en  1864 
par  M.  Baker-Brown  (1).  Ce  praticien,  ayant  eu  aflàire  à  une 
double  fistule  vésico  et  recto-vaginale,  compliquée  d'une 
oblitération  partielle  du  vagin  et  de  labsence  complète 


(1)  GiuHU  Médicale,  1864,  p.  240. 
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du  col  vésical  et  de  Fiircthre,  avait  d'abord  dilaté  le  vagin 
par  deux  incisions  latérales  et  un  tamponnement  éner- 
gique; ensuite  il  avait  agi,  avant  d'aller  plus  loin,  sur  la 
fistule  recto- vaginale;  mais,  deux  opérations  successives 
n'ayant  pas  réussi  à  obturer  un  pertuis  qui  j  persistait,  il 
avait  passé  outre  et  procédé  à  l'avivement  et  à  la  suture 
de  l'ouverture  vésico- vaginale,  après  avoir  fait  un  nouveau 
canal  de  l'urèthre  au  moyen  d'une  ponction  pratiquée 
sous  le  pubis  avec  un  petit  trocart.  Cette  dernière  manœu- 
vre avait  été  très-difficile,  parce  qu'il  restait  fort  peu  de 
parties  molles  sous  l'arcade  osseuse,  et  M.  Baker-Brown 
avait  même  dû  s'écarter  de  la  ligne  médiane  pour  trouver 
la  substance  nécessaire.  Il  avait  placé  dans  le  nouveau 
oanal  une  sonde  maintenue  au  moyen  de  l'instrument  de 
Philip  Harper.  La  cicatrisation  se  fit  bien,  sauf  en  un  point 
où  persista  une  fistulette  qui  fut  opérée  avec  succès;  une 
dernière  opération  guérit  aussi  le  pertuis  de  la  fistule 
recto-vaginale.  La  sonde  ne  resta  dans  le  nouveau  canal 
qu'un  peu  plus  de  vingt-deux  jours,  et  quand  elle  fut 
retirée,  l'opérée  récupéra  la  faculté  de  retenir  ou  d'évacuer 
à  volonté  ses  urines  et  ses  matières  fécales. 

Dans  une  communication  faite  à  la  Société  Obstétricale 
de  Londres,  dans  sa  séance  du  4  mai  1864,  M.  Meadovrs 
insista  sur  les  avantages  des  points  de  suture  nombreux 
et  sur  l'utilité  qu'il  y  a  à  permettre  aux  femmes  de  se  lever 
et  de  circuler  après  l'opération  de  la  fistule  (1). 

M.  Horand,  interne  des  hôpitaux  de  Lyon,  exposa  la  pra- 
tique qu'y  suivait  M.  Desgranges.  Ce  praticien  n'emploie 
pas  de  chloroforme ,  place  la  malade  sur  les  coudes  et  les 
genoux,  fait  l'avivement  à  l'américaine  et  procède  à  l'intro- 
duction des  fils,  qui  sont   de   préférence  d'argent,  au 


(1)   The  Lancet,  1884,  t.  II,  p.  40. 
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moyen  de  l'aigoille  de  Starlin.  Ayant  de  les  fixer,  on  sèche 
faien  h  pbie,  chose  très-importante,  et,  s'il  le  faut,  on  arrête 
le  suintement  sanguin  avec  de  la  glace.  Cela  fait,  on  pra- 
tiqœ  la  suture  moniliforme,  qui  est  la  seule  à  Feroploi  de 
bqadie  se  soit  arrêté  M.  De^ranges.  Celte  suture  est  formée 
par  an  grain  de  plomb^  écrasé  sur  un  nœud  du  chef  pos- 
térieur du  fil,  et  par  deux  autres  grains  aplatis  sur  le  chef 
antérieur.  On  place  une  sonde  et  l'on  couche  l'opérée  sur 
le  dos;  on  la  nourrit  peu  et  1  on  enlève  les  fils  le  huitième 
jom*,  la  sonde  le  dixième.  S'il  y  a  insuccès,  on  ne  recom- 
mence une  nouYclle  opération  qu'après  six  semaines.  — 
M.  Uorand  donne  trois  obsenrations  de  fistules  traitéei  par 
eette  méthode  (1).  Plus  tard  il  en  fit  connaître  deux  nou- 
velles (2).  Ses  publications  sont  accompagnées  d'une 
discnsnon  intéressante  sur  différents  points  qui  se  ratta- 
dient  au  traitement  des  fistules. 

M.  Emile  Rey,  de  Saint-Denis  (Lot),  inséra  aussi  dans  le 
BuUeiÎH  de  Thérapeutique  deux  observations  de  cas  opérés 
arec  succès  par  la  suture  moniliforme  (3).  M.  Fleurj  en 
publia  une  autre  dans  la  Gazette  des  Hôpitaux  (4). 

M.  Gaillard,  de  Saint-Julien-le- Petit,  par  une  espèce 
de  retour  vers  la  méthode  de  Jobert,  se  servit  des  valves 
de  ce  chirurgien  pour  dilater  le  vagin;  il  pratiqua  en 
même  temps  la  suture  entortillée  et  employa  la  sonde  de 
gomme  (5).  M.  Graillard,  de  Poitiers,  proposa  trois  modi- 
fications principales  au  procédé  américain.  O  conseille  : 
1*  de  tracer  la  démarcation  de  l'avivement  à  (aire,  au 


(1)  BnUetim,  de  nèrapeutique,  1868,  t.  LXIV,  pp.  61,  113  et  207. 
(S)  Id.,  1864,  t.  LXYU,  p.  281. 
(I)  /J.,  1865,  t.  LIVIII,  p.  862. 

(4)  Gasetie  des  mpiiaux,lMB,  n*  U4,  p.  570. 

(5)  Id.,  1865,  n*  5,  p.  18. 
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moyen  du  crayon  de  nitrate  d'argent,  dont  on  maintient 
les  traces  en  injectant  de  l'eau  salée-,  2<»  pour  reconnaître 
la  succession  des  fils  dans  l'ordre  de  leur  introduction,  de 
les  attacher  par  leurs  extrémités  à  des  grains  de  verroterie, 
colorés  différemment  d'après  les  couleurs  du  spectre  solaire; 
S^  de  couper  tous  les  fils  à  trois  centimètres  hors  de  la 
vulve,  pour  ne  pas  leur  permettre  d'irriter  le  vagin  (1). 

M.  Duboué,  de  Pau,  présenta  à  la  Société  de  Chi- 
rurgie (2)  un  Mémoire  sur  l'emploi  d'un  nouveau  procédé 
autoplasiique  ou  à  lambeaux,  dans  lequel,  revenant  aux 
idées  de  Ilayward,  de  Dieffenbach,  de  Gerdy  et  de  CoUis,  il 
conseille,  au  lieu  de  l'a  vivement  en  surface,  la  formation 
de  deux  lambeaux  opposés  destinés  à  être  réunis  par  un 
mode  particulier  de  suture.  Ces  lambeaux  sont  taillés  diffé- 
remment, suivant  les  exigences  particulières  de  forme,  de 
grandeur  et  de  situation  des  orifices  qu'il  s'agit  de  traiter. 
Dans  les  grandes  fistules,  on  ajoute  à  la  dissection  des 
lambeaux  deux  avivements  latéraux  pratiqués  aux  angles 
et  destinés  à  prévenir  la  formation  de  pertuis  aux  extrémités 
de  la  ligne  d'adhésion.  Pour  réunir,  on  passe  l'aiguille 
armée  d'un  fil  métallique  à  quelques  miUimètres  de  la 
base  des  lambeaux,  et  quand  on  a  placé  une  quantité 
suflSsante  de  fils,  on  les  engage  dans  de  petits  boutons  de 
buis  hémisphériques  ou  semi-ovoides,  doublement  per- 
forés. Les  petits  boutons  sont  glissés  sur  les  tiges  d'ai^ent 
jusqu'à  ce  que  leur  surface  convexe  vienne  rencontrer  la 
paroi  vaginale;  on  tord  deux  à  deux  les  fib  d'un  côté  de  la 
plaie  sur  la  surface  plane  des  boutons; on  les  tire  ensuite  sur 
les  extrémités  opposées,  et  lorsque  par  ce  moyen  le  rap- 


(1)  Gazette  des  Hôpitaus,  1866,  n''  186,  p.  540. 

(2)  Mémoires  de  la  Société  de  Chirurgie,  1865,  t.  YI,  p.  417, —  et 
Churcbill,  Traité  des  maladies  des  femmes,  1866,  p.  920. 
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proeheoient  des  bords  est  devenu  soffisaot,  on  les  y  tord 
aosi  jor  le  bouton  correspondant  Le  mécanisme  de  cette 
sitiire  est  td,  sdion  M.  Duboué,  qu'elle  refoule  en  même 
tenpi  ks  tîsnis  Ters  le  vagin  et  vers  la  vessie,  en  leur  faisant 

faire  une  saiUie  dans  les 
deux  sens.  Il  cherche  à 
faire  contraster  cet  effet 
avec  celui  qu'il  prétend 
être  produitpar la  suture 
américaine  ordinaire , 
dans  laquelle,  dit-il,  la 
fliHâee  fraîchement  avivée  est  trop  faible  pour  résister  au 
tranchant  de  l'aiguille  et  à  b  traction  des  fils,  de  sorte 
qu'en  fin  de  compte  ceux-ci  n'agissent  plus  que  sur  une 
petite  étendue  très-rapprochée  de  la  cavité  vaginale.  La 
sature  de  IL  Duboué,  on  le  voit,  rappelle  les  grains  de 
chapelet  de  Metzler,  les  crampons  de  M.  Baker-Brown  et 
ks  grains  de  plomb  de  MM.  Sims,  Desgranges  et  de  beau- 
coup d'autres  opérateurs;  elle  participe  en  même  temps 
do  caractères  de  la  suture  encheviUée  et  de  ceux  de  la 
ntore  entrecoupée.  —  Le  Mémoire  de  cet  auteur  est 
looompagné  d'observations  ayant  pour  but  d'en  faire  con- 
stater la  supériorité,  et  de  la  description  d'un  instrument 
qu'il  nomme  uréihroiome  à  pression  continue,  qui  est  des- 
tiné i  perforer  le  cul-de-sac  uréthral,  dans  le  cas  d'obli- 
tération accidentelle  de  l'orifice  profond  de  ce  canal. 

En  Belgique,  quelques  praticiens,  prétextant  et  exagé- 
lanl  la  complication  de  l'opération  et  les  inconvénients 
que  présentent  quelquefois  l'avivement  et  la  suture,  cher- 
cbcrent  à  les  éviter  en  revenant  à  des  méthodes  plus 
faciles,  plus  simples,  et,  selon  eux,  plus  exemptes  de 
dangers.  M.  G>usot,  de  Dinant,  proposa  de  nouveau  la 
cautérisation  au  moyen  des  acides  liquides,  suivie  de  l'usage 
d'uoe  érigue  unissante  de  son  invention.  Il  communiqua 


à  l'Académie  de  Médeciae  l'observation  de  deui  cas  (1) 
dans  lesquels  cette  méthode  lui  avait  réussi.  Dans  le 
premier  il  avait  employé,  comme  instrument  explorateur, 
le  spéculum  à  quatre  valves,  dont  il  avait  enlevé  l'anté- 
rieure pour  pratiquer  la  cautérisation,  Celle-ei  avait  été 
faite  la  première  fois  avec  le  nitrate  de  mercure.  Trois  jours 
après,  il  avait  appliqué  plusieurs  fortes  serres-fines,  et 
placé  à  demeure  une  sonde,  qui  ne  put 
étresupportée.  L'usage  de  ces  moyens  n'ayant 
I  eu  pour  résultat  qu'un  rétrécissement  assez 
considérable  de  l'ouverture,  il  fit  une 
nouvelle  tentative,  également  infructueuse, 
après  laquelle  il  s'adressa  à  l'acide  sulfurîque 
comme  agent  de  cautérisation.  Ce  caustique 
ne  réussit  point  une  première  fois,  mais 
l'opérateur  revint  à  la  charge,  et,  après  trois 
nouvelles  opérations,  parvint  à  oblitérer  la 
fistule.  Dans  le  second  cas,  M.  Cousot  dit  qu'il 
eut  recours  d'emblée  à  l'acide  sulfurique, 
mais  qu'en  outre  il  fit  usage  d'une  pince- 
érigne  particulière.  Cet  instrument  est  formé 
de  deux  branches  de  fer  blanc,  longues  de 
cinq  à  six  centimètres,  terminées  chacune  k 
une  de  leurs  extrémités  par  une  plaque 
recourbée  garnie  d'un  plus  ou  moins  grand 
nombre  de  bouts  d'épingles  à  suture  qui  y 
sont  soudés  à  même  métal.  Ces  deux  bran- 
ches, qui  sont  séparées,  peuvent  être  réunies 
au  moyen  d'une  tige  à  coulisse  qu'on  gUsse 
sur  elles,  et  que  l'on  fixe  en  position  au 
inovcn  d'un  fil  qui  traverse  en  même  temps  les  trois  lames 


(IJ  Bull,  de  t'AcaJ.  royale  de  «éd.  de  Belg.,  1663,  t.  VI,  p.  7118. 
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k  koreitfémité  libre.  Pour  se  seirir  de  cette  pince,M.G>ii90t, 
après  avoir  enfoncé  les  griffes  de  la  première  plaque 
dans  la  lèvre  postérieure  de  la  fistule,  avait  accroché  de 
la  même  manière  la  lèyre  antérieure  ayec  les  pointes 
de  Paotre  plaque,  puis  ces  deux  parties  de  Tinstrument 
avaient  été  rapprochées  et  définitivement  fixées.  Deux 
applications  du  caustique  et  de  l'instrument  parvinrent  à 
amener  la  guérison. 

IL  Soupart  fil  sur  cette  communication  un  Rapport  (1) 
dans  lequel  il  représenta  le  procédé  de  M.  G>usot  comme 
une  chose  utile,  en  ce  qu'il  tend  à  remplacer  la  suture  par 
oœ  opération  beaucoup  moins  difficile  et  moins  dange- 
reuse. A  propos  de  la  cautérisation  employée  par  Tauteur^, 
fl  etprima  le  désir  de  la  roir  deyenir,  sinon  générale, 
da  moins  applicable  à  la  majorité  des  cas.  Cette  méthode 
bi  parait  d'autant  plus  rationnelle,  qu'il  pense  que  la 
réunion  des  fistules  peut  tout  aussi  bien  se  faire  secondai- 
rement, après  bourgeonnement,  au  moyen  d'appareils 
uoisnnts  qui  remplissent  alors  les  indications  de  ce  qu'il 
Dooune  la  réunion  par  double  inteniion,  que  par  la 
réonion  immédiate  après  avivement  préalable.  Les  diffi- 
coltfs  et  l'incertitude  des  opérations  sanglantes  lui  ont  tou- 
jouis  paru  considérables,  et  c'est  pour  cela  que  lui-même 
avait  dans  le  temps  fait  construire  des  instruments  plus  ou 
moins  analogues  à  celui  de  M.  G)usot.  —  M.  Soupart  com- 
muniqua, dans  la  séance  où  il  fit  son  Rapport,  différents 
nouveaux  instruments  inyentés  par  lui  (2),  parmi  lesquels  se 
trouvaient  un  spéculum  tri  valve,  un  porte -aiguille,  une 


(1)  Buiieiim  de  rjcadèmie  royale  de  Médecine  de  Belgique,  186S, 
t.  n,  p.  660. 

(3j  Séance  da  II  juillet  1861.  —  Bulleiin  de  VJcadèmie  royale 
de  Médeâme  de  Belgique,  t.  YI,  p.  6S6. 
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aiguille  particulière  et  une  pioce  prenante,  propres,  selon 
lui,  à  faciliter  l'opéralion  de  la  fistule  vésico-vagiDale. 

Ces  vues  rétrospectives,  provoquées  par  les  inconvé^ 
nients  qui  restaient  encore  attachés  à  l'opération  améri- 
caine, et  qu'on  peut  comparer  à  celles  qui  se  sont  produites 
en  Italie  et  que  j'ai  indiquées  (p.  172),  ne  furent  pas  rares  à 
l'époque  où  elles  s'exprimaient  ainsi  à  l'Académie  de  Bel- 
gique. Déjà  l'année  précédente,  Debout  avait  inséré  dans 
son  journal  plusieurs  articles,  avec  l'intention  évidente  de 
diminuer  autant  que  possible  le  nombre  des  indications  de 
l'application  de  la  suture.  Dans  l'un  de  ces  articles  (1),  il 
rappelait  les  essais  dont  il  a  déjà  été  question  plus  haut 
(p.  94),  et  dans  lesquels  il  avait  pensé  à  l'application  de 
serres-fines  particulières,  fabriquées  par  M.  Charricre,  et 


qui  devaient  agir  sur  l'extrémité  d'épingles  introduites  dans 
les  lèvres  de  la  plaie;  il  j  mentionnait  en  même  temps  le 
succès  obtenu  par  M.  Desgranges,  en  1850,  au  moyen  de 
sa  pince  vaginale,  et 
i  dont  il  avait  donné 
j,  l'observation  dans  le 
1 1.  LXII  de  son  Bu/~ 
I  letin;  enfin  il  j  rap-  . 
l  portait  deux  cas  que 


(1)  Bulletin  général  de  Thérapeutique,  1862,  t.  Lllll,  p.  S88. 
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M«  Bertet^  de  Cercoux,  avait  communiqués  à    VUnion 
mééieate  el  où  il  était  aussi  question  de  guérisons  opérées 
par  Tusage  de  serres-fines.  Dans  un  autre  article^  il  pu- 
Uiail  les  réflexions  de  M.  Châtelain,  de  Luçon  (Vendée)  (1), 
sar  une  pince  à  griffes  de  son  invention.  M.  Dolbeau,  en 
1869L  avait  présenté  à  la  Société  de  Chirurgie  une  observa- 
tion de  fistule  guérie  par  la  cautérisation  avec  le  nitrate 
d'argent,  le  tamponnement  et  la  sonde  (2);  et,  dans  une 
courte  discussion   qui  avait   suivi  cette  communication, 
MM.  Béraud,  Vemeuil,  Marjolin  et  Depaul  avaient  cité 
daotres  cas  du  même  genre.  M.  Verneuil,  à  propos  d'une 
nouvelle  observation  de  guérison  spontanée  présentée  à  la 
Société  de  Chirui^e  par  M.  L'Hoste  (3),  avait  recherché  les 
conditions  dans  lesquelles  cette  heureuse  terminaison  s'éta- 
blit, et  posa  même  à  cette  occasion  quelques  principes  de 
physiologie  pathologique.  Ainsi,  il  avait  dit  qu'après  l'éta- 
blissement de  la  fistule,  la  tendance  à  la  cicatrisation 
smrœ  dans  deux  sens  :  d'une  lèvre  muqueuse  à  l'autre,  et 
de  la  circonférence  au  centre;  que  la  guérison  spontanée 
peut  avoir  lieu  quand  la  dernière  se  fait  plus  rapidement 
qnelaatre;  qu'elle  est  impossible  dans  le  cas  contraire,  les 
deux  lèvres  muqueuses  se  trouvant  alors  soudées  et  converties 
en  on  ourlet  désormais  permanent,  avant  que  le  travail  de 
cicatrisation  concentrique  ait  pu  produire  ses  bons  résultats. 
Les  conséquences  pratiques  qui,  d'après  lui,  découlaient  de 
ca  iaits,  étaient  qu'il  Eallait,  pour  aider  le  travail  de  la 
nature,  chercher  à  favoriser  la  cicatrisation  concentrique, 
et  tâcher  de  contrarier  celle  qui  se  fait  dans  le  sens  de 
l'union  des  parois  des  deux  cavités. 


:ij  BmlUiin  général  de  Thérapeutique,  1862,  t.  LXllI,  p.  56S. 
(S)  BuiUiin  de  la  Société  de  Chirurgie,  1862,  t.  III,  p.  427. 
(1)  Gaxeite  kMomadairey  186S,  t.  X,  p.  61 1. 
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Au  moment  où  se  manifestaient  ces  dissidences  et  ces 
velléités  de  retour  vers  le  passé  ou  vers  une  chirurgie 
moins  sanglante,  parurent  deux  nouvelles  publications  : 
l'une,  plus  modeste,  se  bornant  à  constater  brièvement 
l'état  des  choses  actuel  concernant  la  thérapeutique  des 
fistules  uro- génitales  ;  l'autre,  plus  audacieuse,  taillant 
dans  la  méthode  américaine  de  manière  à  n'en  presque 
plus  rien  laisser  debout;  n'en  répudiant  point,  à  la  vérité, 
les  principes  fondamentaux,  mais  y  introduisant  assez 
d'éléments  étrangers  pour  la  faire  méconnaître  et  la  repré- 
senter plutôt  comme  une  méthode  mixte  que  comme  une 
émanation  des  idées  mères  qui  l'avaient  engendrée.  La 
première  publication  est  celle  de  M.  Da  Costa  Duarte, 
l'autre  celle  de  M.  Schuppert. 

Ce  qu'on  remarque  surtout  dans  la  thèse  de  M.  Da  Costa 
Duarte  (1),  c'est  une  addition  à  la  division  des  fistules 
établie  par  Jobert,  l'indication  de  quelques  cas  de  guérison 
spontanée,  et  surtout  la  proposition  de  pratiquer  en  même 
temps,  pour  des  pertes  de  substance  considérables  et  incu 
râbles  par  les  méthodes  ordinaires,  l'oblitération  du  vagin 
et  l'établissement  d'une  fistule  recto-vaginale,  afin  de  con- 
duire l'urine  dans  une  cavité  où  elle  pourrait  être  retenue 
par  l'action  d'un  sphincter. 

Le  Mémoire  de  M.  Schuppert  (2)  renferme  un  aperçu  fort 
intéressant  de  l'histoire  du  traitement  des  fistules  uro- 
génitales,  la  description  de  dix- sept  cas  qu'il  a  opérés,  et 
dont  plusieurs  renferment  des  détails  de  la  plus  haute 
importance,  et  l'exposition  de  la  manière  dont  il  procède 
pour  exécuter  la  manœuvre  chirurgicale. 


(1)  J.  R.  Da  Costa  Duarte,  Dbb  fistules  génito-urinaires  chez  la 
femme,  Paris^  1865. 

(2)  M.  Schuppert,  /é  ireatise  on  vesico-vaginal  fistula.  New-Orleans, 
1866. 
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M.  Schuppert  pense  que  l'opération  doit  être  pratiquée 
BlAi  que  la  fistule  reste  stationnaire  et  que  les  bords 
en  sont  bien  cicatrisés.  Comme  M.  Sims,  il  place  la  femme 
dans  la  position  latérale  et  se  sert  du  spéculum  de  ce 
dnmrgien.  L'avivement  se  fait  au  moyen  d'un  crochet 
pointu  et  d'un  petit  scalpel  droit.  H  entame  les  bords  de 
ronrerture  à  la  dislance  de  dix  millimètres  de  l'ourlet  qui 
h  circonscrit,  en  y  comprenant  la  membrane  muqueuse 
de  b  Tcsie,  et  en  commençant  par  les  parties  les  plus 
dcdÎTcs,  afin  de  ne  pas  être  incommodé  par  le  sang.  Quand 
il  y  a  protrusion  de  la  vessie,  il  refoule  la  partie  herniée 
au  moyen   d'épongés   introduites    par   la   fistule.   Pour 
remédier  aux  incouTénients  de  l'écoulement  sanguin^  il 
fiul  injecter  de   l'eau   froide  sur  les  parties  qu'il  aTive. 
n  procède  ensuite  à  la  suture,  pour  laquelle  il  se  sert 
de  fils  d'argent  et  d'une  aiguille  fixée  sur  un  manche  et 
fermée  par  une  tige  de  fer  flexible  terminée  par  une  pointe 
en  acier,  laquelle  est  percée  d'un  chas  suffisamment  grand 
poar  recevoir  un  fil  métallique.  Cette  aiguille  est  droite, 
dans  les  cas  où  la  fistule  est  dirigée  transversalement,  courbe 
quand  on  a  affaire  à  une  ouverture  longitudinale.  L'instru- 
ment est  enfoncé  à  travers  l'un  des  bords  de  l'ouverture,  et 
d^outre  en  outre,  jusque  dans  la  cavité  vésicale,  puis  on  lui 
fait  perforer  l'autre  lèvre,  de  l'intérieur  de  la  vessie  vers 
le  vagin.  Quand  la   pointe  apparaît  à   la  face  vaginale 
de  cette  dernière   lèvre,  M.   Schuppert  la  rend  appa- 
rente en  passant  derrière  elle   un  crochet  mousse  qui 
déprime  un  peu  la  paroi  vaginale;  cela  fait,  il  l'attire  un 
peu  en  bas  et  rend  ainsi  possible  Tintroduction  d'un  fil 
d'ai^ent  dans  le  chas  dont  elle  est  percée.  Ce  fil  y  est 
engagé,  soit  directement   avec  la  main,   soit  avec  une 
pince,  et  est  ensuite  retiré  avec  l'aiguille  dans  un  sens 
rétrograde.  Les  points  de  suture   sont   placés  à  quatre 
millimètres  de  dislance.  Les  fils,  après  avoir  été  laissés 
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un  moment  hors  du  vagin,  sont  passés  dans  un  ajus- 
teur semblable  à  celui  de  M.  Bozeman,  sauf  qu'il  présente 
une  entaille  latérale  pour  permettre  au  lien  d'entrer 
facilement  dans  son  trou  central.  Quand  les  bords  sont 
tendus,  ce  qui  arrive  souvent  dans  les  grandes  fistules, 
M.  Schuppert  met  en  usage  les  incisions  latérales  de 
Diefienbach,  qui  lui  ont  été  souvent  d'une  grande  utilité. 
Selon  lui,  il  ne  faut  employer  ni  compression,  ni  glace 
pour  arrêter  l'hémorrhagie  avant  le  serrement  des  fils  : 
car  le  meilleur  hémostatique  dans  ces  cas,  c'est  l'eiacte 
adaptation  et  la  compression  directe  des  vaisseaux  au 
moyen  de  la  suture.  Celle-ci  s'exécute  en  tordant  deux  ou 
trois  fois  les  fils  au  moyen  des  doigts  ou  de  l'instrument 
de  Coghill,  et  quand  elle  est  terminée,  les  extrémités 
excédantes  des  liens  sont  enlevées  avec  des  ciseaux* 

M.  Schuppert  regarde  comme  chimérique  la  crainte 
que  l'on  a  souvent  témoignée  d'intéresser  la  muqueuse 
vésicale  dans  l'avivement  et  la  suture  :  il  croit  qu'il  n'y  a 
pas  plus  de  danger  à  la  lier  qu'à  la  couper.  Ce  qui  le 
prouve,  dit-il  avec  M.  Simon,  c'est  que  les  opérateurs 
qui  cherchent  à  la  conserver  intacte  l'ont  souvent  inté- 
ressée sans  le  savoir.  Jamais,  après  ses  opérations,  il  n'a 
remarqué  de  mauvais  résultats  par  suite  de  cette  lésion, 
et  il  n'a  point  vu  qu'elle  ait  été  cause  de  la  formation  de 
pertuis  secondaires.  Il  pense,  au  contraire,  qu'il  doit  une 
bonne  partie  de  ses  succès  à  la  précaution  qu'il  a  toujours 
eue  de  comprendre  la  vessie  dans  ses  points  de  suture. 
L'usage  de  la  plaque  de  M.  Bozeman  est  regardé  par  lui 
comme  indifférent,  par  la  raison  qu'il  a  réussi  avec  elle 
comme  avec  les  points  séparés,  et  qu'il  a  quelquefois  expé- 
rimenté simultanément  les  deux  procédés  pour  le  même 
cas,  en  en  retirant  des  avantages  absolument  semblables. 
S'il  donne  la  préférence  à  la  suture  à  points  séparés,  c'est 
parce  qu'elle  est  plus  simple  et  plus  facile.  L'essentiel  est 
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de  ne  pas  trop  serrer  les  fik,  car  si  l'on  commet  celte 
imprudence,  qu'ils  soient  métalliques  ou  oi^niques,  ils 
pasKnt  à  traTers  les  chairs.  Le  seul  avantage  des  premiers, 
c^est  d^ètre  par&itement  tolérés  par  les  tissus,  tandis  que 
les  antres  s'imbibent  de  sang  et  d'urine  qui,  en  se  décom- 
posant^ deriennent  des  agents  d'irritation  et  de  suppura- 
tîoo,  et  exposent  ainsi  à  la  nécessité  d'enlever  les  fik  ou  à 
b  production  de  fistules  consécutives. 

L'opération  terminée,  M.  Schupperl  couche  la  femme  sur 
an  matdas  percé  à  son  centre  d'une  ouverture  à  laquelle 
eA  adapté  un  tube  de  caoutchouc,  qui  conduit  les  urines 
et  les  matières  à  injection  dans  un  vase.  Une  sonde  à 
donenre  est  placée  dans  la  vessie;  cette  sonde  est  d'argent, 
Kgère,  et  creusée  de  trois  ou  quatre  rangées  de  petits 
trous.  A  son  extrémité  extérieure  se  trouvent  adaptés 
deux  petits  anneaux  à  travers  lesquek  on  passe  un 
cordonnet  qui  est  attaché,  en  avant  et  en  arrière,  à  un 
bandage  de  corps.  Le  cathéter  est  changé  deux  fois  par  jour 
et  nettojé  avec  de  Facide  nitrique  dilué.  Il  est  arrivé  une 
(ms  à  l'auteur  de  se  passer  du  séjour  au  lit  et  de  la  sonda, 
ans  avoir  moins  bien  réussi  pour  cela;  mais  ce  simple  lait 
ne  hi  parait  pas  sufiisant  pour  lui  permettre,  comme 
dratres  chirurgiens  l'ont  lait,  d'ériger  en  principe  ce  trai- 
tement n^atif,  quoique  ces  derniers  puissent  avoir  raison, 
et  que  la  pratique  contraire  ne  soit  basée  que  sur  des 
craintes  peut-être  exagérées.  Pendant  les  vingt-quatre 
heores  qui  suivent  l'opération,  une  injection  d'eau  froide  est 
bile  toutes  les  demi-heures.  Les  fik  sont  enlevés  seulement 
do  dixième  au  quatorzième  jour  :  M.  Schuppert  trouve  à 
oda  de  l'utilité  et  n'y  voit  aucun  inconvénient,  vu  l'inno- 
aiilé  des  fils  d'argent.  Il  n'administre  pas  d'opium,  car, 
dit-il,  les  selles  peuvent  se  montrer  malgré  Tusage  de  ce 
médicament,  et  il  peut  arriver,  au  contraire,  que  la  con- 
stipation se  maintienne  sans  son  secours.  Du  reste,  il  a 

13 
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remarqué  que  les  opérées  se  trouvent  mieux  de  conserver 
le  ventre  libre  que  de  rester  constipées;  et  chaque  fois 
qu'il  l'a  jugé  convenable,  loin  de  prescrire  l'opium,  il  a 
excité  la  sortie  des  fèces  par  des  lavements,  et  il  n'a  jamais 
eu  à  se  repentir  de  s'être  comporté  ainsi.  Gela  se  conçoit 
d'ailleurs,  selon  lui,  car,  en  envisageant  la  chose  théorique- 
ment, on  ne  comprend  pas  le  mal  que  peut  faire  à  la  suture 
une  évacuation  du  contenu  de  l'intestin. 

Outre  les  publications,  les  mémoires  et  les  brochures 
dont  je  viens  de  parler,  il  s'est  édité,  dans  ces  derniers 
temps,  des  livres  classiques  qui  se  sont  occupés  du  trai- 
tement des  fistules  uro-génitales,  avec  des  développements 
variés,  mais  toujours  en  rapport  avec  les  découvertes 
récentes.  Parmi  ces  livres,  je  ne  ferai  que  citer  ceux  de 
MM.  Bedford  (1),  Churchill  (2),  Courty  (8),  qui  sont  entre 
les  mains  de  tous  les  praticiens.  Mais  il  m'est  impossible  de 
ne  pas  appuyer,  avant  de  terminer  cet  aperçu  historique, 
sur  le  nouvel  et  important  ouvrage  que  vient  de  publier 
M.  Simon  et  dont  j'ai  pris  connaissance  presque  au  mo- 
ment de  livrer  mon  livre  à  l'impression. 

Cet  ouvrage  (4),  où  l'examen  du  traitement  des  fistules 
uro-génitales  occupe  plus  d'un  demi-volume,  renferme 
d'abord  une  courte  reproduction,  accompagnée  seule- 
ment de  quelques  considérations  nouvelles,  des  princi- 


(1)  G.  S.  BioroKo,  Maladies  des  femmes,  Leçons  ciiniques,  Ath  et 
Paris,  1860. 

(2)  F.  Cbdkchill,  Traité  pratique  des  maladies  des  femmes  hors 
l'état  de  grossesse,  pendant  la  grossesse  et  après  l* accouchement. 
Paris,  1866. 

(8)  A.  CoGRTY,  Traité  pratique  des  maladies  de  l'utérus  et  île  ses 
annexes.  Paris,  1866. 

(4)  Mittheilungen  aus  der  chirurgischen  Klinik  des  Rostocker 
Krankenhauses  vjàhrend  der  Jahre  1861-1865.  Prag,  1868. 
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pria  idées  déjà  énoncées  dans  le  lÎTre  du  même  auteur 
publié  en  1802;  pois  une  relation  abrégée  de  quarante- 
denxcas  de  fistule  qu'il  a  traités,  et  qui  comprend  d'abord  : 
A.  lêê  pirations  direciemeni  appliquées  aux  orifiees, 
1*  pour  des  fistules  de  petite  et  de  moyenne  grandeur; 
2*  pour  de  tiès-grandes  fistules;  99  pour  des  fistules 
■Hihiplf^;  4*  pour  des  fistules  compliquées  d'atrésie  de 
rurèdire;  B.  les  opéraiions  pratiquées  sur  le  vagin,  sous  la 
fslmle  ^méthode  indirecte),  pour  cause  d'inapplicabilité  de 
rorrlmion  directe.  Ces  dernières  opérations  comprennent  : 
1*  cdies  qui  ont  eu  pour  but  Fooclusion  totale  du  vagin  a 
diilcrentes  hauteurs  du  canal;  2»  celles  qui  ont  eu  en  vue 
Focdosîon  oblique  et  partielle  seulement  du  conduit,  avec 
cooserfation  de  sa  longueur.  Comme  résultat  de  toutes  ces 
opérations,  M.  Smon  donne  la  statistique  suivante  : 

Sur  dn€{uante- trois  fistules  existant  chez  quarante- 
deux  patientes,  quarante-neuf  furent  guéries  chet  trente- 
neuf  femmes,  deux  opérées  moururent,  et  une  malade  fut 
ifauidunnée  comme  incurable,  avec  deux  fistules  compli- 
quées d'une  atrésie  de  l'urèthre. 

M.  Simon  examine  ensuite  les  accidents  qui  peuvent 
nrveoir  pendant  et  après  l'opération,  et  traite  longuement 
de  b  Uessnrc  des  uretères,  des  hémorrhagies  primitives 
et  secondaires,  de  la  lésion  du  péritoine  et  de  la  péritonite, 
de  b  pernstance  de  l'incontinence  après  l'occlusion  de  la 
fiitnle,  de  la  rétention  d'urine  après  l'opération  et  la 
gnériton.  de  la  formation  de  calculs,  et  de  l'inflammation 
croupale  et  diphthéritîque  du  vagin.  Mais  ce  que  son  livre 
dEre  de  plus  intéressant  encore,  c'est  l'examen  tout  par- 
ticulier (|ne  reprend  l'auteur,  et  cette  fois  avec  tous  les 
défeloppements  et  tous  les  détails  cliniques  qu'on  peut 
dcnrer.  de  la  manière  dont  il  faut  se  conduire  et  dont  il 
%tA  conduit  lui-même  dans  les  fistules  les  plus  compli- 
quées. B  donne  à  cette  occasion  la  description  de  réunions 
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qu'il  a  dû  faire  en  Upsilon  renversé,  en  arc.  en  Tau- 
Upsilon^  en  provoquant  Fadhérence  du  col  utérin  à  la 
partie  inrérieure  du  vagin,  sous  Torifice  anormal;  il 
indique  ce  qu'il  convient  de  faire  dans  le  cas  de  fistules 
doubles  (l'enlèvement  de  tout  le  territoire  des  ouvertures 
et  le  traitement  simple  de  la  grande  perte  de  substance 
qui  en  résulte,  ou  bien  le  traitement  isolé  des  différents 
orifices,  en  une  ou  plusieurs  séances).  Il  revient  sur  les 
atrésies  partielles  (postérieures)  du  canal  de  Furèthre 
coexistant  avec  une  seule  ou  plusieurs  fistules,  soit 
uréthro-vaginales,  soit  vésico-vaginales,  et  dit  comment 
on  peut  les  guérir  au  moyen  du  simple  revêtement 
(  Ueberbriickung)  de  la  partie  atrésiée,  ou  par  la  trans- 
plantation d'une  portion  voisine  des  parois  vaginales  sur 
le  segment  de  l'urèthre  resté  libre,  ou  enfin  par  Tocclu- 
sion  transversale  dû  vagin. 

La  partie  la  plus  neuve,  et  en  même  temps  la  plus 
originale  du  livre  du  chirurgien  de  Rostock,  c'est  sans 
contredit  celle  par  laquelle  il  termine  son  travail.  Cette 
partie  constitue  en  effet  un  véritable  petit  traité  sur  l'obli- 
tération vaginale,  et  initie  parfaitement  le  lecteur  à  tout  ce 
qui  concerne  cette  nouvelle  et  intéressante  opération. 

Dans  son  ouvrage  de  1862,  M.  Simon  avait  bien  dit 
quelques  mots  sur  cette  méthode;  mais  il  est  facile  de 
s'apercevoir,  en  le  lisant,  que  ses  idées  sur  les  indications 
et  les  différentes  applications  de  ce  traitement  n'étaient 
pas  encore  bien  arrêtées  à  celte  époque  :  il  n'avait  fait 
qu'effleurer  le  sujet.  Il  est  vrai  qu'en  1856  déjà,  un  article 
sur  ce  sujet  avait  été  inséré  par  lui  dans  la  Deutêche 
Klinik  (1),  mais^  en  réalité,  l'on  n'avait  encore  formulé 


(1)  Deutsche  Klinik.  —  Die  quere  Oblitération  der  Scheide^  1856, 


DoDe  part  un  corps  de  doctrine  en  rapport  arec  l'intérêt 
et  rîmportance  de  cette  ingénieuse  opération  chirui^cale. 
La  Dourdle  publication  du  chirui^en  allemand  vient  donc 
i  cet  égard  combler  une  Téritable  lacune,  encore  ouverte 
avant  lui,  dû  moins  en  grande  partie,  dans  la  thérapeu- 
tique des  fistules. 

K.  Simon  établit  pour  Tocclusion  des  voies  génitales 
trois  modes  opératoires  :  le  premier,  qui  a  été  inventé  et 
mil  en  usage  par  Jobert,  comprend  l'oblitération  du 
nioean  de  tandie  [Hysieroileisis)^  qui  trouve  son  appli- 
cation dans  certains  cas  de  fistules  vésicales  cervico-uté- 
rincs  considérables  dans  lesquelles  la  soudure  directe  des 
boids  de  Torifice  anormal  est  impossible  ;  le  deuxième  (Kol- 
fMeidê)^^  qui  a  été  introduit  par  lui  dans  la  chirui^e 
moderne,  a  pour  objet  Tocclusion  des  parois  mêmes  du 
Tigîfi;  le  troisième  {EpisiosténotU)^  qui  a  été  imaginé  par 
Vidal  de  Cassis,  consiste  dans  l'obturation  verticale  de 
rentrée  du  conduit  vulvo-utérin  par  la  réunion  de  la 
majeure  partie  de  la  vulve.  Cette  dernière  opération  a  été 
pUuican  fois  pratiquée  par  lui-même  et  par  d'autres 
opéralears,  mais  die  n'a  jamais  réussi. 

L'oodosion  des  parois  vaginales  {KolpokleUiê)  est  indu- 
bîtaUement  la  plus  importante  et  la  plus  fréquemment 
applicaUe  de  ces  trois  opérations.  M.  Simon  l'avait 
SJbfarA  désignée  sous  le  nom  d'occlusion  transversale  du 
''fim;  mais  ce  nom  ne  lui  convient  plus,  aujourd'hui  qu'il 
la  pratique  ausâ  bien  dans  une  direction  oblique  que  dans 
one  direction  bilatérale.  Pour  lui,  toute  fermeture  totale 
OQ  partidle  du  vagin  par  réunion  de  ses  parois  au-dessous 
de  la  fistule,  rentre  dans  cette  espèce  de  manœuvre  chi- 
nirpcale. 

Quand  il  fit  ses  premières  eipériences  sur  cette  nouvelle 
mcthode.  en  1855,  il  ne  réussit  pas  tout  d'abord  :  après 
ciiacane  de  ses  tentatives,  il  restait  toujours  des  fistulettes. 


qui  résistaient  opiniâtrement  à  tous  ses  efforts.  Il  lui  fallut 
plusieurs  années  de  lâlonnements  pour  arriver  à  un 
résultat  complètement  aatisfaisant.  Mais  depuis,  les  succès 
se  sont  considérablement  multipliés  entre  ses  mains  et 
celles  de  plusieurs  autres  opérateurs.  Il  a  déjà  obtenu  pour 
son  compte  seize  guérisons.  MM.  Roser,  Wernber,  Wilms, 
Ulrich,  Bardeleben,  Wagner,  Esinarch,  Spiegelberg,  Uegar 
et  autres  en  ont  aussi  enregistré  de  leur  côté. 

Pour  pratiquer  son  opération,  M.  Simon  avait  d'abord 
songé  à  détacher  l'urèthre  du  pubis,  afin  de  faciliter  le 
rapprochement  antéro-postérieur  de  l'orifice  vaginal.  Mais 
il  a  depuis  renoncé  à  cette  pratique,  qui  n'offre  pas  les 
avantages  qu'il  en  attendait,  et  qui,  de  plus,  expose  à  des 
lésions  vasculaires  et  à  des  accidents  sérieux.  Il  se  borne 
donc  aujourd'hui  au  simple  avivement  des  parois  vagi- 
nales et  à  leur  réunion  au  moyen  de  points  de  suture. 
Pour  pratiquer  l'avivemenl,  il  limite  d'abord,  au  moyen 
d'une  incision  circulaire  faite  avec  le  bistouri,  le  rebord 
antérieur  de  la  surface  qu'il  s'agit  d'attaquer,  soulève 
avec  une  espèce  de  ténaculum  multifide  la  partie  qui  doit 
être  excisée,  la  sai- 
sit avec  des  pinces 
érignes ,  et  enlève 
.d'avant  en  arrière 
un  lambeau  annu- 
laire d'un  centimè- 
tre et  demi  à  deux 
centimètres  et  demi 
de  largeur.  Au  mo- 
ment où  le  bistouri 
manœuvre  sur  la 
paroi  postérieure , 
un  doigt  introduit 
dans  le  rectum   fait  saillir  et  distend  la   cloison  recto- 
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vaginale.  La  surface  réséquée  est  ensuite  ^alisée  avec 
des  risranx  Pour  exécuter  la  suture,  M.  Simon  introduit 
avec  des  aiguilles  courbes,  d'arrière  en  avant,  de  doubles 
6b  fins  de  soie  de  Chine.  Gréncralement  ces  ligatures 
ne  pénètrent  que  jusqu'au  tissu  conjonctif  sous-vaginal; 
mab  quand  les  parob  sont  très- minces,  il  n'y  a  pas 
dlnoonvénient  à  les  faire  passer,  s'il  le  faut,  jusque  dans  le 
rectum  et  la  vessie.  Après  leur  placement,  tous  les  fils  sont 
noués.  On  peut  exécuter  l'opération  en  une  ou  plusieurs 
sfemccs,  suivant  le  besoin.  Dans  les  cas  ordinaires,  il  n'est 
pas  Eût  usage  de  la  sonde;  et  ce  n'est  que  quand  il  reste 
derrière  les  parties  adaptées  une  lacune  dans  bquelle  l'urine 
pourrait  croupir  et  exercer  une  forte  pression  sur  la  ligne 
de  réunion,  que  le  cathétérisme  permanent  est  employé. 
Généralement,  l'hémorrhagie  produite  par  les  veines  du 
fagin  et  de  petites  artères  est  assez  abondante  ;  mais  elle 
n'exige  guère  de  ligatures  et  d'ordinaire  elle  s'arrête 
spontanément.  M.  Simon  n'a  jamais  observé  d'iiémorrha- 
gies  consécutives. 

Sdon  c{ue  la  perte  de  substance  de  la  cloison  vésico- 
viginale  siège  à  différentes  hauteurs,  la  conduite  à  tenir 
dans  l'exécution  du  kolpokleisis  doit  varier  assez  notable- 
ment. Autrefois,  M.  Simon  opérait  toujours  sur  le  tiers 
inierieur  du  vagin,  croyant  qu'au-dessus  de  cette  r^on 
la  lai^geur  plus  considérable  du  canal  et  la  difficulté  plus 
grande  à  l'aborder  devaient  être  des  conditions  défavo- 
raUes  à  la  réussite  de  l'opération.  Depuis,  il  a  pratiqué 
Foodusion  à  toutes  les  hauteurs,  et  a  même  observé  que  les 
opérations  faites  sur  les  parties  les  plus  élevées  de  l'organe 
réussissent  mieux  que  celles  qui  sont  exécutées  dans  le 
voinnage  de  l'urèthre.  H  a  donc  posé  en  principe  de  con- 
KTver  la  plus  grande  étendue  possible  du  canal  vaginal 
et  d'établir  l'oblitération  immédiatement  au-dessous  de  la 
fistule,  en  en  utilisant  la  lèvre  inférieure,  ou  du  moins  les 
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tissus  situés  dans  son  voisinage.  Pour  réaliser  ce  précepte, 
il  divise  le  kolpokleisis  en  occlusion  totale  et  en  occlusion 
partielle.  La  première,  qui  se  fait  toujours  transversa- 
lement, se  subdivise  en  trois  variétés,  suivant  qu^on  la 
pratique  :  !<>  à  la  partie  uréthrale  du  vagin  ;  S''  à  la  partie 
moyenne;  ou  %^  à  son  cul-de-sac  supérieur.  L'occlusion 
partielle,  qui  s'eiécute  constamment  dans  un  sens  oblique, 
ne  se  subdivise  pas. 

Dans  l'occlusion  totale  au  niveau  de  la  portion  uréthrale 
du  vagin,  l'opération  est  plus  facile,  attendu  que  les  parties 
sont  plus  abordables  et  que  la  ligne  de  réunion  est  moins 
étendue,  puisqu'elle  est  limitée  des  deui  côtés  par  les 
branches  du  pubis;  mais  la  faible  épaisseur  de  la  paroi  uré- 
thrale, qui  va  encore  diminuant  du  col  vésical  au  méat 
urinaire,  les  godets  naturels  qui  existent  souvent  sur  les 
côtés  de  la  partie  postérieure  ou  inférieure  de  l'urèthre, 
le  bâillement  que  présente  quelquefois  le  vagin  à  son  orifice 
vulvaire,  rendent  souvent  la  réunion  plus  difficile  et  la 
persistance  de  perluis  consécutifs  plus  fréquente.  Dans 
tous  les  cas,  les  chances  de  réussite  augmentent  lorsque 
toute  rétendue  du  canal  de  Turèthre  est  conservée,  et 
diminuent  beaucoup  quand  il  en  manque  une  portion. 
Lorsque  le  canal  persiste  en  entier,  on  pratique  l'avive- 
ment  sur  le  milieu  de  son  étendue,  à  un  centimètre  et 
demi  environ  de  son  orifice;  mais  s'il  n'en  reste  plus 
que  deux  centimètres  ou  un  centimètre  et  demi,  il 
faut  bien  se  servir,  pour  le  rafraîchissement,  du  tronçon 
dont  on  peut  encore  disposer.  Quand  on  a  alTaire  en 
même  temps  à  un  orifice  vaginal  fortement  béant  et 
à  une  étendue  fort  restreinte  de  paroi  uréthrale,  il 
peut  être  utile  de  faire  l'opération  en  deux  fois,  en 
ne  réunissant  dans  la  première  séance  que  les  deux 
côtés  de  l'orifice  et  en  terminant  dans  la  seconde  l'obli- 
tération de  ce  qui  en  reste.  Dans  le  cas  où  la  largeur 
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du  ?agin  détennioc  la  formation  d'une  ligne  de  réunion 
ibrt  longue,  on  peut,  en  outre,  au  lieu  de  diviser  Topé- 
ritioo  en  diflerenls  temps,  dont  l'un  est  complètement 
cxécatè  avant  qu'on  ne  procède  à  l'autre^  la  pratiquer  par 
iwisions,  c'est-à-dire  faire  d'abord  une  portion  seulement 
de  FaTivement  et  la  réunir  immédiatement  par  la  suture, 
pour  répéter  ensuite  la  même  manœuvre  sur  une  autre 
partie,  et  ainsi  de  suite. 

Pour  l'occlunon  complète  du  vagin  à  sa  r^on  moyenne, 
l'opération  est  un  peu  plus  difficile  qu'à  son  entrée,  à  cause 
de  la  moindre  accessibilité,  de  la  flaccidité  plus  grande  et 
des  plis  plus  nombreux  de  l'organe  en  cet  endroit;  mais, 
comme  les  parois  y  sont  en  même  temps  plus  fortes  et  plus 
épaisses,  la  guérison  en  est  rendue  plus  facile,  la  formation 
de  fistules  consécutives  moins  fréquente  et  leur  tendance  à 
la  dcatrisation  spontanée  moins  problématique.  Ce  n'est 
que  vers  le  col  vésical,  et  lorsque  les  parois  y  sont  amincies, 
que  le  danger  de  la  formation  de  ces  fistulettes  reparait  de 
nouveau.  On  peut  encore  ici  faire  l'opération  en  une  ou  en 
deux  séances;  mais  l'adoption  des  deux  séances  est  moins 
utile  (sauf  le  cas  d'extrême  faiblesse  de  la  malade)  qu'à  la 
portion  uréthrale,  attendu  que  les  parois  vaginales  ne  sont 
jamais  béantes  dans  cette  partie  du  canal.  Quand ,  avec  la 
fistule,  il  existe  un  rétrécissement  du  conduit  vulvo-utèrin, 
Fexécution  de  Topération  peut  se  faire  en  temps  successifs, 
terminés  l'un  après  l'autre;  mais  lorsque  le  cylindre  a  con- 
servé ses  dimensions  normales,  il  vaut  mieux  procéder  par 
dtpûians,  l'extension  du  champ  opératoire  et  la  laxité  des 
parois  rendant  très -laborieuse  l'application  de  l'autre 
mode. 

L'oblitération  totale  dans  le  cul-de-sac  vaginal  peut  se 
pratiquer  quand  l'organe  a  été  détruit  ou  complètement 
séparé  de  ses  attaches  supérieures  et  a  glissé  derrière  la 
fi^le.  Dans  ces  cas,  il  semble  que  la  blessure  du  péritoine, 


qui  a  élé  entraîné  avec  le  vagin,  et  qui  peut,  du  reste,  avoir 
contracté  de  nouveaux  rapports  par  suite  d'adhérences,  est 
à  craindre  pendant  le  kolpokleisis.  Mais  M.  Simon  croit 
qu'en  réalité  cette  lésion  est  difficile.  Toutefois, pour  l'éviter 
plus  sûrement,  il  conseille  de  pratiquer  l'occlusion  au 
moyen  d'une  portion  de  la  paroi  postérieure  du  vagin 
située  plus  bas. 

L'oblitération  partielle  peut  s'appliquer  aux  fistules  qui 
n'occupent  qu'une  moitié  du  fond  du  vagin.  Elle  s'exécute 
aux  dépens  d'une  partie  latérale  de 
.  Torgane  seulement,  et  toujours  dans 
une  direction  oblique.  La  longueur 
du  cylindre  se  trouveainsi  maintenue. 
Il  serait  peut-être  possible,  dans  cer- 
tains cas,  non-seulement  d'obtenir  ce 
résultat,  mais  encore  de  ne  com- 
prendre dans  l'occlusion  qu'une  por- 
tion du  cul  -  de  -  sac  vaginal ,  de 
I  manière  à  conserver  à  la  femme  la 
t  faculté  de  concevoir. 
Après  avoir  traité  de  ce  qui  concerne  le  manuel  opéra- 
toire, M.  Simon  s'occupe  des  indications  du  kolpokleisis. 
Vu  le  raccourcissement  du  vagin  et  la  stérilité  qui  sont  la 
conséquence  de  la  formation  du  nouveau  diaphragme,  et, 
d'un  autre  côté,  le  peu  de  danger  qu'offre  l'opération,  il 
établit  comme  principe  général  qu'il  faut  en  admettre 
la  nécessité  quand  ta  réunion  des  bords  mêmes  de  la  fistule 
est  impossible  ou  trop  dangereuse.  Partant  de  cette  règle 
fondamentale,  il  reconnaît  l'indication  de  la  méthode 
dans  les  circonstances  suivantes  : 

1»  Dans  le  cas  de  très-grandes  fistules.  —  Autrefois  ce 
caractère  constituait,  pour  lui.  comme  encore  aujourd'hui 
pour  beaucoup  de  chirurgiens,  l'indication  capitale  de 
l'opération.  Hais  depuis,  les  moyens  de  réunion  se  sont 
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Idlement  perfectionnés,  que  ce  n'est  qu'exceptionnelle- 
ment que  cette  circonstance  nécessite  l'application  du 
koipokleisis; 

2»  L'imaecessiiilM  de  la  fiêiule,  —  Les  progrès  de  1  art 
tOQs  ce  rapport  rendent  aussi  cette  espèce  d'indication 
Ires-care^ 

8*  Le  danger  de  la  blessure  du  péritoine.  —  Ce  danger  se 
préKute  quand  des  fistules,  placées  très-haut,  se  trouvent 
dans  le  Toisinage  des  replis  péritonéaux  :  l'occlusion 
devient  alors  indispensable  ; 

4*  Les  himorrhagies  consécutives  et  rebelles  dans  la 
wessie.  —  Cette  indication  peut  se  présenter  quand  il  est 
prouTé,  par  la  répétition  du  même  accident  après  plusieurs 
opérations,  qu'il  est  impossible  de  l'éviter; 

5*  Uarrachement  de  la  partie  supérieure  du  vagin  avec 
rétrécissement  consécutif  du  canal  sous  la  fistule.  —  Dans 
ces  cas,  une  sonde  introduite  par  la  partie  rétrécie  passe^ 
d*ane  part,  dans  la  vessie,  de  l'autre,  dans  le  col  utérin  : 
Foodusion  sous  l'ouverture  vésicale  est  alors  très-simple  et 
parlaitement  convenable; 

6^  L'atrésie  et  un  haut  degré  de  sténose  du  vagin,  au- 
dessus,  au  niveau  ou  en  dessous  de  la  fistule.  —  Quand  la 
dénose  est  au-dessus  de  l'ouverture,  on  pourrait  songer  à 
détacher  la  lèvre  supérieure  de  celle-ci ,  qui  est  comprise 
dans  la  sténose,  et  à  la  réunir  ensuite  avec  l'inférieure.  Hais 
la  minceur  et  la  présence  d'un  tissu  cicatriciel  abondant, 
qui  caractérisent  presque  toujours  cette  lèvre,  rendraient 
le  simcoès  peu  probable.  Il  en  est  ordinairement  de  même 
dans  les  sténoses  situées  au  niveau  ou  au-dessous  de  la 
finale; 

7*  Les  atrésies  de  l'urèthre  avec  existence  concomitante 
de  plusieurs  fistules.  —  L'oblitération  est  ici  inévitable 
quand  l'atrésie  est  très-étendue  et  qu'il  est  impossible  de 
la  traiter  par  le  procédé  du  revêtement  {UeberbrOckung); 
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8<^  Les  fistules  urétéro-vésicales  et  urétéro-utérines.  — 
Dans  les  premières  de  ces  fistules,  M.  Simon  a  tenté  d'abord 
une  opération  consistant  à  fendre  Turetère,  pour  le  faire 
déboucher  de  nouveau  dans  la  vessie,  et  à  fermer  d'un 
autre  côté  l'orifice  s'ouvrant  dans  le  vagin.  Mais  il  ne 
réussit  pas^  et  l'ouverture  vésicale  se  referma,  tandis  que 
l'embouchure  vaginale  se  reproduisait;  en  outre,  il  sur- 
vint pendant  le  traitement  des  symptômes  néphrétiques 
assez  intenses.  Il  s'est  donc  décidé  à  faire  usage  d'une 
autre  méthode  :  il  établit,  pour  commencer,  une  nouvelle 
fistule  vésicale  immédiatement  au-dessous  du  museau  de 
tanche,  afin  que  l'urine  fournie  par  les  uretères  trouve 
ainsi  une  issue  dans  la  vessie;  puis  il  ferme  le  vagin  au 
niveau  de  la  lèvre  antérieure  de  cette  ouverture  arti- 
ficielle. L'opération  peut  se  faire  en  une  ou  en  deux 
séances.  Il  croit  que,  pour  certaines  de  ces  fistules,  qui 
ont  toujours  leur  siège  dans  l'une  ou  l'autre  partie 
latérale  du  vagin,  on  pourrait  arriver  au  but  au  moyen 
de  l'oblitération  partielle.  Dans  les  fistules  urétéro-utérines 
(urétérales  cervico-utérines),  une  méthode  semblable  est 
applicable. 

M.  Simon  termine  sa  publication  par  l'examen  des  suites 
du  kolpokleisis  et  des  accidents  que  Ion  peut  craindre 
pendant  et  après  son  exécution.  Il  indique^  comme  pouvant 
préoccuper  l'opérateur  : 

l^'  La  pénétration  de  l'urine  dans  le  péntoine.  —  Ses 
expériences  sur  le  cadavre  lui  ayant  démontré  qu'au 
moyen  d'un  clysopompe  on  peut  faire  passer  de  l'eau 
de  l'intérieur  de  la  matrice  dans  la  cavité  abdominale,  il 
avait  craint  que  ce  phénomène  pût  se  produire  après 
le  kolpokleisis.  Mais  ces  appréhensions  ne  se  sont  pas 
réalisées,  probablement  parce  que  la  force  de  contraction 
de  la  vessie  n'est  pas  sufiisante  pour  faire  refluer  l'urine 
par  un  canal  aussi  étroit  que  celui  des  trompes  de  Fallope  ; 
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2*  VinfUtenee  fâeheu»e  de  taurine  sur  la  matrice  et  sur 
la  memêtrualion.  —  Cette  influence  n'est  pas  à  redouter. 
IL  Siinon  n'a  jamais  obsenré,  après  l'opération,  ni  douleurs 
utérines  ni  mucosités  abondantes  dans  les  urines.  La  men- 
itniation<,Ioin  d'en  souffrir,  reparaissait  au  contraire  quand 
eBe  arait  été  supprimée.  Très-souTcnt  des  femmes,  au  para- 
fant anémiques  et  souffreteuses,  reprenaient  leur  teint 
rosé  et  leur  santé.  Ceci  ne  dépend  pas  de  ce  que  les  urines 
eieroent  une  action  (aYorabie  sur  la  matrice,  mais  de  ce  que 
kar  présence  est  indifférente  à  cet  organe,  et  ensuite  de  ce 
que  la  femme,  débarrassée  de  ses  incommodités  antérieures, 
le  trouTe  dans  des  dispositions  plus  fayorables  au  retour 
défraies; 

8*  La  ëlagnaUon  de  Purine  dans  la  vessie.  —  On 
pourrait  appréhender  les  suites  de  cet  accident  à  cause 
du  peu  de  oontractilité  que  possède  le  yagin  et  de  la 
présence  de  diverticules  si^eant  souvent  derrière  l'oc- 
cfanion.  Mais  l'expérience  a  prouvé  que  cette  crainte 
encore  est  dénuée  de  fondement.  En  effet,  M.  Simon  a 
toojoars  remarqué  que,  lorsque  l'occlusion  du  vagin  est 
amplitej  l'urine  sort  claire  et  limpide  par  l'urèthre,  et 
qu'elle  est  seulement  colorée  en  rouge  aux  époques  de  la 
menstruation.  Le  seul  cas  où  il  ait  obsenré  la  formation 
d'an  calcul  est  celui  d'une  oblitération  à  la  suite  de 
laquelle  un  fil  avait  été  abandonné  derrière  la  barrière 
nouvdle.  Quand,  au  contraire,  la  fermeture  du  vagin  n'est 
pas  complète,  il  peut  survenir  des  catarrhes  et  des  calculs, 
la  femme  continuant  à  être  mouillée  et  exposée,  comme 
auparavant,  aux  refroidissements  et  à  toutes  leurs  suites. 
M.  Simon  a  toujours  vu  que,  lorsque  des  dépôts  urinaires 
se  formaient  après  les  occlusions  incomplètes  du  conduit 
vulfO' utérin,  le  meilleur  moyen  de  les  empêcher  de  se 
reproduire  était  de  fermer  les  fistulettes  qui  causaient 
rincontinence  d'urine.  Quand  la  chose  ne  pouvait  se  faire, 
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il  lui  était  encore  possible  d'anÎTer  au  même  résultat  en 
agrandissant  la  fistule; 

4<>  La  perêUtance  de  l^ineoniinenee  d* urine  par  suite  de 
la  soudure  d'un  urethre  incomplet  à  la  paroi  postérieure 
du  vayin.  —  On  aurait  pu  croire  que,  dans  ces  cas<, 
l'absence  de  sphincter  et  le  tiraillement  eiercé  sur  le 
tronçon  d'urèthre  par  la  paroi  postérieure  de  l'orifice 
▼aginal,  auraient  déterminé  le  bâillement  du  canal,  et 
par  suite  une  incontinence  inévitable;  mais  l'obsenration 
a  démontré  que  des  portions  d'urèlhre  d'un  centimètre 
et  demi  à  deux  centimètres  ont  pu  conserrer,  après  l'opé- 
ration, la  faculté  de  résister  à  la  pression  de  l'urine  et  à  la 
traction  de  la  paroi  recto-vaginale,  même  dans  des  cas  où 
toute  la  cloison  vésico-vaginale  avait  été  détruite. 

M.  Simon,  après  une  occlusion  de  la  portion  uréthrale 
du  vagin  pratiquée  en  vue  de  guérir  une  fistule,  a  tenté  un 
jour  une  opération  fort  originale.  Sur  les  vives  instances 
de  la  femme,  il  s'est  déterminé  à  chercher  à  agrandir 
l'entrée  de  l'organe  oblitéré.  Pour  cela,  il  a  séparé  du 
rectum  la  partie  atrésiée  au  moyen  d'une  incision  trans- 
versale, et  pris  dans  le  voisinage  un  lambeau  de  muqueuse 
pour  la  fixer  au  fond  de  l'incision.  Il  a  augmenté  ainsi 
d'un  centimètre  et  demi  la  profondeur  de  l'entrée 
vaginale. 

L'ouvrage  de  M.  Simon  se  distingue  plutôt  par  un  carac- 
tère très- marqué  d'individualité  que  par  une  grande 
érudition.  On  reconnaît,  en  le  lisant,  qu'il  s'est  beaucoup 
moins  attaché  à  examiner  les  idées  des  autres  qu'à  cher- 
cher dans  ses  propres  observations  les  bases  de  ses  convic- 
tions et  de  ses  principes.  Dans  une  pratique  de  seize  années, 
il  n'a  rien  négligé  de  tout  ce  qu'il  a  pu  voir,  il  n'a  rien 
oublié  de  ce  qu'il  a  fait  :  il  a  tout  rassemblé,  tout  rapproché; 
et  c'est  au  moyen  de  ces  matériaux,  amassés  par  lui-même 
et  élaborés  avec  soin ,  qu'il  a  formé  un  ensemble  qui  con- 
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sdtoe  bien  certainement  l'une  des  productions  les  plus 
remarquables  qui  aient  été  publiées  sur  cette  matière.  Son 
firre,  joint  à  celui  de  1862.  est  de  ceux  quon  ne  peut  se 
disponser  de  lire  quand  on  veut  approfondir  la  question  si 
ieoonde  et  si  Tariée  des  fistules  uro-génitales. 

Arrivé  au  terme  de  cette  revue  historique,  que  je  fixe 
ao  commencement  de  l'année  1869,  je  ne  puis  m'empècher 
de  Elire  encore  celte  observation,  que  certains  travaux  qui 
auraient  mérité  d'j  trouver  place  y  ont  peut-être  été  omis, 
MHt  parce  qu'ik  n'ont  pas  reçu  une  publicité  suffisante,  soit 
parce  que,  dans  mes  recherches,  ils  ne  me  sont  pas  tombés 
sous  la  main.  H  j  a  probablement  quelques  œuvres  toutes 
récentes  qu'il  ne  m'aura  pas  été  donné  de  posséder  et  par 
conséquent  d'examiner  et  de  communiquer  au  public.  Je 
sais,  par  exemple,  qu'en  Amérique,  il  a  paru  depuis  peu 
quelques  nouvelles  brochures  sur  la  question  des  fistules, 
et  qu'entre  autres,  M.  Emmet, successeur  de  M.  Sims,  à  New- 
To^M.  Bozeman  et  d'autres  encore  ont  écrit  sur  ce  sujet. 
Toutes  les  lacunes  qu'on  pourra  trouver  dans  cette  esquisse 
auront  été  le  résultat  de  circonstances  indépendantes  de 
ma  volonté;  et,  pour  ne  parler  que  des  productions  améri- 
caines auxquelles  je  viens  de  faire  allusion,  il  m'a  été  impos- 
able de  me  les  procurer  en  temps  utile. 

En  résumé,  quelque  imparfait  que  soit  peut-être  cet 
eiamen  historique,  il  aura,  j'espère,  contribué  à  prouver  que 
la  chirurgie,  qui  se  débattait  anciennement  dans  son  im- 
puissance quand  il  s'agissait  du  traitement  des  fistules  uro- 
génitales,  est  aujourd'hui  maîtresse  absolue  de  ce  terrain 
et  qu'il  n'est  plus  possible  désormais  de  conserver  aucun 
doute  sur  la  parfaite  curabilité  de  ces  affections;  il  aura 
démontré,  en  outre,  que  la  guérison  peut  en  être  obtenue, 
non  pas  seulement  par  une  seule  espèce  d'opération,  par 
un  seul  moyen  thérapeutique,  mais  par  plusieurs  méthodes 
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diverses  entre  lesquelles  le  praticien  est  libre,  à  l'occasion, 
de  choisir  ce  qui  convient  le  mieux;  enfin,  il  aura  établi 
que  les  progrès  de  la  chirurgie  moderne  ont  été  tels,  qu'un 
certain  nombre  d'agents  curatifs  qui  échouaient  toujours 
entre  les  mains  des  anciens  praticiens,  ou  qui  ne  réussissaient 
que  dans  des  circonstances  exceptionnelles,  peuvent  de  nos 
jours  être  appliqués  avec  des  chances  d'arriver  au  but 
désiré,  ou  du  moins  d'amener  une  amélioration  notable 
dans  l'état  de  la  maladie. 


DEUXIÈME  PARTIE. 


EXâBEll  AMALTTIQUE  ET  CRITIQUE 


CHAPITRE  PREMIER. 


DÉFINITION  ET  DIVISION 


Qodqoes  autean,  considérant  surtout  l'étjmologie  du 
iDot  futmk,  ont  cru  que  c'est  abusirenient  qu'on  Fa  appliqué 
aox  ouTcrtures  uro-^énitales.  Selon  eux,  l'expression  latine 
fêtmia  signifiant  un  chalumeaq,  un  pipeau,  une  flûte, 
c'fst-à-dîre  un  instrument  creux,  allongé  et  ajant  une 
certaine  étendue,  sa  traduction  française  et  chirurgicale  ne 
peat  désigner  qu'un  trajet  ajant  deux  orifices  plus  ou  moins 
âoîgnés  l'un  de  l'autre,  et  elle  ne  peut  convenir  à  des 
ourertures  cpii,  comme  celles  qui  font  communiquer  la 
vcsae  arec  le  Tagin,  n'ont  aucun  parcours  et  constituent 
de  Tcritables  trous.  Cette  opinion  ne  me  parait  pas  admis- 
aUe  :  car  Viàie  qui  est  attachée  au  mot  /Utule  s'applique 
bien  plutôt  à  la  eommunicaUon  anormale  établie  entre  une 
collection  ou  une  cayité  et  une  surface  libre  du  corps,  qu'à 
la  fanme  d'un  passage  creusé  dans  une  étendue  plus  ou 

14 


—  214  — 

moins  grande  à  trayers  les  tissus.  Cela  est  si  vrai  qu'on  n'a 
jamais  hésité  à  désigner  par  ce  nom  des  orifices  simples, 
sans  trajet  notable,  allant  directement  d'un  canal,  d'un 
tube,  d'un  viscère  creux  à  l'extérieur.  C'est  ce  qui  est  arrivé, 
par  exemple,  pour  les  fistules  du  conduit  de  Sténon,  les 
fistules  laryngées,  trachéales,  celles  que  les  physiologistes 
ont  établies  artificiellement  à  Testomac  pour  étudier  les 
phénomènes  de  la  digestion,  etc. 

Du  moment  qu'un  liquide,  soit  normal,  soit  accidentel, 
est  versé  habituellement  par  une  voie  non  naturelle  sur  une 
surface  libre  du  corps,  l'esprit  ne  peut  se  refuser  à  admettre 
l'existence  d'une  véritable  fistule,  et  les  habitudes  pratiques 
et  diagnostiques  sont  telles  sous  ce  rapport,  qu'aucun 
chirurgien  ne  sera  détourné  de  cette  manière  de  voir  par  la 
considération  du  plus  ou  moins  de  longueur  du  trajet  nou- 
veau. La  dénomination  de  fistule  est  donc  parfaitement 
légitimée  par  la  signification  générale  qu'on  lui  a  de  tout 
temps  attribuée.  La  qualification  iïuro-génilate  que  j'y 
ajoute,  me  semble  exprimer  d'une  manière  générique 
l'ensemble  et  toutes  les  combinaisons  possibles  des  com- 
munications insolites  qui  peuvent  s'établir  entre  les  voies 
urinaires  et  les  voies  génitales  de  la  femme,  tout  en  dépei- 
gnant, par  la  composition  du  mot,  la  marche  que  suit  le 
liquide  pour  passer  de  l'un  à  l'autre  des  deux  systèmes 
d'organes. 

La  distinction  des  fistules  uro-géni taies,  ou,  en  d'autres 
termes,  leur  division,  est  devenue  indispensable  pour  donner 
de  la  clarté  au  langage  scientifique,  et  pour  déterminer 
nettement  les  connaissances  et  les  préceptes  qui  se  rappor- 
tent plus  spécialement  à  chacune  d'entre  elles.  Jobcrt  de 
Lamballe  a  le  premier  reconnu  cette  nécessité,  et  la  classi- 
fication qu'il  a  établie  est  encore  aujourd'hui  généralement 
admise  et  suivie  par  presque  tous  les  '  chirurgiens.  Cette 
classification  est  purement  anatomique  et  fondée  en  même 
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tfraps  sur  le  trajet  parcouru  par  le  liquide  urinaire.  Elle 
nat  mieux,  sans  contredit,  que  certaines  divisions  qu'on 
a  cherché  à  établir  en  les  basant  uniquement  sur  les 
maoœuTres  opératoires  qu'elles  exigent,  car  elle  a  l'avantage 
de  partir  d'un  principe  plus  général  et  de  ne  point  consi- 
dérer les  fistules  sous  une  de  leurs  faces  seulement  et  à 
un  point  de  vue  exclusif  et  restreint. 
Jobert  divisait  les  fistules  uro-génitales  en  : 

1*  Fistales  nréthro-vaginales  ; 

3*       —       vésico-vaginaieê  ; 

S*       —       zèneo-uiéro-vaginaleê  êuperficieileê  ; 

•4*       —       vésicO'UtérO'Vaginaieê  profondes  ; 

5*       —       véêico^utérines  (I). 

La  première  espèce  de  fistules  comprend  les  ouvertures 
qui  font  communiquer  l'urèthre  avec  le  vagin;  la  deuxième, 
celles  qui  ont  perforé  simplement  la  cloison  vésico- vaginale; 
b  troisième,  celles  qui  sont  placées  assez  près  du  col  utérin 
pour  que  la  lèvre  antérieure  de  celui-ci  entre  dans  la 
composition  de  la  circonférence  de  l'orifice;  dans  la  qua- 
Irième,  cette  lèvre  est  en  partie  détruite  et  occupée  par 
Fouverture  anormale;  dans  la  cinquième,  la  fistule  se  trouve 
dans  l'intérieur  même  de  la  cavité  du  col  de  la  matrice. 

M.  Da  Gista  Duarte,  dans  un  travail  qu'il  a  fait  paraître 
en  1865(2),  a  cru  devoir  ajouter  à  cette  division  quelques 
catégories  nouvelles;  ce  sont  : 

1*  La  fistule  uréthro-vésico- vaginale,  intéressant  en 
même  temps  l'urèthre,  le  sphincter  et  le  col  de  la  poche 
urinaire; 


(I;  ioiuT  »t  Lassalls,  Traité  des  fistules  vésieo- utérines,  etCy 
1852. 

(2j  Da  G»tTA  DoAiTE,  Des  fistules  génito-urinaires  chez  la  femme. 
Parii,  1865,  p.  8. 
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2^  La  fistule  uréthro-vésico-utéro-vaginale,  comprenant 
toute  la  cloison,  depuis  Furèthre  jusqu'à  l'utérus; 

9^  La  fistule  urétéro-utérine. 

Ces  classifications,  quoique  bonnes  et  fort  utiles  pour  la 
pratique,  pèchent  cependant,  me  parait-il,  par  quelques 
imperfections  dans  le  rapport  de  l'expression  avec  les  parties 
réellement  lésées.  Ainsi  le  terme  de  fistule  vésico -utérine 
semblerait  indiquer  une  communication  entre  la  vessie  et 
la  cavité  utérine,  tandis  que  dans  le  fait  il  n'en  existe  une 
qu'entre  la  poche  urinaire  et  le  col  de  la  matrice.  Il  est  vrai 
que  les  fistules  vésico- utérines  proprement  dites  n'ont  pas 
été  observées,  du  moins  que  je  sache;  mais,  comme  je  le 
dirai  plus  loin,  elles  ne  sont  pas  impossibles.  Elles  ont  peut- 
être  existé  quelquefois  sans  qu'on  s'en  soit  aperçu;  et,  dans 
le  cas  où  il  s'en  présenterait  positivement  une,  on  se  trou- 
verait sans  expression  pour  la  désigner,  celle  qui  lui  con- 
viendrait ayant  déjà  été  employée  pour  une  autre  espèce 
d'ouverture  fistuleusc.  Du  reste,  aucune  considération  ne 
peut  excuser  l'usage  d'un  terme  anatomique  signifiant 
autre  chose  que  ce  qu'il  doit  représenter.  Pour  ce  qui  est  de 
l'expression  de  fistule  uréthro-vésico-vaginale,  elle  n'indique 
nullement,  comme  elle  en  a  la  prétention,  la  lésion  du  coi 
vésical,  et  elle  pourrait  tout  aussi  bien  désigner  deux  fistules 
simultanées, l'une  uréthro- vaginale  et  l'autre  vésico- vaginale. 
Celle  de  fistule  uréthro-vésico-utéro-vaginale  est  entachée 
d'un  défaut  semblable,  et,  malgré  sa  complication,  ne  désigne 
point  d'une  manière  exacte  l'étendue  des  parties  inté- 
ressées. Celle  de  fistule  urétéro-utérine  enfin  offre  le  même 
inconvénient  que  celle  de  véstco-utérine^ei^  de  plus,  elle  ne 
désigne  qu'une  seule  espèce  de  fistule  venant  de  l'uretère, 
tandis  que  l'observation  en  a  déjà  fait  constater  plusieurs. 

Je  crois  donc  qu'il  y  a  utilité,  tant  sous  le  rapport  de  la 
précision  du  langage  que  sous  celui  de  l'indication  com- 
plète de  tous  les  cas  qui  peuvent  se  présenter,  de  modifier 
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dasifications  actudles,  et  de  diviser  les  difiereales 
de  la  manière  soiYante  : 


î"  GROUPE. 

5* 
4* 


Fisnrus  cmCruiàus; 
Fismj»  TisiCAUs; 
ForcL»  rmirtiuLis; 
Cloâqcis  rio-«É!iiTArx. 


Ces  quatre  groupes,  établis  d'après  le  point  de  départ  de 
b  comnranication  anormale,  sont  subdiTisés  en  groupes 
Kcoodaires,  basés  snr  la  direction  et  l'issue  de  la  fistule.  Le 
tdJeaa  suiTant  en  donne  une  idée  : 


^  GROLTE. 


I  FûÊmUt 
\       Sroope 


V,  seule  calégorie  de  ce 


r 


dr  GROITE. 

rvmiS  TCSICALES. 


/ 


as 


iimpUM,  Cusanl  coin- 
maniqiicr  diredement  la  vessie  «Tec  le  Tagin  ; 
Fûtutes  vésieates  eervico^vaginaies,  passant 
par  le  col  de  la  vessie  pour  arriver  dans  le 
vagin; 

Fistules  vésieaUs  cervico  -  utero  -  vaginales 
superfieiettes,  correspondant  anx  vésico-ntéro- 
vaginales  soperficielles  de  Jobert  ; 
Fistules  vésieates  cervico  •  tdrro  -  vaginales 
profondes,  se  rapportant  aox  vésico-utéro- 
vaginales  profondes  de  Jobert  ; 

B.  Fistules  vésieates  cervico  utérines,  corrcqwn- 
danl  aox  vésico-utérines  de  Jobert  ; 

P.  Fistules  vésieo-uiérines,  allant  de  la  vessie  à 
la  cavité  utérine  (fistules  non  encore  observées, 
mais  possibles). 

A.  Fistules  urétéro-^vaginaies  directes,  $*ouvrant 
directement  de  Puretère  dans  le  vagin  ; 

■•  Fistules  urétéro-vaginales  indirectes,  débou- 
chant dans  le  vagin  par  les  bords  d*une  fistule 
vésico-vaginale; 

C.  Fistules  urétérales  eervieo-utérines,  allant  de 
rurelèrc  dans  Tintérieur  du  col  utérin  ; 

1^  Fistules  urétéro-utérines  (pour  mémoire) . 

k  GROUPE.         \  Fistules  comprenant  toute  la  cloison  vésico-vagi- 
uAMIcis  cBo-GÉsiTAL'x.'        ualc.  —  Pas  de  subdivision. 


GROUPE. 

àLES. 
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Ck)inme  je  le  dirai  plus  loin,  la  formation  des  fistules 
urétéro-utérines,  que  je  n'indique  que  pour  mémoire,  est 
loin  d'être  aussi  facile  à  comprendre  que  celle  des  fistules 
yésico-utérines. Cependant, comme  on  ne  peut  direque  leur 
établissement  est  matériellement  impossible,  j'ai  cru  devoir 
en  faire  mention. 

Toutes  ces  fistules  peuvent  se  combiner,  se  compliquer, 
présenter  des  fusions,  des  embranchements,  qu'une  classi- 
fication ne  peut  et  ne  doit  pas  embrasser,  et  qui  ne  sauraient 
être  déterminées  que  par  des  descriptions  particulières.  Les 
cloaques  uro-génitaux,  par  exemple,  peuvent  se  borner  à 
la  lésion  de  toute  la  cloison,  ou  embrasser  en  même  temps 
des  portions  du  col  utérin,  du  col  vésical  et  de  l'urèthre. 
Des  dénominations  qui  comprendraient  toutes  ces  variétés 
donneraient  lieu  à  un  néologisme  par  trop  discordant,  et 
constitueraient  un  véritable  empiétement  sur  le  domaine 
de  l'histoire  pathologique. 


CHAPITRE  IL 


.\3ÎAT0MIE  DU  SIÈGE  DES  FISTULES. 


Le  Tagin,  la  matrice  et  ses  annexes  constituent,  rers  le 
mîliea  de  l'exca?ation  du  bassin,  une  espèce  de  traverse, 
plus  oa  moins  mobile  en  haut,  fixée,  au  contraire,  inférieu- 
rement  à  Texcayation  pelvienne  et  au  détroit  inférieur  du 
bassin.  Au-devant  de  cette  cloison  transversale  se  trouve 
le  compartiment  destiné  à  la  vessie;  en  arrière,  celui  qui 
appartient  au  rectum.  Ces  deux  organes  étant  susceptibles 
de  resserrement  et  de  dilatation,  agissent  par  leurs  mouve- 
nieots  sur  la  situation,  la  forme,  la  direction  et  l'étendue 
des  parties  mobiles  du  vagin.  La  matrice  et  ses  annexes, 
pendant  les  déplacements  qu'elles  peuvent  subir,  réagissent 
à  leur  tour  sur  ces  parties;  de  sorte  qu'il  est  impossible  de 
leur  asngner  une  manière  d'être  et  des  rapports  constants, 
et  que  l'on  doit  s'attendre  à  trouver  à  cet  égard  de  nom- 
bœuses  variétés. 

Le  ¥agin  est  étendu  du  fond  du  vestibule  de  la  vulve 
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jusque  vers  le  tiers  inférieur  du  col  utérin.  Sa  direction 
suit  celle  de  Taxe  de  l'excavation  du  bassin  et  est  par 
conséquent  oblique  en  haut  et  en  arrière,  en  formant  une 
courbe  à  convexité  postérieure.  Cette  direction  est  assez 
sujette  à  varier.  Les  déviations  de  la  matrice  la  modifient 
en  entraînant  l'organe  dans  leur  sens;  les  difformités  ou 
les  conformations  particulières  du  bassin  et  surtout  de  la 
face  antérieure  du  sacrum  peuvent  changer  la  courbure 
de  l'organe,  la  redresser  ou  l'augmenter  ;  il  en  est  de  même, 
comme  je  viens  de  le  dire,  de  l'ampliation  ou  de  l'état  de 
vacuité  des  viscères  voisins;  l'accouchement,  en  dilatant 
l'orifice  vulvaire,  diminue  les  inflexions  du  vagin  dans  une 
certaine  proportion,  ce  qui  fait  qu'il  est  généralement  plus 
incurvé  chez  les  vierges  que  chez  les  femmes  qui  ont  eu 
des  enfants;  enfin,  l'emplacement  de  la  vulve  a  aussi  une 
grande  influence  sur  la  direction  du  canal.  On  sait  que 
dans  les  pays  chauds  les  femmes  ont  généralement  les 
parties  génitales  externes  dirigées  plus  directement  en 
avant,  tandis  que  chez  les  femmes  du  Nord  elles  regardent 
en  bas  et  même  en  arrière.  Dans  les  climats  tempérés,  des 
dispositions  semblables,  ou  intermédiaires  entre  ces  deux 
extrêmes,  peuvent  se  rencontrer;  or,  ces  conformations,  se 
combinant  toujours  avec  une  inclinaison  correspondante 
du  bassin,  déterminent  une  déviation  de  l'axe  du  vagin, 
soit  dans  le  sens  antéro-postérieur,  soit  dans  le  sens  vertical. 
Il  n'est  pas  inutile  de  se  rappeler  la  possibilité  de  ces  diffé- 
rences de  directions  quand  on  applique  le  spéculum,  qu'on 
pratique  le  toucher,  ou  qu'on  veut  dans  un  but  quelconque 
se  ménager  une  entrée  facile  dans  le  conduit  vulvo-utérin. 
La  forme  du  vagin,  dans  l'état  normal,  est  celle  d'un 
cylindre  aplati  d'avant  en  arrière,  rétréci  vers  la  vulve, 
élargi  vers  la  matrice,  et  taillé  obliquement  à  ses  deux 
extrémités,  de  manière  à  présenter  une  paroi  antérieure 
plus  courte  et  une  postérieure  plus  large.  Lorsqu'il  est 
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dilaté  fibremeot,  il  représente  un  cône  creux  assez  rou- 
tier. doDi  la  base  se  trouverait  vers  la  matrice  et  le  sommet 

r 

tiDoqoé  Ters  la  yuItc.  Quand  aucune  force  excentrique 
n'agit  sur  ses  parois  internes,  il  est  affaissé  sur  lui-même,  sa 
partie  antérieure  formant  une  surface  aplatie  qui  repose  sur 
a  partie  postérieure,  devenue  également  plane  ou  à  peu 
près.  Dans  cette  situation,  le  vagin  présente  naturellement 
plus  de  largeur  et  moins  d'étendue  antéro- postérieure 
que  dans  Tétat  de  dilatation.  L'accumulation  des  urines 
dans  la  vessie  et  des  (eces  dans  le  rectum  augmente  cette 
disposition,  qu'il  ne  faut  pas  oublier  quand  il  est  question 
de  laisser  dans  le  canal  des  corps  étrangers  plus  ou  moins 
a^oa, comme  par  exemple  des  extrémités  de  fils  métalliques. 
D  V  a  de  grandes  variations  dans  le  volume  total  du 
fagin.  n  est  moindre  chez  certaines  femmes,  en  vertu 
d*une  oi^nisation  particulière.  Les  vierges  l'ont  moins 
dérdoppé  que  les  femmes  qui  ont  usé  du  coït,  et  celles 
qui  ont  accouché  plusieurs  fois  conservent,  en  général, 
nne  augmentation  beaucoup  plus  inarquée  encore  dans 
les  dimensions  de  l'organe,  ce  qui  dépend  de  ce  que 
le  travail  hypertrophique  dont  il  a  été  le  sic^e  pendant 
la  grtMMJSC  n'a  pu  être  complètement  effacé  après  le 
retour  à  Tétat  ordinaire.  La  longueur  du  canal  est  en 
rapport  avec  son  volume  total,  et  change  par  conséquent 
avec  les  variétés  de  développement  que  je  viens  d'indi- 
quer. Elle  change  aussi  avec  toutes  les  dispositions  ou  les 
loouvements  qui  tendent  à  l'attirer  vers  le  détroit  supé- 
rieur ou  à  le  repousser  vers  la  vulve.  On  ne  peut  donc 
donner  à  cet  égard  que  des  mesures  moyennes  et  approxi- 
matives. Celles  que  j'ai  prises  sur   le   vagin  de  femmes 
ayant  eu  des  enCaints  variaient  entre  sept  et  neuf  centi- 
mètres pour  la  paroi  antérieure,  depuis  le  méat  urinairc 
jusqu'au  col  utérin,  et  entre  huit  et  dix  centimètres  pour 
la  paroi  postérieure,  depuis  la  fourchette  jusqu'au  fond  du 
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cul-cle-sac  rélro-ulérin.  La  différence  entre  la  longueur 
des  parois  antérieure  et  postérieure,  qui  est  constante^, 
n'existe  pas  toujours,  m'a-t-il  paru,  dans  les  mêmes  pro- 
portions. Ainsi,  il  m'est  arrivé  quelquefois  de  ne  compter 
qu'un  centimètre  d'écart,  tandis  qu'ordinairement  j'ai 
trouvé  deux  centimètres. 

La  capacité  du  vagin  n'est  pas  la  même,  à  beaucoup 
près,  dans  les  différents  points  de  son  étendue.  Elle  est 
considérablement  rétrécie,  à  rorificc  vulvaire,  par  la  pré- 
sence de  l'aponévrose  périnéale  moyenne,  et  surtout  par 
l'apposition  du  bulbe  et  de  son  muscle  constricteur, qui  jouit 
de  la  faculté  de  diminuer  encore  l'orifice  d'une  manière 
active.  A  partir  de  ce  point,  le  vagin  se  dilate  graduelle- 
ment jusqu'au  niveau  du  col  utérin,  où  il  forme  un  cul- 
de-sac  représentant  la  partie  la  plus  large  de  l'organe. 
Chez  les  vierges,  la  présence  de  l'hymen  augmente  nota- 
blement le  rétrécissement  de  l'orifice  vulvo-vaginal,  et  les 
caroncules  en  diminuent  à  leur  tour  les  diamètres  chez 
les  femmes  déflorées,  en  raison  de  leur  développement  plus 
ou  moins  prononcé.  Toutes  les  causes  qui  déterminent  la 
dilatation  du  vagin,  et  surtout  le  coït  et  l'accouchement, 
augmentent  mécaniquement  le  retrait  excentrique  des 
parties  non  contractiles  qui  environnent  le  canal,  et 
amènent  en  même  temps  le  relâchement  et  l'atonie  des 
plans  musculaires  qui  ont  de  l'action  sur  lui  :  il  en  résulte, 
chez  les  femmes  qui  y  ont  été  fréquemment  soumises,  une 
augmentation  marquée  de  la  capacité  du  conduit.  En 
outre,  toutes  les  circonstances  qui  en  diminuent  la  lon- 
gueur ont  pour  effet,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  une 
augmentation  concomitante  dans  l'étendue  de  ses  diamètres 
latéraux,  et  par  conséquent  une  dilatation  de  sa  cavité 
dans  ce  sens  :  c'est  ce  qu'on  voit,  par  exemple,  chez 
les  femmes  qui  ont  la  matrice  basse,  ou  qui  l'ont  simple- 
ment engorgée  ou  affectée  de  quelque  tumeur,  ou  lors- 
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qu'elles  exécntent  an  effort  qui  rapproche  ce  viscère  de  la 
vulTe.  Le  «MiTenir  de  toutes  ces  particularités  est  utile  dans 
les  exploralions  auxquelles  on  soumet  les  parties  génitales, 
soit  oomine  moyens  de  diagnostic,  soit  comme  préparatoires 
s  une  opération.  Elles  donnent  la  clef  des  résistances  qu'on 
peot  éprouTer  quelquefois  en  certains  endroits,  de  la  facilité 
àt  locomotion  dont  jouissent  les  instruments  dans  d'autres 
ripons,  et  du  peu  d'obstacles  que  Ion  rencontre  dans  les 
conditions  oa  se  trouvent  ordinairement  les  femmes  qui 
»ot  affectées  d'une  fistule  uro-génitale. 

Le  conduit  Tulvo-utérin  est  doué  d'une  grande  diia- 
Uhiliii,  tant  dans  le  sens  de  la  laideur  que  dans  celui  de 
b  longueur.  Toutefob  son  orifice  Tulvaire  n'est  extensible 
que  dans  des  limites  beaucoup  plus  restreintes  que  ses 
autres  régions,  par  les  raisons  anatomiques  qui  ont  été 
iodiquces.  Les  parties  latérales  de  la  moitié  inférieure  du 
fondait,  étant  en  contact  avec  des  oi^anes  qui  ne  subissent 
kl  dépressions  que  dans  une  certaine  mesure,  sont  moins 
bmiaUement  disposées  pour  la  distension  que  les  parties 
antérieure  et  postérieure^  qui  sont  contiguës  à  des  viscères 
caûnemment  compressibles  :  c'est  donc  dans  le  sens  antéro- 
portéricor  que  la  dilatation  se  fait  le  plus  facilement,  bien 
CDteodn  dans  letat  de  vacuité  de  la  vessie  et  du  rectum. 
Ao  niveau  de  la  r^on  utérine  du  vagin,  la  dilatabi- 
lité parvient  à  son  maximum  d'effet  :  de  sorte  qu'en  cet 
endroit  se  trouvent  réunies  en  même  temps  les  conditions 
de  mobilité,  de  calibre  et  d'extensibilité  les  plus  pronon- 
cées IhtnreUement  la  dilatation  du  vagin  dans  le  sens 
blcrd  et  antéro-posiérieur  coïncide  toujours  avec  la  dimi- 
nution de  sa  longueur,  et  vice-versa  dans  le  cas  d'élongation 
de  Foigine,  au  moins  dans  les  circonstances  ordinaires  et 
qoand  rien  ne  vient  empêcher  cet  effet  mécanique. 

La  face  inieme  du  vagin  présente  des  saillies  de  deux 
apeoes.  Les  premières  constituent  de  véritables  plis,  trans- 


versalemeot  dirigea,  et  se  prononcent  d'autant  plus  que  le 
vagin  est  plus  raccourci  par  une  cause  ou  par  une  autre  ;ce 
sont  ces  plis  que  rencontre  et  qu'efiàce  le  spéculum  pen- 
dant son  introduction.  Les  secondes  sont  formées  par  des 
éininences  beaucoup  moins  saillantes,  présentant  la  forme 
de  petites  crêtes,  ordinairement  dirigées  transversalement, 
mais  aussi  assez  souvent  obliquement,  de  manière  à  ren- 
contrer les  crêtes  voisines  et  à  s'anastomoser  avec  elles  pour 
former  une  espèce  de  réseau,  à  peu  près  à  la  manière 
des  lanières  intermédiaires  aux  valvules  conniventes  de 
l'intestin  grêle,  mais  avec  un  peu  plus  de  complication. 
Ces  saillies  proéminent  ordinairement  davantage  vers  la 
ligne  médiane,  en  avant  et  en  arrière  du  vagin ,  et  elles  y 
forment  ainsi  deux  espèces  de  raphés,  qu'on  a  nommés 
colonnes  au  vagin.  C'est^  sauf  la  hauteur  des  saillies, qui  est 
moindre,  une  disposition  qui  rappelle  celle  des  lamelles  du 
cervelet  au  niveau  du  vennb  inférieur.  J'ai  vu  quelquefois 
des  espèces  de  colonnes  assez  bien  dessinées  sur  les  côtés 
du  vagin.  Les  saillies  sont  d'autant 
plus  nombreuses  et  plus  marquées 
qu'on  les  examine  plus  près  de 
l'orifice  vulvaire.  Chei  les  jeunes 
filles,  elles  se  continuent  ordi- 
nairement, mais  en  s*applatissant 
et  en  devenant  plus  rares,  jusque 
vers  l'orifice  utérin.  Hais  chez  les 
femmes  qui  ont  eu  des  enfants, 
elles  disparaissent  presque  tou- 
jours à  peu  près  complètement 
■-  en  cet  endroit,  et  deviennent, 
du  reste,  aussi  beaucoup  moins 
prononcées  et  moins  nombreuses  à  l'entrée  du  canal.  Ces 
éminences  crêtées  ne  s'effacent  pas  comme  les  plis  du 
premier  ordre  sous  la  pression  du  spéculum  :  elles  sont 
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oomtitiiées  par  des  élevnres  dures  et  pleines  de  la  mem- 
fanme  moqueuse.  Celle-cî,  dans  les  întenralles  des  crêtes  et 
dans  son  ensemble,  présente,  chez  les  femmes  cpiî  ont 
atnaché,  une  couleur  rose  pâle,  qui  peut  devenir  plus 
faocée  a  1  époque  menstruelle.  Chez  les  jeunes  filles,  elle 
«t  pins  rosée.  Pendant  la  grossesse,  la  muqueuse  devient 
plus  flasque,  flus  bouffie,  offre  des  veinules  bleuâtres  à  sa 
aËxbet  et  prend  un  aspect  violacé. 

Verifee  imfhieurde  la  cavité  vaginale  est  formé,  chez  les 
femiDei  non  déflorées,  par  la  membrane  hjmen,qui  s'insère, 
en  haut,  immédiatement  en  arrière  du  méat  urinaire. 
Gnome  caette  membrane  constitue  les  limites  inférieures  du 
coudait  vulva-utérin«  il  en  résulte  que  les  fistules  uréthrales 
rouvrent  dans  ce  canal  et  non  point  dans  le  vestibule,  et 
ferment  ainsi  de  véritables  fistules  uréthro-vaginales.  Chez 
ks  femmes  qui  ont  perdu  l'hymen,  l'entrée  du  vagin  est 
fermée  par  une  espèce  d'infundibulum  à  parois  plissées,  et 
plus  oo  moins  bosselées  par  la  présence  des  caroncules. 
Uabos  du  coït  et  la  répétition  des  accouchements  donnent 
à  Forifice  une  flaccidité  et  une  laigeur  quelquefois  considé- 
rables. Chez  certaines  femmes,  ces  caractères  sont  si  pronon- 
cés, que  les  bords  de  l'ouverture  semblent  se  rebrousser  en 
dchonL.  de  manière  à  laisser  voir  une  portion  assez  étendue 
de  la  cavité  du  canal  lui-même.  Souvent  il  existe  en  outre, 
sur  les  côtés  et  en  arrière  de  la  r^ion  uréthrale,  deux  espèces 
de  godets,  qui,  joints  à  Tentre-bâillement  de  l'ensemble  de 
Forifice.  peuvent  quelquefois  rendre  très-difficile  l'occlusion 
chirurgicale  pratiquée  dans  cette  région.  Uexirémiié  supé- 
rieure du  vagin  se  continue  avec  le  pourtour  du  col  utérin,en 
fermant  autour  de  lui  une  rigole  beaucoup  plus  marquée  et 
plus  profonde  en  arrière  qu'en  avant.  Dans  ce  dernier  sens, 
la  paroi  vaginale  antérieure  s'unit  au  col  à  quelques  milli- 
mettes  seulement  au-^lessus  de  la  partie  libre  de  sa  lèvre 
antérieure;  quelquefois  même  elle  semble  se  confondre 
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presque  directement  arec  ce  bard  libre.  En  arrière,  au 
contraire,  la  paroi  vaginale  postérieure  ne  rencontre  la 
substance  du  col  qu'à  cinq  millimètres  environ  de  la  partie 
libre  de  sa  lèvre  postérieure,  en  formant  un  angle  beau- 
coup plus  aigu  qye  celui  qui  existe  en  avant.  Sur  les  côtés, 
le  lieu  de  réunion  est  intermédiaire  à  ceux  des  régions 
antérieure  et  postérieure,  ce  qui  est  en  rapport  avec  la 
section  oblique  de  la  partie  supérieure  du  cylindre  repré- 
senté par  le  conduit.  L'extrémité  inférieure  du  col  utérin 
fait  saillie  dans  le  cul-de-sac  vaginal,  et  s'y  ouvre  par  un 
orifice  tantôt  arrondi^  comme  chez  les  jeunes  filles,  tantôt 
plus  ou  moins  fendu  transversalement,  comme  chez  les 
femmes  qui  ont  eu  des  enfants,  mais  généralement  formé 
de  telle  foçon  que  la  lèvre  antérieure  en  est  plus  mousse 
et  moins  allongée  que  la  postérieure.  Ces  particularités 
varient  considérablement  suivant  les  modifications  particu- 
lières que  les  dilacérations  produites  par  les  accouchements 
antérieurs  ont  imprimées  au  col  utérin,  la  destruction 
plus  ou  moins  complète  de  ses  lèvres,  son  état  d'hyper- 
trophie ou  d'engorgement,  etc.  Mais  comme  il  est  rare  que 
les  formes  typiques  du  fond  du  canal  soient  anéanties,  elles 
expliquent  comment,  dans  l'immense  majorité  des  cas,  les 
instruments  explorateurs,  et  surtout  le  spéculum,  ont  plus 
de  jeu,  de  liberté  et  d'efficacité  quand  ils  sont  appliqués 
sur  la  partie  postérieure  du  vagin  que  quand  ils  sont 
dirigés  sur  sa  région  antérieure. 

La  face  externe  du  vagin,  examinée  dans  ses  rapports 
antérieurs,  est  intimement  unie,  en  bas,  au  canal  de 
l'urèthre,  dont  la  dissection  la  plus  fine  ne  parvient  pas  a 
le  séparer.  Au  delà  du  col  vésical,  une  couche  mince  de 
tissu  conjonclif  commence  à  s'interposer  entre  lui  et  la 
vessie.  Cette  couche  augmente  insensiblement  en  épaisseur 
et  en  laxité  jusqu'à  l'endroit  où  le  canal  se  continue  avec 
le  col  utérin.  Là  le  tissu  connectif  se  confond  avec  celui 


qd  double  la  portion  de  péritoine  qui  passe  de  la  ?essie 
sar luléms.  Dans  l'état  de  réplétion  de  la  poche  urinaire, 
odl^-d  refoule  en  haut  la  membrane  pérîtonéale,  qui  est 
encore  aasez  lâchement  unie  à  la  partie  inférieure  de  la 
paroi  antérieure  du  col  utérin;  mais,  lorsque  la  poche  est 
TÎde,  comme  cela  a  lieu  dans  le  cas  de  fistule,  le  péritoine 
s'abaisse  au  point  de  venir  tapisser  une  certaine  partie  du 
lagin  lui-même,  et  Ton  comprend  que  Fincision  des  attaches 
de  ce  conduite  la  lèvre  antérieure  du  col  utérin,  telle  qu'elle 
se  pratique  d'après  la  méthode  de  Jobert,  tombe  dans  le 
tisa  cellulaire  sous-péritonéaL»  et,  si  elle  n'est  point  faite 
arec  beaucoup  de  prudence,  expose  indubitablement  à  la 
Ucsmre  de  cette  membrane.  En  arrière,  la  face  externe 
est  intimement  unie  en  bas  au  rectum  par  toute  l'épaisseur 
do  parties  qui  constituent  le  périnée.  Celui-ci  ayant  une 
tonne  conique  à  base  tournée  vers  la  peau,  détermine 
HiicoiTation  en  avant  de  la  paroi  postérieure  du  vagin,  et 
éloigne  aifisi  son  orifice  de  celui  de  l'anus,  qui  est  reporté 
en  arrière.  Les  deux  tubes  se  rapprochent  rapidement 
en  remontant,  et  se  touchent  sans  autre  intermédiaire 
qu'mie  couche  de  tissu  conjonctif,  à  trois  centimètres 
eufiron  de  la  surface  cutanée  du  périnée.  A  partir  de  ce 
point,  le  tissa  cellulaire  interposé  entre  les  deux  organes 
devient  de  plus  en  plus  lâche  et  abondant  au  fur  et  à 
menre  qu'on  se  rapproche  du  cul-de-sac  vaginal,  et 
lonqu'il  est  arrivé  à  cet  endroit,  il  se  continue  avec  celui 
qui  double  la  lame  du  péritoine  qui  se  réfléchit  du  vagin 
nr  le  rectum.  Le  point  de  cette  réflexion  varie  suivant  la 
position  des  organes  voisins  et  la  pression  plus  ou  moins 
ibrte  des  viscères  ou  du  liquide  engagé  dans  le  bas-fond 
du  péritoine,cette  membrane  jouissant  en  cet  endroit  d'une 
asMTZ  grande  mobilité.  Ordinairement,  quand  aucune 
influence  ne  la  fait  descendre,  le  repli  se  fait  à  quinze  mil- 
limètres environ  au-dessous  de  la  partie  la  plus  élevée  de 
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la  paroi  postérieure  du  vagin.  Quand  cette  influence  existe, 
le  point  de  réflexion  peut  s'abaisser  jusqu'à  deux  et  trois 
centimètres  et  même  plus,  surtout  au  fond  de  l'excayation 
péritonéale,  entre  les  ligaments  de  Douglas.  Dans  tous  les 
cas,  il  y  a  toujours  une  certaine  étendue  du  vagin  qui  est 
là  en  contact  immédiat  avec  le  péritoine;  et  cette  dispo- 
sition explique  comment  des  opérations  pratiquées  en  cet 
endroit,  par  l'intérieur  du  conduit  utero-  vulvaire,  sont  si 
délicates  et  si  dangereuses. 

Les  côtés  du  vagin  sont  en  rapport,  de  bas  en  haut,  avec 
le  muscle  constricteur  et  son  bulbe;  puis,  avec  des  parties 
qui  le  fixent  aux  os  formant  le  détroit  inférieur  du  bassin, 
c'est-à-dire  les  muscles  ischio-caverneux  et  les  racines  du 
clitoris  qu'ils  recouvrent,  et  l'aponévrose  moyenne;  plus 
haut,  avec  le  releveur  de  l'anus,  qui  se  fixe  sur  eux  et  les 
recouvre,  dans  une  certaine  étendue,  en  les  rattachant 
aux  parois  de  l'excavation  pelvienne;  enfin,  avec  le  tissu 
cellulaire  abondant,  les  nerfs,  les  lymphatiques  et  les  nom- 
breux vaisseaux  artériels  et  veineux  qui  se  trouvent  entre 
les  deux  feuillets  du  ligament  large,  à  la  base  de  ce  repli. 

Une  chose  fort  importante  à  apprécier,  au  point  de  vue 
des  fistules,  c'est  la  disposition  des  cloisons  vésico^vaginale 
et  recio-vaginale,  mais  surtout  de  la  première.  G)mme  je 
l'ai  dit  dans  une  communication  que  j'ai  faite  sur  ce  sujet 
à  l'Académie  en  1863  (1),  cette  disposition  s'apprécie 
mieux  sur  des  coupes  verticales  et  transversales  que  par  la 
dissection.  En  faisant  la  démonstration  de  cette  manière, 
on  trouve  que  la  paroi  vésico-vaginale  est  beaucoup  plus 
épaisse  chez  une  femme  mère  que  chez  une  jeune  fille,  et 
que  chez  la  première,  l'épaisseur  peut  varier  considérable- 
ment suivant  la  quantité  de  sang  qui  se  trouve  dans  les 


(1  )  Mémoires  de  VAcad.  royale  de  Méd.  de  Belg  ,  1 868,  t.  IV,  p.  S04. 


au  moment  de  l'examen  et  seloo  le  Tolame  de  la 
muacolaire  de  la  vessie  En  général,  Tépaisseur 


Coope  Totkalc  des  munies  or^anei  cha  une  fanioe  mère, 
apréi  nue  injection  arlériellc- 


(IJ  D'après  ane  pièce  conterr^ , 
ralcodl.  fftan  grandenr.) 


comme  le*  sniTantet,  dani 
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de  la  cloison  est  très-faible  vers  le  méat  urinaire:  elle  n'j  est 
guère  que  de  deux  à  trois  millimètres;  mais  elle  aug;n)eDte 
bien  vite  en  arrière,  de  manière  à  atteindre  déjà  six  à  huit 
millimètres  quand  elle  est  arrivée  à  cinq  millimètres  de 
l'orifice.  Vers  le  col  de  la  vessie,   elle  s'accroit  encore 


Coupe  verticale  et  Inns- 
vcrsalc  de  la  vessie,  du 
vagin  el  du  raclum  dis- 
tendus artiGciellemenl, 
immédiatementderricre 
le  col  vcsical. 


Vcssic.vaginetrectumdilalcs, 
sur  une  coupe  transversale 
faite  un  peu  en  arrière  du 
milieu  du  vagin. 


notablement  et  offre  à  peu  près  un  centimètre  et  quart; 
au  delà  du  col,  elle  a  de  huit  à  dix  millimètres;  et  vers  le 
col  utérin,  elle  s'épaissit  au  point  d'atteindre  de  douze  à 
quinze  millimètres.  L'épaisseur  de  la  paroi  vaginale  est  à 
celle  de  la  paroi  vésicale  comme  4  :  3.  L'épaisseur  totale 
des  deux  parois  réunies  est  susceptible  de  diminuer  ou 
d'augmenter,  suivant  qu^on  exerce  sur  elles  un  certain 
effort  :  ce  qui  revient  à  dire  que  les  deux  organes  sont  plus 
ou  moins  dépressibles  et  que  le  tissu  cellulaire  qui  les 
réunit  est  plus  ou  moins  lâche.  Il  faut  noter  seulement  que 
le  tissu  du  vagin  est  moins  facile  à  aplatir  et  à  condenser 
que  celui  de  la  vessie,  et  que  l'écartement  des  deux  viscères, 
qui  n'est  possible  qu'à  partir  du  col  vésical,  est  d'autant 
plus  facile  qu'on  se  rapproche  davantage  de  la  région  du 
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col  olérim  où  la  diduction  peut  aller  jusqpi'à  donner  à  la 
donon  une  épaisseur  de  deux  à  trois  centimètres,  et  même 
piuL  Le  mouTeoient  des  organes  Fun  sur  l'autre  étant  en 
raino  de  la  masse  et  de  l'extensibilité  du  tissu  connectif 
interposé  entre  eux,  il  en  résulte  que  nulle  part  le  glisse- 
ment n'en  est  aussi  libre  ni  aussi  étendu  qu'à  leur  partie 
sapérieure.  La  vessie  et  le  vagin  constituant  des  organes 
eoDTcxes  adossés,  s'écartent  naturellement  au  fur  et  à 
mesore  qu'ils  s'éloignent  de  la  ligne  médiane,  ce  qui  lait 
que  Fépaisseur  de  la  cloison  est  un  peu  plus  grande  sur 
ks  côtés  qu'au  milieu.  Examinée  sous  le  rapport  de  la 
eooBstance,  c'est  à  sa  surface  vaginale  que  cette  cloison 
présente  cette  propriété  à  son  maximum  de  développement. 
Ladareté  diminue  un  peu  à  partir  de  cet  endroit  jusqu'à 
la  bec  externe  du  vagin,  où  se  trouve  le  tissu  le  plus  mou; 
pois  vient  la  partie  la  plus  dense  de  la  vessie,  qui  appar- 
tient à  sa  tunique  musculeuse  ;  et  enfin  se  présente  la  mem- 
bnoe  muqueuse ,  qui  est  beaucoup  plus  flasque  et  moins 
lolide.  Tandis  que  la  substance  appartenant  au  vagin 
ionne  un  tout  continu  et  indivisible  dont  les  diflerentes 
puties  ne  peuvent  se  mouvoir  l'une  sur  l'autre,  les  deux 
meoibranes  propres  à  la  Tcssie  glissent  sur  elles-mêmes, 
et  Ton  peut  aisément  les  séparer,  quoiqu'il  soit  moins 
facile  de  le  faire  que  de  détacher  le  vagin  des  deux 
eoncbes  vésicales,  surtout  à  sa  partie  supérieure.  Quant  à 
b  paroi  recto-yaginale,  die  présente,  au  delà  du  renfle- 
ment périnéal,  un  peu  moins  d'épaisseur  et  de  consistance 
(pela  cloison  yésico-vaginale,  et  le  tissu  connectif  qui  est 
interposé  entre  les  deux  viscères  est  encore  plus  lâche. 

On  comprend  combien  toutes  ces  particularités  sont 
fécondes  en  conséquences  chirurgicales.  Elles  démontrent 
que  la  couche  de  tissu  sur  laquelle  l'opérateur  peut  agir 
Ptîirment  pour  pratiquer  l'avivement  et  la  suture,  offre 
one  ^nissenr,  une  cohésion,  une  dureté  et  une  résistance 
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assez  prononcées;  que  cette  couche  jouit  d'une  mobilité 
suffisante  sur  ceUe  qu'il  faut  respecter,  pour  lui  permettre 
d'obéir  facilement  aux  tractions  qui  s'exercent  sur  elle  et 
de  se  porter  dans  le  sens  du  rapprochement  des  lèyres 
avivées  ;  que  cette  mobilité  doit  rendre  souvent  inutiles  les 
incisions  dites  libératrices^  que  celles-ci,  attaquant  un  tissu 
conjonctif  qui  va  se  continuer  avec  celui  qui  revêt  la  face 
adhérente  du  péritoine,  doivent  exposer  à  Fex tension  de 
l'inflammation  vers  cette  membrane  et  offrir  par  consé- 
quent de  véritables  dangers  ;  que  le  glissement  du  vagin 
sur  les  parties  sous-jacentes  étant  nul  au  niveau  du  canal 
de  l'urèthre  et  du  col  vésical,  la  réunion  se  fait  là  plus  diffi- 
cilement que  dans  les  régions  plus  élevées;  qu'enfin  la 
mobilité  et  la  flaccidité  de  la  couche  vésicale  de  la  cloison 
la  rendent  peu  propre  à  un  avivement  régulier  et  à  un 
affrontement  exact. 

Sur  les  côtés  de  la  paroi  vésico- vaginale,  et  dans  une 
certaine  étendue  entre  ses  deux  lames,  se  trouve  l'uretère, 
dont  la  position  doit  être  soigneusement  étudiée.  D'abord, 
il  faut  se  rappeler  que  ce  canal,  venant  de  la  partie  posté- 
rieure  du  détroit  supérieur,  sur  lequel  il  est  couché  vers  la 
sjmphjse  sacro-iliaque,  doit  aboutir  à  la  face  interne  de  la 
vessie,  ce  qui  fait  qu'il  présente  naturellement  des  rapports 
plus  intimes  avec  cet  organe  qu'avec  le  vagin  et  le  col  de  la 
matrice.  L'uretère  a,  en  outre,  une  tendance  marquée  à 
rester  accolé  aux  surfaces  de  Texcavation  du  bassin ,  qu'il 
ne  quitte  qu'après  un  trajet  assez  long.  En  descendant  du 
détroit  supérieur,  il  se  couche  donc  contre  la  face  interne 
de  l'ilion,  passe  au-devant  et  en  dedans  des  vaisseaux 
hypogastriques,  tapissé  immédiatement  en  cet  endroit  par 
le  péritoine,  se  porte  ensuite  sous  la  base  du  ligament  large, 
où  il  laisse  la  plupart  des  vaisseaux  utérins  et  vaginaux 
derrière  lui^  croise  le  ligament  rond  sous  lequel  il  s'insinue, 
et  arrive  enfin,  en  se  dirigeant  en  haut,  en  dedans  et  en 
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aranLi  vers  les  calés  de  la  cloison  ycsico-vaginale.  Là,  il  se 
trooTe  encore  à  une  certaine  distance  du  vagin,  et  laisse 
en  arrière  et  en  dessous  les  vaisseaux  propres  à  cet  organe; 
d  ce  n'est  que  quand  il  commence  à  s'insinuer  entre  les 
coodies  de  la  yessie  que  les  rapports  commencent,  d'une 
manière  toujours  plus  ou  moins  médiate,  avec  la  face  anté- 
rieore  du  conduit  utéro-Tul?aire.  Dans  tout  ce  trajet, 
rnretère  jouit  d'une  grande  mobilité  ;  il  peut  se  déplacer 
dans  tons  les  sens  en  suivant,  jusqu'à  un  certain  point, 
Ici  mouvements  des  organes  voisins,  et  en  changeant  ses 
nq>ports  avec  eux  :  ainsi,  quand  la  matrice  est  portée  en 
haat,  l'uretère  se  place  en  dessous  et  en  arrière  du  col  de 
ee  viscère,  bien  entendu  en  s'en  tenant  toujours  latérale- 
ment  à  une  certaine  distance;  quand  la  vessie  se  distend, 
il  se  porte  en  avant  et  en  haut  et  se  rapproche  du  col 
ntérin,  en  ayant  une  tendance  à  prendre,  relativement  à 
lai,  une  position  plus  antérieure;  quand  le  vagin  se  dilate, 
fa  rapports  avec  ce  canal  deviennent  moins  éloignés.  Ces 
dispositions  rendent  compte  de  la  difficulté  qu'il  y  a  à 
bien  préciser  la  position  respective  du  col  utérin,  du 

vagin  et  des  uretères,  à  les  déter- 
miner par  des  mesures  fixes,  et  à 
faire  sur  des  sujets  différents  des 
observations  dont  l'une  concorde  avec 
l'autre.  Il  faut  donc  s'attendre  à 
^^^^^^  trouver  sous  ce  rapport  de  grandes 

fS^       "^Sm        variations  dans  les  appréciations  des 

'  anatomistes.  Dans  l'état  le  plus  ordi- 
naire des  choses,  j'ai  trouvé  que  l'ure- 
tère passe  à  vingt-six  millimètres  de 
distance  de  la  base  du  col  utérin  et 
à  peu  près  dans  le  même  plan  trans- 
venal,  et  qu'au  niveau  du  museau  de  tanche  il  en  est 
éloigné  de  vingt -deux  millimètres  et  se  trouve  dans  un 


Ompe  transTersale  ao- 
dessous  da  col  uU*rin. 


plan  un  peu  antérieur.  En  traversant  obliquement  la 
tunique  musculaire  et  la  tunique  muqueuse  de  la  vessie, 
l'uretère  devient  partie  intégrante  de  cet  organe  dans 
l'étendue  de  quinze  millimètres  environ.  En  s'ouvrant  dans 
le  réservoir  urinaire,  les  deux  canaux  sont  placés  ù  une 
distance  qui  varie  d'une  manière  sensible,  de  même  que 
celte  qui  les  sépare  du  col  vésical  :  ainsi,  l'intervalle  entre 
les  orifices  et  celui  qui  existe  entre  ceux-ci  et  le  col  peu- 
vent o'ètre  que  de  deux  centimètres, 
tandis  que  d'autres  fois  l'éloignement 
peut  aller  jusqu'à  quatre  centimètres 
et  même  quatre  centimètres  et  demi 
dans  les  deux  sens.  Cela  dépend  de  ce 
que  l'écartcment  de  ces  trois  points 

RUatiuiis.iians]  intcrjeur        .  ,  <  ■     ■  • 

de  la  vessie  ducoivé-  ^"'^  non -Seulement  les  variations  de 
sical  et  des  deu»  ure^  grandeur  et  de  développement  nor- 
maux de  la  vessie,  mais  encore  les  dila- 
tations et  les  resserrements  momentanés  que  cette  poche 
peut  présenter. 

On  voit  par  cette  description  que  les  uretères  doivent 
souvent  échapper  à  l'action  des  causes  qui  produisent  les 
fistules;  qu'ils  y  sont  d'autant  moins  exposés  que  celles- 
ci  se  forment  vers  les  limites  extrêmes,  c'est-ù-dire  en  bas 
ou  en  haut  de  la  paroi  vèsico-vaginale  ;  que  les  ouvertures 
vésicales  cervico- utérines  ont  peu  de  chance  de  les  inté- 
resser; et  que  la  partie  de  ces  conduits  qui  est  le  plus 
vulnérable  est  celle  qui  est  comprise  dans  les  parois  de  la 
vessie.  Elle  fait  cependant  comprendre  aussi  que,  dans  cer- 
taines circonstances  particulières,  le  corps  des  uretères  peut 
être  atteint,  par  exemple  quand  les  fistules  sont  grandes, 
lorsqu'elles  se  forment  latéralement,  et  même  quand  elles 
siègent  au  col  de  la  matrice.  Elle  rend  compte  enfin  de  la 
possibilité,  dans  les  cas  où  il  n'y  a  pas  d'adhérences  trop 
insolites,  de  pratiquer  l'avivement  et  la  suture  d'une  fistule 
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qoî  comprend  raretère,  sans  intéresser  ce  canal  et  sans  le 
reniSn'roer  dans  les  anses  des  fils. 

Le  Tagin  est  compoMé,  de  dedans  en  dehors,  d'une 
nnqaeiise  formée  d'un  tissu  conjonctif  très-^lense  mélangé 
d'an  grand  nombre  de  fibres  élastiques,  surmontée  à  sa 
face  libre  de  rugosités  crètées  rcTétues  elles-mêmes  de 
nombreuses  papilles.  Cette  face  est  tapissée  d'un  épithélium 
sintifié  qui  cesse  à  l'orifice  du  col  utérin.  Il  y  a  peu  ou 
point  de  glandes  dans  l'épaisseur  de  la  membrane.  Sa  face 
profonde  se  confond  insensiblement  avec  la  couche  sui- 
vante, qui  est  formée  de  fibres  musculaires  lisses,  entre- 
aoîsées  dans  tous  les  sens  de  manière  à  former  une  espèce 
de  fêotre  qu^il  est  impossible  de  dirâer  en  plusieurs  lames. 
Ces  fibres,  fortement  adhérentes  à  la  muqueuse,  disparais* 
sent  insensiblement  en  dehors,  s'entremêlent  de  tissu  con- 
nectif,  de  tissu  élastique  et  de  vaisseaux ,  et  se  continuent 
en  haut,  autour  du  col  utérin,  ayec  les  fiibres  musculaires 
propres  a  la  matrice.  En  dehors  de  la  couche  musculaire, 
qui  est  la  [rfus  épaisse,  se  trouve  celle  de  tissu  conjonctif^ 
farmce  de  fibres  d'abord  assez  serrées,  puis  de  plus  en 
pbs  lâches,  et  mélangée  de  réseaux  Tasculaires  et  de  fiibres 
daitiques.  A  l'entrée  du  vagin,  les  parois  de  l'organe 
sont  donUées  d'un  véritable  tissu  érectile  formé  par  le 
bulbe,  recouvert  lui-même  d'une  membrane  musculaire 
â  fibres  striées  constituée  par  le  muscle  constricteur. 

Les  ariéres  du  ?agin  viennent  de  deux  sources,  l'hypo- 
gastrique  et  l'ovarique.  G)mme  les  branches  viscérales  du 
premier  de  ces  troncs  offrent  de  grandes  variétés,  surtout  à 
kor  origine,  il  se  peut  qu'on  voie  les  artères  vaginales 
provenir,  soit  directement  du  tronc,  soit  de  ses  branches 
primaires  ou  secondaires,  honteuse  interne,  vésicales, 
hémorrfaoidales  moyennes,  utérine,  et  même  fessière  et 
obtaratrice.  Dans  tous  les  cas,  les  artères  se  rendent  sur 
les  côtés  du  vagin  en  se  portant  entre  les  lames  des  liga- 


raents  lai^,  el  remontent  pour  s'anastomoser  sur  les  cdlés 
de  l'utérus  avec  les  artères  oTariquea,  Des  raiaifications , 
nées  de  ces  premières  branches,  se  répandent  ensuite  dans 


Artèrei  du  reclum,  de  la  vessie  et  du  vagin  (1). 

la  tunique  externe  du  vagin,  puis  dans  la  moyenne,  et 
enBn  dans  la  muqueuse. 

Les  veines  forment  un  réseau  considérable  cl  sont  con-" 
stitnées  par  les  branches  assez  volumineuses  qui  prennent 
naissance  à  l'intérieur  des  couches  libres  de  la  muqueuse, 
passent  ensuite  dans  la  tunique  musculaire,  puis  dans  le 
réseau  qui  se  trouve  placé  sur  les  côtés  de  l'organe.  Ce 
réseau  communique  en  bas  avec  cebii  qui,  provenu  du 
bulbe  du  vagin  et  du  clitoris,  s'est  porté  sous  le  pubis,  en 
traversant  l'aponévrose  pérînéale  moyenne  sous  la  forme 
de  sinus  adhérents  à  cette  membrane,  pour  arriver  dans 


(I)  Cette  figure,  coniine  les  deux  suivantes,  sont  tirées  de  l'allu 
de  HH.  C.  BoDamy,  P.  Broca  e(  E.  Beau. 


le  faann,  entoarer  le  col  vésical  et  aboutir  aux  c6tés  du 


Veiae»  du  vagin.  Les  Tauseam  moiiu  foncés  sodI  des  aiières. 
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vagin.  Il  va  se  jeter  en  définitive  dans  les  veines  hypogas- 
triques  et  Dvariques. 

Les  vaisseaux  lymphatiques  suivent  la  même  voie  que  les 
veines,  bien  entendu  à  partir  des  organes  renfermés  dans 
l'intérieur  du  bassin.  Les  nerfs  viennent  des  plexus  hypo~ 
gastriques. 

Les  considérations  pratiques  générales  qui  découlent  de 
ces  notions  anatomiques  sont,  que  Topérateur  peut  compter 
en  même  temps  sur  la  solidité,  la  cohésion,  Télasticité  et  le 
peu  d'énergie  contractile  du  vagin;  que  les  parties  organi- 
sées en  vue  de  la  sensibilité  se  trouvent  principalement  à 
son  extrémité  inférieure;  et  que  le  danger  de  produire  des 
hémorrhagies  existe  surtout  entre  le  pubis  et  le  canal  de 
l'urèthre,  au-dessous  du  clitoris,  vers  le  col  vésical  et  sur  les 
côtés  du  vagin,  tandis  que  cet  accident  est  moins  à  craindre 
quand  on  se  rapproche  de  la  ligne  médiane  du  tube  vulvo- 
utérin. 


CHAPITRE  IIL 


ETIOLOGIE. 


Sam  le  rapport  étiologique,  on  peut  diviser  les  fistules 
nro-génitales  en  congénitales  et  en  accidentelles.  Celles-ci 
le  subdiTisent  naturellement  en  traumatiques  et  en  patho- 
lofiqmes  proprement  dites. 

FISTULES   COlCGilflTiJLES. 

Les  fistules  de  cette  espèce  doivent  être  très  -  rares, 
puisqu'on  en  trouve  a  peine  des  traces  dans  les  auteurs 
d'anaiomie  pathologique  et  de  chirurgie  pratique.  M.  Cru- 
TCÎUiier,  par  exemple,  ne  leur  consacre  aucun  article  dans 
l'histoire  qu'il  fait  des  fistules  bi-muqueuses;  Deyber  (1) 


(1;  Dbtsu,  EiMai  sur  le$  fitiules  urinaires  vagimaieSj  Thè^e  de 
Slnsiwurg  (1827). 
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ne  cite  que  J.-L.  Petit  comme  ayant  observé  deux  fois  cette 
difformité  sur  de  jeunes  filles  chez  lesquelles  manquaient 
Furèthre  et  le  col  de  la  yessie.  On  pourra  lire  plus  loin  le 
résumé  d'une  observation  publiée  par  la  Société  anatomo- 
pathologique  de  Bruxelles  (1),  dans  laquelle  il  est  question 
d'une  lésion  des  voies  urinaires  qui  semble  devoir  rentrer 
dans  cette  catégorie.  C'est  le  seul  cas  de  cette  espèce  que  j'aie 
observé.  Je  ne  rechercherai  point  ici  les  causes  de  ce  genre 
d'affections,  dont  la  détermination  appartient  plus  spécia- 
lement à  la  tératologie.  Je  me  bornerai  à  dire  que,  sous  le 
rapport  du  pronostic,  on  ne  doit  plus  les  considérer 
aujourd'hui  comme  le  faisaient  les  anciens,  et  que,  grâce 
aux  nouveaux  moyens  dont  dispose  la  chirurgie  moderne, 
on  pourrait,  si  on  venait  à  en  rencontrer,  ne  pas  déses- 
pérer de  les  guérir  au  moyen  d'une  opération. 

FISTULES    ACCIDEFITELLES. 

« 

A.  —  Fistules  traumatiques.  —  Ces  lésions  peuvent  être 
déterminées  par  des  agents  vulnérants  dirigés  sur  la  cloison 
vésico- vaginale,  soit  par  l'intérieur  de  la  vessie,  soit  d'avant 
en  arrière,  soit  par  le  vagin. 

La  science  possède  un  assez  grand  nombre  de  cas  de 
fiistules  produites  par  l'action  de  corps  vulnérants  intro- 
duits dans  la  vessie  par  l'urèthre.  Des  épingles,  des  aiguilles 
à  cheveux  et  une  foule  d'autres  corps  y  ont  été  engagés 
imprudemment,  et,  quand  ils  ne  s'y  sont  pas  logés  de 
manière  à  devenir  le  noyau  de  concrétions  urinaires, 
ont  pu  se  diriger  perpendiculairement  vers  le  bas-fond 
de  l'organe,  le  perforer  et  entrer  dans  le  vagin.  Mor- 


(1)  Annales  de  la  Société  anatomo-pathologique  de  Brurelles,  I860j 
Bulletin  n""  S,  p.  18. 
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gagni  (1),  Morand  (2)  et  quelques  autres  citent  des 
exemples  de  ce  genre.  Une  sonde  mal  fixée  dans  la  poche 
urinaire  (8)  peut  passer  dans  le  conduit  utéro-vulvaire. 
Des  débris  d'instruments  lithotriteurs  ou  autres,  un  cathéter 
introduit  par  une  main  brutale  ou  inexpérimentée  sont 
encore  capables  de  produire  cette  lésion,  comme  l'attestent 
Dieflenbach  et  von  Scanzoni  (4). 

La  symphyséotomie,  des  esquilles  provenant  d'une  frac- 
ture du  pubis,  une  plaie  faite  par  une  arme  à  feu,  des 
manœuvres  grossières  pratiquées  par  des  sages ~  femmes 
ignorantes  pour  dilater  le  vagin,  manœuvres  qu'on  a  vues 
produire  la  déchirure  de  l'urèthre,  du  col  vésicalet  du  vagin, 
ainsi  que  le  rapportent  Fabrice  de  Hilden  (5),  Slevogt  (6), 
Thiriat  (7),  et  dont  j'en  ai  moi-même  cité  un  exemple  (8), 
peuvent,  en  agissant  d'avant  en  arrière  sur  la  cloison  uro- 
génitale,  donner  lieu  à  la  production  d'une  fistule. 

Les  causes  traumatiques  les  plus  fréquentes  sont  celles 
qui  exercent  leur  action  de  la  cavité  vaginale  vers  la  vessie. 
C'est  ici  que  se  rangent  les  pessaires  et  d'autres  corps 
étrangers,  des  agents  vulnérants  plus  ou  moins  pointus 


(1)  MoKGAâHi.  De  Sedihu  et  causis  morborum,  Epîst.  42,  Art.  25. 

(2)  Mémoires  de  l'académie  des  Sciences  pour  Tannée  1735. 

{%}  Lbv ftiT,  Essai  sur  l'abus  des  règ  les  générales  et  contre  les  préjugés 
fut  s'opposent  aux  pt ogres  de  l'art  des  accouchements,  Paris,  1766, 
p.  194. 

(4)  Toif  ScAHXOHi,  Traité  pratique  des  maladies  des  organes  sexuels 
de  la  femme,  1858. 

(3)  Gdil.  Fabiici  HiLDEH.  Obsercationum  chirurgicarum  centuriœ, 
Basiliae,  1606. 

(6)  SciLETOGTios,  De  incont,  urinœ,  in  MittelhXoskr,  Dissertatio 
medica  de  incontinentia  urinœ  ex  partUy  etc,  1716. 

(7)  Cilé  par  Morat,  in  Dictionnaire  des  Sciences  médicales, Uh\l, 
p.46S. 

(8)  Bull,  de  VJcad.  royale  de  Méd.  de  Delg.,  2"«  série,  t.  Y,  n''  1. 
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introduits  par  accident  ou  par  une  main  criminelle,  la 
lithotomie  vagino-vésicale,  la  ponction  de  la  vessie  par  le 
vagin,  certaines  opérations  pratiquées  pour  remédier  à 
Tatrésie  vaginale,  l'amputation  totale  de  l'utérus  ou  celle 
de  son  col,  le  coït,  les  manœuvres  obstétricales  et  l'accou- 
chement laborieux. 

Le  séjour  trop  prolongé  de  pessaires  d'une  forme  vicieuse 
ou  d'une  substance  poreuse;  des  éponges,  des  tampons, 
canules,  bougies,  mal  employés  ou  non  suffisamment 
renouvelés,  des  corps  étrangers  de  toute  espèce  introduits 
dans  un  but  inavouable,  peuvent  finir  par  ulcérer  et 
perforer  la  cloison  vagino-vésicale.  Il  n'est  pas  très-rare  de 
rencontrer  dans  la  pratique  le  premier  degré  des  lésions 
que  peuvent  produire  ces  agents,  c'est-à-dire  l'ulcération, 
la  formation  de  fongosités  et  de  végétations,  qui  incrustent 
et  retiennent  les  corps  étrangers  de  manière  à  en  rendre 
quelquefois  l'extraction  extrêmement  laborieuse.  Levret(l), 
Sabatier  (2),  Dupuy tren  (8),  Morand  (4),  Samuel  Cooper  (5) 
et  beaucoup  d'autres  praticiens  ont  eu  à  exercer  leur 
génie  chirurgical  contre  des  difficultés  de  cette  espèce.  Le 
second  degré,  ou  la  perforation  complète  de  la  cloison, 
est  beaucoup  moins  fréquent;  cependant  il  a  été  ren- 
contré par  un  certain  nombre  d'observateurs ,  parmi 
lesquels  je  citerai  Fabrice  de  Hilden  (6),   Breschet  (7), 


(1)  Journal  de  médecine,  chirurgie,  etc.,  par  A.  Roux.  Janvier 
1775. 
(S)  Sabatier,  De  la  médecine  opératoire,  1822,  t.  IV,  p.  94. 

(3)  Dictionnaire  des  Sciences  médicales,  t.  VII,  p.  48. 

(4)  Sabatiei,  ouvrage  cité. 

(5)  Dictionnaire    de    chirurgie,    traduit    de    Tanglais.    Paris, 
1826. 

(6)  Fabric.  HiLD.,  Oper,  omn,  Obs.  68. 

(7)  Dictionnaire  des  Sciences  médicales,  t.  VII,  p.  48. 
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Bènrd,  Dapujtren  (1),  Lîsfranc  (2),  Dieffenbach  (8)  et 
Bosch  (4).  Dapaytreo  eut  un  jour  à  extraire  du  vagin  un 
penre  d'ÎToire  en  bilboquet,  qui  s'était  frayé  une  route 
dans  la  Tcssie  et  le  rectum  :  il  n'y  parvint  qu'avec  les  plus 
^ndes  difficultés;  mais,  chose  remarquable,  la  femme, 
après  Topération,  guérit  de  ses  deux  fistules  (5).  Un  de 
no  anciens  maîtres,  André  Uytterhoevcn,  ayant  été  con- 
nlté  par  une  femme  qui  souffirait  d'une  dysurie  opiniâtre, 
pratiqua  le  cathétérisme,  et  fut  fort  étonné  de  tomber  sur 
DQ  corps  dur  et  immobile  situé  au  milieu  de  la  vessie  : 
Tcrification  faite,  il  se  trouva  que  ce  corps  n'était  autre 
qo'oo  pessaire  que  la  patiente  portait  depuis  nombre 
d'années  sans  avoir  jamais  songé  à  le  renouveler. 

Llnlroduction  violente  dans  le  vagin  de  corps  plus  ou 
moins  piquants  ou  contondants  venus  du  dehors,  doit  être 
ftguéée  comme  une  des  causes  les  plus  rares  de  la  produc- 
tion des  fistules  vésico-vaginales.  Le  fait  cependant  est 
loin  d^ètre  impossible.  J'ai  vu  pour  ma  part  deux  cas  de 
ToitaUe  empalement  :  l'un,  chez  un  ingénieur  qui,  tom- 
buit  avec  un  pont  qui  s'écroulait,  rencontra  un  pieu  qui 
loi  traversa  Texcavalion  ischio-rectale  et  alla  s'engager 
dans  la  paroi  antérieure  du  sacrum;  l'autre,  chez  un 
maçon  qui  avait  lait  une  chute  dans  un  puits,  au  fond 
duquel  se  trouvait  un  morceau  de  manche  a  balai  qui 
pénétra  dans  le  rectum  pour  aller  aussi  s'enfoncer  dans  le 
tacnim.  Supposons  qu'une  femme  soit  soumise  à  un  pareil 


(1)  Dteii&mmaire  des  Sciencet  mêdiealeê,  t.  YII. 

(1;  Bevme  wtèdieale  française  et  étrangère.  Mars  18S1. 

(t,  Medie,  Zeiisehrift  rom  Fereine  fur  Ueilkunde  in  Preussen. 
Beriio,  I8M,  n-  25. 

'\}Bucm,  Dos  GeschlechisUben  des  fTeibes.  U-ipzîg,  1841, 
t.  Ui,  p.  ItU. 

(dj  Loe.  dt. 
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accident,  et  que  le  corps  étranger  pénètre  dans  le  vagin 
suivant  une  direction  un  peu  plus  oblique  et  avec  un  peu 
inoins  de  force,  on  comprend  qu'il  pourra  traverser  la 
cloison  vagino-vésicale  et  ne  point  dépasser  la  cavité  de 
la  vessie.  Murât  rend  compte,  dans  le  Dictionnaire  des 
Sciences  médicales  (1),  d'une  lésion  simultanée  du  rectum 
et  de  la  vessie,  observée  par  Horstens,  et  occasionnée  par 
un  morceau  de  bois.  M.  Aubinais  dit  qu'il  a  eu  à  traiter 
une  fistule  survenue  à  la  suite  d'une  chute  sur  l'oreille 
d'un  chaudron  (2).  M.  W.  A.  Freund  (8)  a  vu  une  fistule 
produite  par  une  épine  engagée  dans  la  cloison  pendant 
une  chute  que  fit  une  femme  sur  une  haie,  au  moment  où 
elle  voulait  la  franchir  en  l'enjambant.  M.  Churchill  rap- 
porte (4)  qu'un  homme  ayant  brutalement  introduit  le 
doigt  dans  le  vagin  d'une  femme  accroupie  pour  uriner, 
lui  endommagea  tellement  cet  organe  qu'il  se  perfora  et 
devint  le  siège  d'une  fistule.  Je  ne  sais  si  cette  citation  de 
M.  Churchill  fait  allusion  à  un  fait  absolument  semblable 
que  j'ai  cité  à  l'Académie  de  Médecine  de  Belgique  (5),  ou 
s'il  appartient  à  l'observation  de  cet  auteur  lui-même. 

Il  y  a  eu  dans  le  temps  des  discussions  sur  la  question  de 
savoir  si  la  lithotomie  vagino-vésicale  exposait  ou  non  à 
des  fistules  consécutives.  Les  uns  soutenaient,  avec  Clémot 
et  Sabatier,  que  la  plaie  produite  par  cette  opération,  étant 


(1)  T.  LVI,p.  461. 

(2)  Journal  de  la  Société  de  Médecine  de  la  Loire-Inférieure^ 

1852-1858. 

(3)  WiLH.  Al.  Fkbvhd,  in  Bbtscblbk,  Klinische  BeUràge  %ur  Gynà- 
kologie.  Breslan,  1862,  p.  42. 

(4)  Ghubcbill,  Traité  pratique  des  maladies  des  femmes,   I8669 
p.  880. 

(5)  Bulletin  de  l'Académie   royale  de   Médecine  de   Belgique, 
1862,  2- série,  t.  V,  p.2i. 
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régulière  et  nettement  tranchée,  tendait  naturellement  à 
le  cicatriser  et  à  fermer  bientôt  ainsi  le  passage  aux  urines. 
Ds  s'appuyaient  surtout  sur  trois  cas  de  Qémot,  dans 
loqpieb  l'ocdusion  de  FouTerture  pratiquée  par  l'instru- 
ment tranchant  s'était  faite ,  soit  immédiatement ,  soit 
consécutivement.  Les  autres,  avec  J.-L.  Petit,  Richter, 
Deault^  Boyer  et  Richcrand,  soutenaient  la  thèse  contraire. 
Les  diirui^ens  modernes,  éclairés  par  les  insuccès  sur- 
taras  entre  les  mains  de  Flaubert,  Rigal  et  autres,  par 
eeox  signalés  dans  le  Dictionnaire  de  James  et  par  les 
résollats  de  leur  expérience  personnelle  (1),  sont  revenas 
aifjourdliui  des  idées  qui  avaient  cours  au  commencement 
de  ce  siècle,  et  reconnaissent  presque  tous  que  la  taille 
Tcsico-vaginale,  si  elle  offre  de  nombreux  avantages,  expose 
incontestablement  à  la  persistance  d'une  communication 
entre  les  deux  oi^anes  qu'elle  intéresse.  J'ai  pu  constater 
par  moi-même  le  peu  de  confiance  qu'il  faut  avoir  dans 
focdosion  qK>ntanée  de  l'ouverture  résultant  de  cette  opé- 
ration, et  l'on  trouvera  dans  mes  observations  (Obs.  TV)  un 
cas  ou  j'ai  été  obligé  d'employer  la  suture  américaine  pour 
en  obtenir  la  guérison. 

Ce  que  je  viens  de  dire  de  la  lithotomie  peut  s'appliquer 
en  partie  à  la  ponction  de  la  vessie  par  le  vagin.  Les 
opinions  ont  été  aussi  partagées  autrefois  sur  les  consé- 
quences qu'elle  peut  avoir  au  point  de  vue  de  la  formation 
d'one  fistule  :  ainsi  J.-L.  Petit  disait  que  a  le  trois-quarts 
»  ne  lait  qu'écarter  les  fibres,  et  que  son  action  ressemble 
»  à  celle  d'un  coup  d'épée  dans  l'eau  (2),  d  tandis  que 


(1)  DiTBU«  ouvrage  cité,  p.  8.  — Yibal  db  Cassis,  Traité  de 
pttkoiogie  esieme  ei  de  médecine  opératoire,  1841,  t.  V,  p.  587.  — 
JoHiT  as  Lamballi,  Traité  de  chirurgie  plastique^  t.  II,  p.  8S9. 

(1)  J.-L.  Pbtit,  Traité  des  maladies  chirurgicales,  1774. 

1G 
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Richtcr  (1)  et  Roux  (2)  affirmaient  que  la  ponction  de  la 
vessie  par  le  rectum  était  suivie  du  passage  consécutif  des 
urines  dans  l'intestin,  ce  qui,  suivant  la  remarque  de 
Deyber  (3),  implique  la  possibilité  de  l'apparition  du  même 
accident  après  la  piqûre  de  la  cloison  vésico- vaginale. 
Je  dois  me  rallier  à  la  manière  de  voir  de  ces  derniers 
chirurgiens.  Toutefois,  je  crois  qu'il  est  nécessaire  d'établir 
à  cet  égard  quelques  distinctions  qui  sont  de  nature  à  faire 
varier  les  résultats.  Si,  par  exemple,  on  enfonçait  parle 
vagin  une  aiguille  à  acupuncture  dans  la  vessie,  je  ne 
pense  pas  qu'il  s'ensuivrait  la  formation  d'un  pertuis  fistu* 
leux,  car  l'instrument  ne  ferait  réellement  alors  qu'écarter 
les  fibres,  comme  le  disait  J.-L.  Petit.  Il  en  serait  de  même 
si  l'on  évacuait  l'urine  par  une  ponction  faite  avec  une 
bonne  aiguille  cannelée  :  car  nous  voyons  tous  les  jours 
celle-ci  pénétrer  dans  des  poches  remplies  de  liquides  et 
en  amener  une  certaine  quantité  à  l'extérieur  sans  qu'il 
en  résulte  un  orifice  persistant  à  l'endroit  piqué.  C'est 
même  cette  propriété  qui  me  fait  regarder  ce  petit  instru- 
ment comme  le  moyen  explorateur  par  excellence.  Mais  les 
choses  se  passent  autrement,  à  coup  sur,  après  l'introduc- 
tion d'un  trocart  ordinaire,  quelque  mince  qu'il  puisse 
être  :  car  son  poinçon,  aiguisé  triangulairement  à  sa  pointe 
de  manière  à  y  présenter  trois  petits  tranchants,  ne  pénètre 
plus  entre  les  tissus,  mais  les  coupe  pour  les  traverser  ;  et 
quoique  ces  incisions  soient  fort  peu  étendues,  elles  sont 
évidemment  suffisantes  pour  permettre  à  un  liquide  aussi 
pénétrant  que  l'urine  de  les  suivre  et  de  s'épancher  au 
dehors.  La  raison  qui  détermine  la  formation  d'une  fistule 


(1)  RiCHTEH,  Anfangsgrunde  der  ff^und-Anneikunsty  1800. 

(2)  Dictionnaire  de  Médecine^  t.  XVIII,  p.  417. 
(2)  D&TBBfty  Thèse  citée,  p.  9. 
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après  louage  de  cet  instrument  est  la  même  que  celle  qui 
me  le  fait  rejeter,  aTCC  beaucoup  de  chirurgiens,  pour  les 
ponctions  exploratrices  ordinaires,  du  moins  quand  il  y  a  du 
duig^i  produire  une  ourerture  permanente  consécutive. 

On  est  quelquefois  obligé  de  pratiquer  des  opérations 
poor  remédier  à  une  atrésie  ou  à  un  rétrécissement  du 
fagin.  Pour  peu  que  le  bistouri  s'égare  pendant  ces 
BanceoTres  chimi^icales,  il  peut  arriver  qu'il  pénètre 
dans  la  vessie  alors  qu'on  croit  le  porter  vers  la  matrice. 
Des  fistules  produites  ainsi  par  maladresse  ou  inadver- 
tance ont  été  observées  par  De  Haën  (1),  Dieffenbach  et 
Chélios  (2).  —  W.  A.  Freund  (8)  raconte  qu'une  lésion 
pareille,  qu'on  avait  longtemps  cru  conduire  dans  un  vagin 
boigne  non  suivi  d'utérus,  fut  présentée,  à  Prague,  à  nn 
congrès  de  médecins  et  de  naturalistes,  et  que  là  le  cathé- 
térisme  fit  reconnaître  l'erreur  commise  et  constater  l'exis- 
tence d'une  vaste  fistule  urinaire.  L'extirpation  complète 
de  l'aténis,  l'amputation  du  col  pratiquée  pour  des  engor- 
gements carcinomateux  ou  comme  moyen  de  remédier  au 
prolapsus  de  la  matrice,  peuvent  aussi  avoir  pour  consé- 
quence une  perforation  de  la  cloison  vésico-vaginale;  et 
cet  accident  peut  surtout  se  montrer  dans  la  dernière  de 
ces  affections,  où,  comme  Ta  indiqué  H.  von  Scanzoni  (4), 
la  vcane  descend  si  bas  en  suivant  les  parties  déplacées, 
que  Famputation  du  col  utérin  en  rend  la  lésion  presque 
inévitable. 

D  est  assez  difficile  de  comprendre  que  le  coït  puisse 


(1)  Ds  Ha£ii,  Baifo  medendi,  t.  lU,  part.  6,  cap.  2. 

(S)  Cituat.,  Uber  die  Heilung  der  Blasenseheidenfisteln  durch 
CmÊtêfùaiUn.  Heidelberg,  1844. 

(S)  W.  A.  Fascna,  ouvrage  cité,  p.  42. 

(4)  TOI  ScAaxoHi ,  Beiiràge  mut  GeburUkunde  und  Gynàiohgie, 
1860,  i.IY,p.S29. 
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produire  des  désordres  tels  qu'il  s'ensuive  une  perfora- 
tion de  la  cloison  vésico-vaginale  :  rien  cependant  n'est 
plus  vrai.  Munniks  (1)  avait  déjà  indiqué  la  possibilité 
de  ce  mode  de  formation  des  fistules.  Murât  (2)  rap- 
porte que  Diemerbroek  a  observé  un  cas  de  rupture 
du  vagin  produite  pendant  l'acte  vénérien.  J.  Bûrkner  (3) 
cite  l'exemple  remarquable  d'une  femme  des  environs 
de  Breslau,  qui,  à  peine  accouchée,  eut  à  subir  les 
approches  brutales  de  son  mari,  ivre  et  phthisique,  qui 
lui  contusionna  tellement  le  vagin  qu'il  en  résulta  une 
vive  inflammation  dont  l'issue  fut  une  perforation.  Le 
docteur  J.*E.  Polak,  médecin  du  Shah  de  Perse,  a  fait 
connaître  un  cas  plus  singulier  encore  (4)  :  c'est  celui 
d'une  jeune  négresse  de  douze  ans,  affectée  en  même 
temps  d'une  déchirure  du  périnée  et  d'une  énorme 
fistule  vésicale,  produites,  à  l'âge  de  six  ans,  lors  de  son 
{)assage  de  Mascat  à  Buchir,  où  elle  avait  été  violée  et 
réduite  en  cet  état  par  un  vigoureux  et  lubrique  marchand 
d'esclaves. 

Les  manœuvres  obstétricales  ont  été  souvent  accusées 
d'être  la  cause  de  la  plupart  des  fistules.  Pour  certains 
auteurs,  le  forceps,  le  levier,  les  crochets,  les  opérations 
manuelles,  l'cmbryotomie  doivent  être  regardés  comme 
les  plus  grands  coupables  parmi  les  fauteurs  de  cette 
malheureuse  affection.  Rœderer  (5),  Berdot  (6),  Sauce- 


(1)  JoH.  MuifiiiKS,  Chirurgia,  etc.  Traj.  ad  Rhen.,  1689. 

(2)  Dictionnaire  des  Sciences  médicales,  t.  L VI,  p.  461. 
(8)  BuftXREB, />0/!«/u/a  vesico-vaginali.  Vrat.,  1833,  p.  6. 

(4)  fFiener  medicinische  ff^ochenschrift,  1861,  p.  116. 

(5)  RoEDBKEi,    Éléments    de    l'art    des    accauchetnents.    Paris, 
1765. 

(6)  Berdot,    Abrégé    de    l'art    d'accoucher,    1774,    tome    II, 
p.  1S14. 
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roUe(lX  Vdpeau  (2),  Détroit  {S),  Kiwisch  (4),  Joberl  (5), 
Tidal  (6),  MM.  Freund  (7),  Ton  Scanzoni  (8),  Churchill  (9), 
Nâaton  (10),  Bedford  (11)  et  beaucoup  d'autres  ont 
admis  cette  manière  de  voir  et  attribué  une  influence  plus 
00  moins  grande  à  cet  ordre  d  agents  yulnérants.  Le 
profesBeur  de  New-Tork  surtout  s'élève  avec  force  contre 
ce  qu'il  appelle  a  l'usage  malheureusement  trop  fréquent 
t  et  souvent  impardonnable  des  instruments,!)  et  il  n'hésite 
pas  à  leur  attribuer  les  fistules  dont  il  parle  dans  son  livre. 
Cependant  d'autres  praticiens  exonèrent,  au  contraire,  les 
opérations  obstétricales  des  accidents  qui  peuvent  être 
observés  après  l'accouchement,  et  cherchent  à  rattacher  la 
foraiation  des  fistules  à  des  causes  d'une  autre  nature. 
Plusieurs  d'entre  eux  défendent  avec  énergie  les  accou- 
cbeurSi,  qulk  prétendent  être  l'objet  d'accusations  injustes, 
et  prennent  à  leur  tour  le  rôle  d'accusateurs,  en  attri- 


(1)  SàCCiBom,  Mémoire  à  consulter  sur  une  déchirure  de  la  partie 
eMténeure  du  vagin  et  de  la  partie  de  la  vessie  qui  y  correspond, 

(S)  Twuc,  Leçons  orales  de  clinique  chirurgicale,  Bruxelles, 
IWl,p.  lîO. 

(3)  DmoiT.  Cursus  der  Geburtêhûife,  etc.  Berlin,  1846,  t.  II, 
P.92S. 

(4)  Kmuci,  Klinische  Fort  rage  uber  specielU  Pathologie  und 
Thérapie  der  Kranhheiten  des  weihlichen  Geschlechts,  Prag.,  1849, 
^5I4. 

(5)  JoBUT,  oQTrage  cité,  Paris,  1849 ,  t.  II,  p.  321. 
(5)  ViBAL  u  C488I8,  ouTrage  cité,  t.  Y,  p.  567. 

(7)  FanniB,  ooTrage  cité,  p.  40. 

(8)  TAU  ScàinoHi,  OQTrage  cité,  p.  4S5. 
9,  C^sncBiLL,  ouvrage  cité,  p.  880. 

(10)  Nuatoiv,  Éléments  de  pathologie  chirurgicale.  Paris,  1859, 
t.  V,  p.  495. 

ill)  GcmnHG  S.  BiDrotB,  Maladies  des  femmes^  Levons  cliniques. 
Aih  et  Paris,  1860,  pp.  145,  270  et  299. 
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buant  à  la  temporisation  excessive  préconisée  par  leurs 
adversaires  ce  que  ceux-ci  voudraient  imputer  à  leur  trop 
grand  empressement  à  se  servir  des  instruments.  L'on 
trouve  dans  ce  dernier  camp  Percy  (1),  qui  affirme  qu'on 
ne  connaît  presque  pas  de  cas  de  fistules  produites  par  la 
main  de  l'homme  de  l'art  ;  Levret  (2),  qui  croit  qu'on  est 
beaucoup  trop  disposé  à  attribuer  aux 'instruments  des 
désordres  qui  surviennent  naturellement  à  la  suite  de 
certains  accouchements;  M.  G.  Simon  (3),  qui  soutient 
que  le  forceps,  loin  de  provoquer  la  formation  des  fistules, 
les  empêche  de  se  produire  quand  il  est  employé  a  temps; 
Schmitt  (4)  et  West  (5),  qui  soutiennent  la  même  opinion  ; 
M.  Schuppert,  chirurgien  de  l'Institut  orthopédique  de  la 
Nouvelle-Orléans  (6),  qui  reproche  vivement  à  M.  Liston 
d'avoir  accusé  les  praticiens  de  trop  de  précipitation,  et 
qui  affirme  carrément  ce  fait  que  le  forceps  ne  produit  pas 
de  fistules.  L'histoire,  dit-il,  prouve  qu'un  grand  nombre  de 
ces  afleclions  ont  été  produites  alors  qu'aucun  instrument 
n'avait  été  mis  en  usage;  et  il  ajoute  qu'en  Allemagne, 
où  le  forceps  est  très-fréquemment  employé  dans  les 
hôpitaux  pour    l'instruction   des   élèves,   les   statistiques 


(1)  PsRCT,  Réponse  au  H/émoire  de  Saucerotie,  publiée  dans  les 
Mélanges  de  chirurgie  de  ce  dernier. 

(S)  LiviET,  Observations  sur  les  causes  et  les  accidents  des  accou- 
chements  laborieux.  Paris,  1770. 

(3)  G.  SiHO?i,  Ueber  die  Opération  der  Blasenscheidenfisteln  durch 
die  blutige  JVaht.  Kostock,  1862,  p.  85. 

(4)  ScBHiTT,  in  SiEB0LD*8  Joumal  fur  GeburtshUlfe  j  t.  Yll, 
p.  S40. 

(5)  C.  Weht,  Lehrbuch  der  Frauenkrankheiten,  Gottingen,  1860, 
p.  708. 

(6)  ScHUPPSiiT,  A  Treatise  on  vesico'taginal  fistula.  New-Orléans, 
1866,  p.  8. 


—  251  — 

démootrent  qa'il  y  a  ea  pea  de  fistules  qu'on  ait  pu 
rapporter  a  cette  cause,  ce  qui  devrait  être  rinverse  si  les 
aocosatioiis  des  temporisateurs  étaient  justes. 

Pour  bien  apprécier  ce  qu'il  j  a  de  vrai  ou  de  faux  dans 
«opinions  contradictoires,  il  est  nécessaire  d'examiner  la 
question  sous  ses  différentes  faces. — Qu'un  fragment  d'os 
plus  ou  moins  piquant  puisse^  après  Tembryotomie  pra- 
tiquée d'après  les  anciennes  méthodes,  s'enfoncer  dans  la 
proi  vaginale  et  pénétrer  dans  la  vessie,  c'est  ce  qu'il  me 
parait  impossible  de  contester;  que  le  crochet,  le  levier,  le 
forceps,  employés  par  des  mains  téméraires  et  maladroites, 
ptrâsent  provoquer  des  solutions  de  continuité  de  la  paroi 
v^inale,  c'est  ce  que  personne  ne  peut  raisonnablement 
nier.  On  doit  s'attendre  à  tout,  quand  des  instruments 
qui  exigent  du  discernement,  du  tact  et  de  l'adresse,  sont 
employés  au  rebours  des  préceptes  les  plus  élémentaires 
de  1  art  obstétrical.  Hais  les  bévues  et  les  imprudence»  de 
quelques  praticiens  ignorants  n'autorisent  pas  à  déprécier 
les  moyens  mécaniques  dont  ik  se  sont  mal  servis.  Pour 
jugfr  ceux-ci,  il  faut  les  considérer,  non  dans  1  abus  qu'on 
eo  peut  faire,  mais  dans  leur  mode  d'action  pur  et  simple, 
et  dans  les  résultats  qu'ik  produisent  quand  on  en  use 
avec  prudence  et  discernement.  Ainsi  conçue,  la  question 
devient  facile  à  résoudre.  En  effet,  si  les  différents  perce- 
crftnes  exposent  même  les  meilleurs  praticiens  à  glisser 
avec  leur  instrument  sur  les  parois  de  la  tête  et  à  pénétrer 
dans  les  parties  molles  de  la  femme,  le  danger  disparait 
presque  complètement  quand  on  pratique  l'embryotomie 
aa  moyen  du  forceps-scie  de  M.  Van  Huevel.  Ce  qui  le 
prouve,  c'est  qu'à  la  Maternité  de  Bruxelles,  cette  opération 
a  été  laite  déjà  un  assez  grand  nombre  de  fois  sans  qu'elle  ait 
jamais  produit  de  fistules,  ni  immédiates,  ni  consécutives. 
Les  leviers  et  le  forceps  tendent  fort  peu  à  produire  des  plaies 
^iickirure  quand  ils  sont  judicieusement  mis  en  usage  : 
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car  le  propre  de  leur  action  est  de  s'exercer  bien  plus  sur 
l'enfant  que  sur  les  organes  de  la  femme.  Pour  déterminer 
quelque  lésion  des  parois  vaginales,  ils  ne  pourraient 
agir  que  par  une  pression  directe,  ou  par  une  contusion 
indirecte  produite  par  la  tête  pendant  les  changements 
de  position  qu'ils  lui  communiquent.  Or,  il  faut  noter 
que,  dans  une  bonne  application  de  ces  instruments,  la 
pression  est  intermittente  et  change  fréquemment  de  place 
par  suite  des  mouvements  méthodiques  qu'on  leur  imprime, 
et  que  c'est  précisément  ce  mode  d'action,  comme  je 
le  démontrerai  plus  bas,  qui  éloigne  le  danger  de  ia 
mortification  des  tissus  ;  et  quant  à  l'attrition  déterminée 
par  la  tête,  les  instruments  tendent  à  la  rendre  moindre 
en  améliorant  les  rapports  des  parois  du  petit  bassin 
avec  leur  contenu  et  en  accélérant  le  passage  des  parties 
contondantes.  Du  reste,  les  leviers  à  traction  agissent  assez 
peu  par  une  pression  directe;  et  l'application  du  forceps, 
se  faisant  généralement  dans  le  sens  transversal,  c'est-à-dire 
dans  celui  ou  il  y  a  le  plus  de  place  entre  les  parois  du 
bassin  et  la  tête,  du  moins  dans  les  positions  ordinaires 
de  l'enfant,  il  en  résulte  que  sonr  introduction  et  son 
maintien  dans  l'excavation  n'exposent  que  bien  peu  à  la 
contusion  des  parties  molles  voisines.  Ainsi  donc,  s'il  vient 
à  se  manifester  une  fistule  après  l'usage  de  ces  moyens 
de  délivrance,  dans  des  cas  oii  ils  sont  bien  indiqués 
et  où  ils  sont  convenablement  employés,  il  est  rationnel 
d'en  rechercher  la  cause,  non  pas  dans  des  altérations 
qu'ils  auraient  produites  par  eux-mêmes,  mais  bien  dans 
des  lésions  qu'ils  n'ont  pu  éviter  malgré  leur  action  favo- 
rable, lésions  qui  eussent  été  probablement  plus  graves 
encore  si  l'accouchement  laborieux  qu'ils  ont  contribué 
à  terminer  eût  été  abandonné  aux  seules  forces  de  la 
nature. 

Me  basant  sur  ces  considérations,  je  pense  que  c'est 
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généfalcmenl  a  tort  qae  l'on  accuse  les  iostnimeots  des 
dégels  ohserrés,  par  cela  seal  qu'ils  ont  été  mis  en  usage 
pendant  un  accouchement  à  la  suite  duquel  il  est  survenu 
une  fistule.  On  ne  devrait  jamais  oublier,  ce  me  semble, 
que  Ton  n  a  en  recours  à  eux  que  parce  que  le  travail  était 
cimyé  depuis  un  certain  temps  par  des  obstacles  sérieux^ 
et  que  la  longue  durée  de  l'accouchement  peut,  le  plus 
«m?ent,  rendre  parfaitement  compte  des  lésions,  sans 
qaH  nît  nécessaire  d'aller  chercher  ailleurs  les  causes  de 
FaeddenL  Plulôt  que  de  formuler  de  semblables  accusa- 
tions, et  malgré  tout  le  mérite  que  j'accorde  à  une 
Icnporisation  raisonnée  et  intelligente  dans  les  cas 
ordinaires,  je  serais  disposé  à  dire,  avec  IL  Schuppert, 
qoe  souvent  la  fistule  se  déclare  parce  qu'on  a  pensé 
trop  lard  à  l'application  des  moyens  qui  pouvaient 
accéléief  la  délivrance.  Dans  tous  les  cas,  je  me  garderais 
faîco  d'attribuer  aux  instruments  des  effets  dont  il  ne 
faudrait  accuser  que  l'impéritie  ;  et  le  souvenir  de  quel- 
qoci  cas  malheureux  ne  m'engagerait  |>as  plus  à  les 
répudier  <|ue  je  ne  le  ferais  pour  le  bistouri  ou  tout 
autre  instrument  chirui^cal,  sous  le  prétexte  qu'il  aurait 
été  mal  manié  et  maladroitement  dirigé  sur  des  organes 
importants  à  la  vie. 

L'accouchement  laborieux,  les  effets  locaux  qui  raccom- 
pagnent et  qui  peuvent,  dans  certaines  circonstances, 
présenter  une  gravité  extrême,  voilà  sans  contredit  les 
caines  les  plus  positives  et  les  plus  ordinaires  de  rétablis- 
sement des  fistules.  Toutes  les  causes  locales  ou  générales 
qui  sont  de  nature  à  provoquer  la  dystocie  peuvent  être 
'^rdées  comme  prédispoêantes  à  ces  affections.  Ainsi, 
rélroîtesse  absolue  du  bassin,  déterminée  par  les  diffé- 
fcnti  vices  de  conformation  des  détroits  et  de  l'excavation, 
et  surtout  par  la  saillie  en  arrière  du  pubis;  des  obstacles 
■Domenlanés  résultant  de  la  plénitude  du  rectum  ou  de 
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la  vessie  (Jorg  (1),  Carus  (2),  Osiander  (8),  Levret  (4)); 
des  calculs  vésicaux  (5);  des  tumeurs  développées  dans  le 
vagin  (6);  des  brides  ou  des  rétréci&sements  résultant  de 
pertes  de  substance  faites  antérieurement  ;  la  rigidité  et 
Tétroitesse  des  parties,  qui  s'observent  souvent  dans  une 
première  parturition  et  chez  les  femmes  qui  s'accouchent 
dans  un  âge  très-avancé  (7);  des  contractions  utérines,  soit 
spontanées,  soit  excitées  dans  un  moment  où  les  parties  ne 
sont  point  encore  suffisamment  dilatées,  ou  la  cessation  du 
travail  alors  que  la  tète  est  déjà  engagée;  l'étroitesse 
relative  de  la  filière  pelvienne  déterminée  par  le  volume 
exagéré  de  l'enfant,  une  hydrocéphale,  des  monstruosités 
ou  une  mauvaise  position;  l'obliquité  antérieure  de  la 
matrice  qui,  selon  Esmarch  (8),  serait  toute-puissante 
dans  la  production  de  la  maladie  (9);  toutes  ces  circon- 


(1)  JôBG,  Krankheiten  des  ff^eibes.  Leipzig,  1831. 

(2)  G\BC8,  Lehrbuch  der  Gynàkologie,  t.  Il,  p.  539. 

(3)  Osiander,  Bandbuch  der  Entbindungskunsi,  t.  UI,  §  75. 

(4)  Levret,  Observations  sur  les  accouchements  laborieux.  Paris, 
1770. 

(5)  OsiAiiDBB  cite  Stein  comme  ayant  pratiqué  la  taille  sur  une 
femme  enceinte,  pour  éviter  cet  obstacle  à  raccouchement. 

(6)  J.-L.  PfcTiT  rapporte  un  fait  dans  lequel  une  poche  en  niil 
de  pigeon ,  située  dans  le  vagin ,  retarda  tellement  raccouche-* 
ment,  que  le  conduit  utéro-vulvaire  et  lu  vessie  tombèrent  en 
gangrène. 

(7)  Da  Costa  Ddabtb.  Des  fistules  génito-urinaires  chez  la 
femme,  Paris,  1865,  p.  11.  Cet  auteur  donne  une  statistique  de 
laquelle  il  résulte  que  sur  cent  soixante-treize  cas  de  fistules, 
soixante-dix-huit  avaient  été  produites  à  un  premier  accou- 
chement. 

(8)  Deutsche  Klinik,  1858,  n*^  28. 

(9)  Cette  opinion  a  été  combattue  par  MM.  Fbbcrd  et  Gustav 
Simon. 
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stanoes,  qui  apportent  plus  ou  moins  d'obstacles  à  la 
mardie  régulière  de  l'accouchement,  peuTent  être  r^^ar- 
décs  comme  causes  prédisposantes  des  fistules  vaginales 
en  général,  et  surtout  des  fistules  uro-génitales« 

La  tète  étant  la  partie  la  plus  volumineuse  et  la  plus 
dnre  de  l'enfant,  on  conçoit  que  ce  soit  elle  qui,  dans  les 
CM  de  dystode,  souffre  le  plus  et  fasse  le  plus  souffrir  les 
parties  molles  de  la  femme,  et  que  par  conséquent  il  faille 
mtoot  l'accuser  des  dégâts  qui  surviennent  dans  ces 
wooudiements.  Le  crâne  est,  pour  les  mêmes  raisons,  plus 
propre  que  la  face  à  déterminer  les  lésions.  Cependant, 
certains  praticiens,  entre  autres  Lallemand  (1),  ont  cru 
obKTfer  qae  la  fistule  se  produit  le  plus  fréquemment 
lonqoe  le  foetus  se  présente  dans  la  position  par  les  pieds, 
et  ib  ont  attribué  la  formation  de  l'orifice  anormal  dans 
cette  présentation  à  la  facilité  avec  laquelle  le  menton 
art-boute  alors  contre  le  détroit  supérieur  (2).  Sans  nier 
que  la  fistule  puisse  se  former  dans  la  position  et  par  le 
mécanisme  indiqué  par  ce  chirurgien,  il  faut  cependant 
reconnaitre,  puisque  l'observation  le  démontre,  que  le 
crâne,  bien  plus  souvent  que  le  menton,  est  la  cause  des 
desordres  observés,  et  qu'il  y  expose  surtout  quand  il  se 
préxnte  au  détroit  supérieur  dans  une  direction  telle, 
que  son  passage  à  travers  la  filière  qu'il  doit  traverser 
K  lait  dans  des  conditions  qui  font  correspondre  ses  plus 
grands  diamètres  aux  plus  petits  du  bassin. 

Une  fois  que   Tune  des  prédispositions  qui  viennent 
d'être  indiquées  a  provoqué  la  dystocie,  la  fistule,  si  elle 


(t)  Jrtkiveê  gèttéraies  de  médecine,  t.  VII,  p.  509. 
(1)  IsAiLtMàMB  cite  doq  cas  où,  selon  lui,  la  fislule  s*e9t  pro- 
duite par  ce  mecanisnie. 
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doit  en  être  le  résultat,  se  produit  par  un  mécanisme  qu'il 
s'agit  d'examiner,  pour  bien  faire  apprécier  l'influence  des 
causes  déterminantes  de  la  maladie. 

Dans  les  accouchements  naturels,  les  contractions  de  la 
matrice  sont  en  harmonie  avec  le  degré  de  résistance  et  de 
dilatabilité  des  organes  qui  doivent  donner  passage  au 
fœtus.  Au  commencement  du  travail,  alors  que  la  rigidité 
du  col  utérin  est  encore  assez  grande,  les  contractions  sont 
faibles,  et  elles  ne  prennent  une  intensité  et  une  durée 
plus  marquées  que  lorsque  tout  est  favorablement  disposé 
pour  qu'il  s'exécute  une  dilatation  facile  et  suffisante  qui 
ne  prête  pas  à  la  rupture  des  tissus.  Si  cet  équilibre  vient  à 
être  rompu,  soit  par  des  contractions  énergiques  pré- 
maturées, soit  par  un  défaut  d'élasticité  du  col  et  du  vagin, 
(ce  qui  se  remarque  assez  souvent  à  un  premier  accouche- 
ment), soit  parce  que  ces  parties  ont  été  altérées  par  des 
engorgements,  des  dégénérescences  ou  des  rétrécissements 
antérieurs,  il  peut  s'y  faire  une  ou  plusieurs  déchirures.  A 
un  degré  inférieur,  ces  déchirures  se  traduisent  plus  tard 
par  des  fissures  plus  ou  moins  profondes  qui  s'observent  sur 
le  museau  de  tanche.  A  un  degré  supérieur^  elles  peuvent 
intéresser  simultanément  toute  l'épaisseur  des  parois  du 
conduit  vulvo-ulérin  et  la  paroi  vésicale,  et  produire  ainsi 
une  ouverture  qui  donne  immédiatement  issue  aux  urines. 
Cette  dernière  lésion  doit  être  assez  rare,  à  cause  de 
l'extrême  mobilité  du  canal  utéro-vulvaire  sur  la  vessie  : 
mais  il  est  cependant  facile  de  la  comprendre  en  sup- 
posant l'action  d'une  force  brusque  et  très-énergique., 
ou  une  altération  des  tissus  qui  les  a  rendus  plus  friables 
et  qui  a  déterminé  des  adhérences  pathologiques  entre 
les  deux  organes.  On  peut  nommer  fistules  d'emblée 
les  ouvertures  produites  par  ce  mécanisme,  et,  en  les 
considérant  sous  le  rapport  de  leur  mode  de  forma- 
tion, les  désigner  sous  le  nom  de  fistules  par  arrachement. 
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(1),  Daparoque  (2%  Marat  (3),  Madame  Lâcha- 
pcBe  (4)  en  citent  des  exemples. 

Lonc|iie  les  causes  de  dilacéralion  que  je  viens  d'indi- 
quer n'existent  pas,  ce  qui  est  le  cas  le  plus  ordinaire, 
b  solution  de  continuité  peut  se  former  d'une  autre 
manière.  La  tète  du  fœtus,  dans  l'état  normal  de  ses  pro- 
portions rdativement  à  celles  du  bassin,  ne  peut  franchir  le 
détroit  supérieur,  s'engager  dans  l'excayation,  ni  exécuter 
son  mouyement  de  rotation  vers  le  détroit  inférieur,  sans 
oomprimer  fortement  les  parties  molles  contre  les  parois 
Qoeuses.  Cette  compression  irait  bien  souvent  jusqu'à  la 
nM)rtification  des  tissus,  si  la  nature  n'avait  obvié  à  ce 
danger  en  rendant  les  contractions  utérines  intermittentes. 
Grâce  à  ce  caractère  des  efforts  expulsiis,  qui  permet  aux 
parties  engagées  de  remonter  dans  les  intervalles  de  leur 
action,  et  qui  changea  chaque  instant  les  rapports  du  fœtus 
avec  le  petit  bassin,  les  parois  ne  sont  jamais  comprimées 
pendant  un  eqiace  de  temps  très*long  :  elles  ont  à  leur 
disposition  des  moments  où  elles  peuvent  réparer  jusqu'à 
on  certain  point  les  altérations  légères  qu'elles  ont  subies, 
et  se  préparer,  pour  ainsi  dire,  à  réagir  contre  les  nouvelles 
atleinles  qu'elles  auront  encore  à  supporter.  Mais  si,  sous 
rinfineoce  d^nne  cause  quelconque  de  dystocie,  la  com- 
pression devient  continue,  la  circulation  et  l'innervation 
peuvent  être  interrompues  d'une  manière  assez  complète 
et  asKz  durable  pour  que  Toi^nisation  des  parties  qui  y 
sont  soumises  soit  détruite  à  tout  jamais;  la  gangrène  peut 


(1)  lUusMWMfDie  Ffuuemzimmerkrunkheiien.  Leipzig,  1843,  t.  I, 
p.4n. 

()j  DcPAiGQCB,  Hiêiaire  complète  deê  ruptures  et  des  déchirures 
de  rmèrms,  du  vagin  et  du  périnée.  Paris,  18S6. 
Cj  Dktionnaire  des  Sciences  wûdicalesj  t.  LYI,  pp.  462-461. 
(4)  Li  CaAPiu.1,  Pratique  des  accouchements,  t.  111,  p.  187. 
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même  être  le  résultat  immédiat  de  l'attrition  des  tissus. 
L'enclavement  complet,  et  une  immobilité  de  la  tête 
qui  se  rapproche  de  cet  état,  sont  donc  des  conditions 
dans  lesqaelles  les  lésions  qui  mènent  à  la  fistule  sont 
imminentes.  Lorsque  ces  conditions  se  produisent  au 
détroit  supérieur,  le  segment  inférieur  de  la  matrice, 
poussant  en  avant  la  vessie,  et  en  arrière  le  péritoine,  peut 
s'écraser  contre  le  pubis  et  le  promontoire,  et  donner  lieu 
à  une  fistule  vésicale  cervico-utérine  et  à  une  communi- 
cation utéro-abdominale;  lorsque  le  détroit  supérieur  est 
relativement  assez  large,  et  que  la  tête,  encore  coiffée  du 
segment  utérin,  trouve  de  la  facilité  à  s'y  engager  et  à 
descendre  dans  l'excavation,  pour  s'y  arrêter  ensuite  immo- 
bile  pendant  un  certain  temps,  il  peut  encore  se  produire 
une  fistule  vésicale  cervico-utérine,  et  une  autre  fistule  pos- 
térieure, qui  cette  fois  cependant  sera  rendue  plus  difficile 
à  cause  de  la  concavité  du  sacnim.  Si  la  tête  a  franchi  le 
col  et  se  trouve  franchement  engagée  dans  l'excavation, 
ce  sera  une  fistule  vésico-vaginale  proprement  dite  ou 
une  fistule  recto-vaginale  qui  se  produira.  Enfin,  si  les 
accidents  de  compression  prolongée  se  manifestent  au 
détroit  inférieur,  le  col  de  la  vessie,  et  même  la  première 
portion  du  canal  de  l'urèthre  se  trouveront  surtout  lésés,  et 
l'on  aura  une  fistule  vésicale  cervico- vaginale  ou  une 
ouverture  uréthro- vaginale;  en  arrière,  la  résistance  du 
coccyx  pourra  produire  une  communication  recto- vaginale 
à  peu  de  distance  de  l'anus. 

En  supposant  un  concours  de  circonstances  dans  les- 
quelles de  violentes  contractions  utérines  se  manifestent 
avant  la  dilatation  suffisante  du  col,  chez  une  femme  dont 
le  bassin  se  trouve  rétréci  dans  son  détroit  supérieur,  on 
peut  facilement  comprendre  que  le  segment  inférieur  de 
la  matrice  descende  dans  lexcavation,  et  que  ce  soit  une 
portion  du  corps  même  de  l'organe  qui  se  trouve  écrasée 
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oooire  la  ceinture  ofiseose.  Dans  ce  cas  exceptionnel,  il  doit 
anffer  le  plus  souvent  que  la  communication  établie, 
nDOMdialcnient  ou  consécutivement,  entre  la  vessie,  l'utérus 
H  le  péritoine,  détermine  la  mort  par  suite  du  passage  de 
Farine  dans  Fabdomen,  et  que  par  conséquent  l'on  n'ait 
pas  à  constater  de  fistule.  Cependant,  il  peut  arriver  que, 
h  cliote  des  eschares  se  faisant  avec  lenteur,  des  adhérences 
aient  le  temps  de  s'oi^niser  et  de  former  une  barrière 
entre  elles  et  la  cavité  péritonéale  :  c'est  ce  qui  a  eu  lieu, 
pr  exemple,  dans  le  cas  de  mon  Observation  XXIV.  11  est 
donc  pofisîLle  qu'il  se  forme  alors  une  véritable  fistule 
ttêk^ulérine,  faisant  communiquer  directement  le  réser- 
voir orinaire  avec  la  cavité  du  corps  de  la  matrice.  La 
place  (|ue  j'ai  accordée  à  cette  espèce  de  lésion  dans  la 
difîson  que  j'ai  établie  au  commencement  de  la  seconde 
partie  de  ce  livre,  se  trouve  donc  ainsi  justifiée. 

Dorant  les  premiers  temps  de  l'entrée  de  la  tète  du 
iœios  dans  l'excavation,  le  sèment  inférieur  de  la  matrice 
et  les  riions  voisines  du  vagin  se  trouvent  fréquemment, 
comiiie  je  viens  de  le  dire,  entraînés  dans  un  mouvement 
de  descente  qui  les  rapproche  des  os  sur  lescjuels  ils  seront 
comprimés.  La  vessie,  dont  la  lésion  est  bien  plus  fréquente 
qoe  celle  du  rectum  (probablement  à  cause  de  la  forme  des 
Qspabis  et  de  la  fréquence  des  positions  occipito-antérieures), 
ml  ce  mouvement  d'abaissement,  car,  malgré  sa  mobilité 
air  le  vagin,  die  ne  peut  labandonner,  retenue  qu'elle  est 
par  son  canal  de  l'urèthre  qui  l'assujettit  à  ce  viscère.  On 
f  apliqoe  donc  comment  il  se  fait  que  des  fistules  se  forment 
à  one  aascL  grande  hauteur,  sur  des  points  du  conduit 
volvo-ntérîn  ntués  à  une  certaine  distance  de  la  ceinture 
osKuse  représentée  par  le  petit  bassin ,  et  comment  aussi  la 
perte  de  substance  de  la  vessie  correspond  ordinairement 
à  celle  de  ce  conduit  Ce  n'est  que  lorsque  la  tète  a  franchi 
le  col  utérin  et  qu'elle  est  arrivée  au  détroit  inférieur 
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que  la  compression  des  parties  molles  se  fait  d'une  manière 
directe,  sans  abaissement  préalable,  et  que  les  fistules  se 
forment  dans  le  voisinage  des  os.  C'est  aussi  très-souvent 
dans  ce  cas  que  le  périoste  des  os  qui  servent  de  points 
d'appui  à  la  compression  se  trouve  lui-même  lésé  avec  les 
parties  molles,  au  point  de  former  plus  tard  des  cicatrices 
dont  les  connexions  avec  celles  des  fistules  constituent  une 
complication  des  plus  fâcheuses  et  des  plus  embarrassantes 
pour  le  chirurgien. 

Dans  toutes  ces  circonstances,  il  pourra  se  faire  :  ou 
que  les  formes  respectives  des  plans  fœtaux  et  pelviens 
qui  se  rencontrent  pendant  la  compression  représentent 
deux  points  saillants  fort  limités,  et  alors  la  fistule  se 
produira  facilement,  mais  présentera  une  petite  étendue; 
ou  que  les  os  comprimants  et  les  os  comprimés  s'emboîtent 
et  se  touchent  exactement  par  de  grandes  surfaces,  et 
dans  cette  circonstance  la  perforation  se  fera  avec  plus  de 
difficulté,  mais,  si  elle  se  forme,  elle  donnera  lieu  à  une 
ouverture  beaucoup  plus  large.  On  se  figure  aussi  aisément 
la  possibilité  d'une  disposition  particulière  dans  laquelle 
deux  points,  situés  à  une  certaine  distance,  déterminent 
en  même  temps  la  compression  désorganisatrice,  tout  en 
laissant  entre  eux  un  espace  plus  ou  moins  libre  :  on 
aura  alors  deux  fistules  séparées  par  un  pont  de  substance 
saine.  La  compression  pourra  encore  s'exercer  successive- 
ment par  la  même  partie,  ou  par  plusieurs  parties,  sur 
des  endroits  situés  à  des  hauteurs  diflérentes  :  et  ce  mode 
particulier  d'attrition  sera  accusé  après  l'accouchement 
par  des  orifices  situés  l'un  au-dessus  de  l'autre,  à  des 
intervalles  qui  correspondront  au  trajet  parcouru  par  la 
partie  comprimante  entre  les  divers  temps  de  son  encla- 
vement et  de  son  immobilisation. 

Le  mécanisme  que  je  viens  de  décrire  donne  lieu  à  des 
fistules  qui  occupent  la  première  place  sous  le  rapport  de 
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la  firéqoene&,  et  qae  l^on  peut  nommer  fishiles  par  morii- 
feaiwm  ou  par  écrasement  des  tissus. 

D  y  a  encore  un  autre  mode  de  formation  des  fistules  : 
c'est  celui  que  Ton  peut  observer  lorsque  la  compression 
des  parties  molles,  quoique  forte,  n'a  point  été  jusqu'à 
la  désorganisation  et  s'est  bornée  à  produire  les  phéno- 
mènes de  la  contusion.  Ici,  comme  partout  ailleurs,  cette 
contusion  peut  se  terminer  par  la  résorption  du  sang 
épanché;  mais  si,  par  une  raison  ou  par  une  autre,  cette 
action  salutaire  ne  se  produit  pas,  l'inflammation  peut 
s'emparer  des  parties  entourant  la  collection  sanguine,  se 
terminer  par  suppuration  et  donner  lieu  à  un  abcès 
susceptible  de  s'ouvrir  à  la  fois  dans  le  yagin  et  dans 
la  fessie.  Les  fistules  nées  de  cette  manière  rentrent  dans 
la  catégorie,  extrêmement  rare,  des  fistules  par  eoniuêian 
cbeédée. 

Enfin,  Dieffenbach  (1)  a  admis  qu'un  follicule  muqueux, 
considérablement  dilaté,  peut  s'ouvrir  pendant  l'accou* 
cfaement  et  donner  lieu  à  une  fistule.  Il  croyait  que  ce 
mécanisme  devait  surtout  engendrer  ces  petites  fistules,  à 
ouverture  vaginale  très -étroite  et  presque  imperceptible, 
qu'on  rencontre  quelquefois  dans  la  pratique.  Hais,  outre 
que  la  formation  de  ces  pertuis  peut  se  comprendre  sans 
que  l'on  soit  obligé  de  recourir  à  une  explication  aussi 
subtile,  la  supposition  de  Dieflenbach,  ne  reposant  sur 
aucun  fait  bien  constaté,  tombe  nécessairement  par  défaut 
d'une  base  clinique  suflSisante  pour  l'autoriser. 

B.  —  Fistules  pathologiques.  —  Les  anciens  avaient 
considéré  cette  espèce  de  causes  comme  la  plus  essen- 
tiefle;  et  quoique  plusieurs  d'entre  eux,  comme  Félix 


(1)  Medie»  Zeitung   vom  Fereine  fur  Heilkunde  in  Preussen, 
Berlin,  18S6,  n-  U  et  25. 
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Plater  (1),  n'ignorassent  pas  le  rôle  important  de  l'accou- 
chement dans  la  production  des  fistules,  il  s'en  faut  de 
beaucoup  qu'ils  eussent  sous  ce  rapport  les  opinions  des 
chirurgiens  modernes.  Aujourd'hui  les  fistules  patholo- 
giques sont  généralement  considérées  comme  exception- 
nelles. Quelques  praticiens  cependant  semblent  encore 
avoir  conservé  à  cet  égard  quelques-unes  des  idées  des 
temps  passés;  et  ce  n'est  pas  sans  étonnement  que  j'ai 
lu  dans  l'ouvrage  de  M.  von  Scanzoni  un  passage  ou  cet 
auteur  dit  que  c'est  à  la  suite  d'une  inflammation  cancéreuse 
du  col  utérin  qu'il  a  le  plus  souvent  observé  les  fistules 
vésico- vaginales,  et  que  ce  les  perforations  dues  à  des 
»  accouchements  laborieux  ne  viennent,  pour  la  fréquence, 
»  qu'en  seconde  ligne  (2).  » 

On  doit  ranger  parmi  les  fistules  pathologiques  celles 
qui  surviennent  à  la  suite  d'afifections  qui,  ayant  leur  siège 
dans  le  voisinage  du  vagin  et  de  la  vessie,  s'accompagnent 
d'une  suppuration  qui  se  fait  jour  dans  ces  deux  organes.  La 
péricystite,  l'hématocèle  péri-utérine,  des  abcès  de  l'exca- 
vation ischio-rectale,  des  maladies  suppurantes  des  organes 
contenus  dans  les  ligaments  larges,  des  caries  des  os  du 
bassin,  des  tumeurs  de  toute  espèce,  peuvent  donner  lieu 
à  des  communications  de  ce  genre.  Je  dois  ici  faire  remar- 
quer que,  lorsque  l'issue  de  la  collection  purulente  se  fait 
dans  les  deux  organes  à  la  fois,  la  marche  de  raffection 
nouvelle  qui  résulte  de  ces  perforations  s'écarte  absolu- 
ment de  celle  des  fistules  ordinaires.  En  eflet,  dans  celle-ci, 
l'établissement  définitif  de  l'orifice  fistuleux  est  subordonné 
à  la  permanence  de  la  source  qui  fournit  le  liquide,  et  Ton 


(1)  Felicis   Platebi  ^  etc.    De    Mulierum   partihus   generationi 
dicatis,  etc,  Basil.,  1625,  p.  37. 

(2)  Yoif  ScANzom,  ouvrage  cité,  p.  435. 
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ifinfiic  asKK  géoéraicment  que  le  trajet  et  l'ooTertare 
pathoiogiqocg  se  ferment  spontanément  lorsque  la  sécré- 
tioD  do  pus  rient  a  cesser.  Dans  celle-là,  au  contraire, 
Forifice  île  communication  reste,  alors  même  que  l'afiêction 
qui  Fa  déterminé  a  disparu,  par  la  raison  que  la  sécrétion 
nrinaife  se  substitue  immédiatement  à  cette  afiêction,  et, 
psr  a  persistance,  entraine  celle  de  la  fistule. 

Une  cause  que  beaucoup  d'auteurs  ont  aussi  regardée 
coanie  fréquente,  est  la  présence  de  calculs  dans  la  vessie. 
Fabrice  de  Hilden  (1),  Gooch  (2),  Desault  (3),  Chopart  (4), 
Bofer  ,a\  Richerand  (6),  Jourdan  {7),  MM.  Freund  (8), 
RcLitatt^kj  (9).  etc.,  ont  obserré  des  £aits  qui  établissent 
que  des  calculs  peuvent  ulcérer  la  vessie  et  surtout  les 
Jweriiemia  on  appendices  de  Morgagni,  dans  lesquels  ils  se 
logent  souvent,  et  tomber  dans  le  vagin  par  une  ouverture 
acddentdle;  et  il  est  assez  intéressant  de  savoir  que  beau- 
coap  de  fiftnles  produites  de  cette  manière  se  sont  guéries 
ans  Fintervention  d'aucune  opération.  Des  ulcérations  de 
h  venc,  suites  de  cjstite  chronique,  peuvent  encore  atta- 
qner.  comme  Font  observé  Sœmmering  (10)  et  M.  Roki- 
Umkv  ^11),  des  portions  de  muqueuse  hemiées  à  travers 


i    F.  IfiBâscs,  De  Utkoiomia,  p.  743. 

î;  Gt^cs.  C^Mtêand practical  remarks  in  Surgery,  London,  1767. 

%  BiSiknT,  Œuvres  ckirurgicaleSf  1801. 

^4,  Ca^TAST,  Traité  des  maladies  des  voies  urinaires^  1791. 

?,  Bons,  Traiié  des  maladies  chirurgicales,  1 824. 

Vi  KKaniAX»,  A'osograpkie  et  thérapeutique  chirurgicales,  1821. 

7;  Dictitmnaire  des  Sciences  médicales,  t.  XV,  p.  626. 

'8,  Fsir¥B,  OQTrage  cité,  p.  48. 

^,  lMirTAHB.T,  Lehrb.  der  patholog.  Anaiam^e,  1861,  pp.  478  et 
517. 

10^  S.-T.  SotHBBisfi,  Lekre  van  den  Eingeweiden,  etc.  Leipzig, 
1S44. 

'11;  BoKiTASs&T,  Davrage  cité,  1. 111,  p.  S57. 
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des  interralles  des  fibres  musculaires,  et  finir  par  trouer 
le  vagin.  M.  von  Scanzoni  (1)  a  vu  une  perforation  de  ce 
genre  à  la  suite  d'une  cystite  violente  survenue  après  un 
typhus  grave.  Busch  (2)  et  Bell  (8)  pensent  même  que  la 
rétention  d'urine  peut  conduire  au  même  résultat.  Hais  il 
faut  bien  admettre  que  la  tendance  de  la  vessie  à  s'ulcérer 
et  à  se  perforer  sous  l'influence  de  ces  dernières  causes 
doit  être  bien  faible,  puisque  l'observation  fait  si  rarement 
rencontrer  des  fistules  à  la  suite  de  ces  maladies. 

De  nombreuses  affections  du  vagin  lui-même  et  du  col 
de  l'utérus  ont  été  considérées  comme  pouvant  être  suivies 
de  la  perforation  de  la  cloison  qui  sépare  ces  organes  de  la 
vessie.  Hercatus  (4)  croyait  que  ce  qu'il  nommait  les  humeurs 
acres  et  corrodantes  de  ces  parties,  suffisait  quelquefois 
pour  amener  ce  résultat.  Munniks,  Paraceke,  Van  Helmont, 
Wills,  Sylvius,  Dolœus  (5),  en  ont  accusé  les  fleurs  blan- 
ches. M.  Rokitansky  (6)  pense  qu'il  faut  rattacher  ces  idées 
des  anciens  auteurs  aux  effets  produits  par  Vulcus  corrodens 
de  Clarke.  M.  Freund  (7)  croit  que  souvent  aussi  le  cancer 
a  pu  être  méconnu  dans  ces  circonstances.  Le  cancer  est  en 
effet  très-souvent  l'origine  d'une  communication  fistuleuse 
entre  le  conduit  utéro-vulvaire  et  la  vessie.  On  a  encore 
indiqué  le  dépât  de  tubercules  comme  pouvant  détruire  la 
cloison  vésico-vaginale.  Toutes  ces  maladies,  ou  du  moins 
presque  toutes,  ont  ceci  de  commun  qu'elles  offrent  une 


(1)  VON  ScAiTzoïii,  ouvrage  cité,  p.  435. 

(2)  Busch,  ouvrage  cité.  Leipzig,  1841,  p.  174. 

(3)  Bell,  Grundlehre  der  Chirurgie.  Berlin,  1888,  1. 1,  p.  289. 

(4)  LoD.    Mebcatus,    De   communibuê    tnulierum    affeciionibus, 
965. 

(5)  y.-J,BcBKRKB,  Z>6/fs#tt/a  vesicO'Vaginali.  Breslau,  1833,  p.  4. 

(6)  RoKiTAifSKT,  ouvrage  cité,  t.  III,  pp.  478  et  517. 

(7)  Fbiciid,  outrage  cité,  p.  47. 
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gnrilè  qui  exoède  de  beaucoup  celle  de  la  fistule  qui  les 
acoonpogne,  œ  qui  lait  que  celle-ci  oe  constitue  qu'une 
nrtc  d'cpipliénoiDène  sur  lequd  l'attention  du  médecin 
ne  doit  se  porier  que  d'une  manière  tout  à  £adt  secondaire. 

n  n'en  est  pas  de  même  des  ulcérations  syphilitiques, 
car  une  Ibis  que  le  principe  qui  leur  a  donné  naissance  a 
été  dctruiL  les  dégâts  qu'elles  ont  produits  peuvent  persister 
cmne  affections  purement  locales,  et  exiger  d'être  traitées 
coaune  telles.  Les  exemples  de  fistules  engendrées  par 
cette  canse  ne  peuvent  être  niés  :  Hunniks,  Hunter  (1), 
FloQcqnet  {2\  Breschet  (3),  Baillie  (4),  Colombat  (5), 
BcOini  (6^<.  6oi?in  et  Dugès  (7)  en  ont  obsenré.  H.  Thirj , 
àt  Bnixelles,  m'a  cité  un  cas  de  fistule  recto -vaginale 
qaH  a  vue  naître  a  la  suite  d'un  ulcère  vénérien  siégeant 
à  la  paroi  postérieure  du  vagin.  Michon  dit,  dans  sa 
thèse  (8^ ,  c|ue  IL  Ricord  en  a  aussi  rencontré.  Cependant 
cette  éliolc^e  a  été  contestée  par  plusieurs  auteurs,  parmi 
kaqocb  on  trouve  Riwisch  (9)  et  Vidal  (10).  H.  Freund  (11) 
dît  n'en  avoir  jamais  rencontré  dans  sa  clinique. 

La  dernier  mode  de  formation  des  fistules  se  rattache 


[1/  Imo,  Trmiié  deg  siaWief  vénérienmeê,  1787. 

[3;  Fucc^ccr,  jffsUiiolAeca  «Redtca.  Tubing.,  180S. 

[t)  Dietiounmire  de  Médecine,  t.  IX,  p.  147. 

'i,  L  Baillis,  jinaiomie  des  krankkafien  Bauee  um  eimigen  der 
wi^iigtteu  Tkeile  in  menêchl.  Kôrper.  Berlin,  1820. 

(Sj  C0M1X4T,  Traité  dee  maladies  des  femmes,  t.  II,  p.  455. 

^,  lemrnmi  des  Sciences  et  Insiiiulions  médicales,  1827,t.  V,  p.  248. 

fi  j  teswu  el  Dccts,  Traiié  pratique  des  mudadies  de  Vutèrus  et  de 
»  «aaei».  Paris,  IBM. 

%  licM,  Thèse  de  caneonrs,  1841,  p.  28. 

9,  KivncB,  ouvrage  cité,  p.  515. 

(lOj  YiiAL  M  Cassis,  Traité  de  Pathologie  esteme  et  de  Médecine 
sfirsteift,  U  Y,  p.  568. 

(11)  FtEcsa,  oaTrage  cité,  p.  47. 
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d'une  manière  indirecte  à  l'accouchement,  tout  en  recon- 
naissant cependant  pour  cause  immédiate  un  processus 
pathologique  qui  doit  le  faire  classer  dans  la  catégorie  dont 
il  est  ici  question  :  je  veux  parler  des  ulcérations  qui  sur- 
viennent pendant  Tctat  puerpéral  dans  le  conduit  vulvo- 
utérin,  et  s'étendent  assez  en  profondeur  pour  perforer 
celui-ci  d'outre  en  outre.  L'état  puerpéral  simple  est  sus- 
ceptible de  conduire  à  cette  suite  fâcheuse;  et  l'on  observe 
souvent  alors  que  l'ulcère  perforant  a  son  point  de  départ 
dans  quelque  blessure  faite  aux  parties  sexuelles  pendant 
la  parturition.  Hais  il  est  évident  que,  dans  les  fièvres 
puerpérales  épidémiques,  le  danger  des  pertes  de  substance 
de  la  cloison  vésico -vaginale  est  beaucoup  plus  grand,  la 
perniciosité  de  ces  maladies  imprimant  facilement  aux 
désordres  du  conduit  vulvo-utérin  un  caractère  gangre- 
neux qui  mène  en  peu  de  temps  aux  destructions  les  plus 
étendues.  Il  est  vrai  que  souvent,  dans  ces  terribles  affec- 
tions, la  mort  survient  au  milieu  des  dégâts  qui  les  accom- 
pagnent, de  manière  qu'il  est  rare  que  la  chirurgie  soit 
appelée  à  s'en  occuper  au  point  de  vue  des  communica- 
tions anormales  qui  en  sont  la  conséquence.  Dans  les  cas 
les  plus  bénins ,  il  sera  bon  de  ne  pas  confondre  le  mé- 
canisme de  l'apparition  tardive  de  l'urine  après  le  travail 
de  perforation,  avec  celui  que  la  nature  emploie  pour 
produire  le  même  résultat  après  la  chute  des  eschares 
formées  par  la  compression  et  laltrition  des  tissus  (1). 


(1)  Voyez,  pour  de  plus  amples  renseignements  à  cet  égard  : 
JoBG ,  Schrifien  zur  Befôrderung  der  Kenntnisa  des  Weibn 
und  des  Kindes,  Leipzig,  1818,  t.  II,  p.  42,  —  et  Handbuch  der 
Krankheiien  des  Weihes.  Leipzig,  1881,  p.  703. —  Kiwiscn,  Die 
Krankheiten  der  ff^ôchnerinnen,  Prag,  1841,  p.  97. —  Bcscb, 
ouvrage  cité,  p.  176.  —  Fbevro,  ouvrage  cite,  pp.  55,  58.  — 
VON  ScAiizoïfi,  ouvrage  cité,  p.  435. 
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Pour  donner  une  idée  de  la  fréquence  relatiye  des 
éSbrtnta  causes  €|ui  Tiennent  d'être  passées  en  revue, 
je  Tais  indicfuer  les  résultats  fournis  à  cet  •  ^;ard  par 
difloenlcs  statistiques,  que  je  mettrai  en  regard  de  mes 
propres  dbserrations. 

ILd'Andrade  a  fait  la  statistique  de  soixante-huit  cas  (1) 
ippartcnant  à  différents  praticiens  dans  les  ^proportions 
■ufaotcs  : 

MX.  Bftgffiun i9 

Ptollock 1 

fiiker-Bftmn S2 

BriekeU l 

Wallace 1 

Sdiuppcri I 

FoDin 1 

Vcmeiifl 2 

Eben  Watson 7 

68 

Vanoi  ces  cas,  un  seul  s'est  présenté  dans  des  ciroon- 
tams  autres  que  l'accouchement;  et  ce  cas  consistait  en 
Qw  fiitule  occasionnée  par  une  opération  de  la  taille 
(Bouman). 

Auis  les  soixante-sept  accouchements,  il  j  en  a  eu  : 

^  ^  se  soof  Icnninés  sans  applkatîoo  d'instraménls  ; 
M  M  des  instmiiieiils  ont  été  employés  (respèoe  d^instrnments  n*est  pas 
^ésâgnée  :  fl  est  probable  qae  quelques  applications  de  forceps  y  sont 
«•■lirises); 

^  ^  3  T  a  en  crânioComie  ; 

I  ««  Ton  a  en  recours  à  Tembryotomie  ; 

^  ^  Ton  désigne  le  forceps  comme  a^-ant  été  mis  en  usage  ; 

>  *v  raecoocbement  s*est  terminé  par  une  version; 

I  •«  de  naoraiscs  manœurres  ont  été  exécntées  ; 
JIp^  ksqneb  la  statistique  ne  donne  aucun  renseignement. 
i7 


•0  D'AsMuaSy  £êmi  êur  U  trmitemeui  de$  fistmiet  résico-vagimaieê 
r^kfmédè  américain  modifié  par  M.  Boseman.  Paris,  1860. 
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L'âge  des  femmes  affectées  de  fistules  était  : 


Pour    5  de  moins  de  90  ans  ; 
n      lOdeâOàSSans; 
»      44de25à40; 
•       6  de  iO  et  au-dessus; 
»       5  l*àge  n'a  pas  été  noté. 

68 


La  statistique  de  H.  Honteros  (1)  (dans  laquelle  se  trou- 
vent cinq  cas  qui  m'appartiennent  et  qui  rentrent  dans 
les  observations  que  je  publie  à  la  fin  de  cet  ouvrage) 
comprend  cent  vingt  et  un  cas  appartenant  à  : 


MH.  Jaubert 50 

Herrgott 6 

Barbosa i 

Lenoir i 

Malgaignc I 

Baker-Brown 22 

Pize i 

Sims i 

Nclaton 2 

James i 

Foucher 5 

Simon 19 

Berne i 

Foltz i 

Bourguet | 

Guerlain i 

Rames | 

Verneuil 3 

Deroubaix 5 


m 


(1)  J.-E.  HoHTBKOs,  Du  traitement  des  fiêiules  uritiaireê  ches  la 
/èmifte.  Paris,  1864. 
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Sur  ces  cas,  cent  et  treize  se  sont  présentés  après  l'acoou* 
Sar  ces  aooonchements  : 


S  se  umi  laminés  natarellement; 
45  an  moTcn  dn  forceps; 
13  an  moy^en  iTiastmoimts  non  désignés; 

13  par  la  eéphalotriptîe ,    la   cràniotomie,    Tembiyotomie    on  la 
déirancation  ; 

2  par  la  version  ; 

2  par  rcBDploî  dn  levier; 

2  â  la  soile  de  manœorres  imprudentes  ; 

f  Batnrdlement,  à  la  suite  d^nne  longue  compression  exercée  par 
me  épaule  de  Feulant; 

f  â  la  snite  de  la  eompression  ezeroée  par  un  calcul  wésk 

113 

Les  antres  cas  de  fistules  se  sont  montrés 


I  à  la  soîte  d^nne  tumeur  formée  dans  la  paroi  vésico-Taginale  ; 

1  après  un  abcès  développé  dans  la  même  paroi  à  la  suite  d'un 

accouchement  naturel  ; 

2  après  Popération  de  la  taille; 

1  après  rapplication  d*nn  pessaire  ; 
piv*     3  cas  les  indications  maaMjuent. 

121 


Vàgc  des  femmes  était  : 

IVNir       1  de  moins  de  20  ans; 
14de20à25; 

•  e9de25àlO; 

•  26  de  40  et  au-dessus  ; 

11  rage  n'a  pas  été  désigné. 

121 

Dtos  les  denx  statistiques  réunies  de  MM.  d'Andrade  et 
MoDteros,  on  trouTC,  sur  cent  soixante  -  treixe  cas  où  le 
nombre  des  accouchements  est  indiqué,  que 
hait  ont  eu  lieu  chez  des  primipares. 
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Voici  une  statistique  renfermant  une  autre  série  de  cas 
observés  et  traités  par  : 


MM.  Bourguet i 

Desgranges 3 

Berlet 2 

Reybard i 

Rey i 

Courty 6 

Schuppert 13 

Collis 10 


57 


Il  y  a  eu,  dans  cette  série,  trente -six  accouchements  et 
une  fistule  seulement  produite  par  une  autre  cause  :  une 
plaie  faite  avec  un  rasoir. 

Les  femmes  avaient  : 


i  moins  de  90  ans  ; 
7  de  90  à  25; 
i9  de 25  à  40; 
6  plus  de  iO; 
pour  4  l*àge  n*a  pas  été  indiqué. 

37 


Dans  les  trente-six  accouchements,  il  y  en  a  eu 


10  terminés  par  Inapplication  du  forceps; 

2  par  l^usage  d*instruments  ; 
23  naturellement; 

1  où  il  y  a  en  des  manœuvres  imprudentes  exercées  par  une  sage-femme. 

36 


Ha  propre  statistique,  qui  comprend  vingt-quatre  cas 
dont  les  observations  sont  consignées  à  la  fin  de  ce  livre^ 
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pins  trob  autm  opérés  par  M.  Sims,  dans  mon  service, 
donne  : 

Sur  Tingl-sepi  cas,  deax  seulement  n'ont  pas  été  le 
rcflollat  d'un  accouchement.  Le  premier  a  été  produit  par 
rinlroduction  yîolente  du  doigt  d'un  indi?idu  dans  le 
n^  d'une  femme  qui  urinait;  le  second  est  survenu  à  la 
suite  d'une  opération  de  taille. 

Les  femmes  étaient  âgées,  au  moment  : 

1*  De  i'accouchemenL,  cause  de  la  fistule^ 


I  demmnsdeSOaiis.  — Obs.XVm; 
4  de  »  à  25  ans.  —  Obs.  111  (Sivs).  —  Obs.  V,  VIO,  XH  ; 
20  de 25à  10 ans. 


25 


fr  De  la  première  opération  pratiquée  par  moi, 


3  de 20  à  25  ans.  —  Obs.  V,  XIV,  X\11I; 
20  de  25  à  iO ans; 
2  de  plos  de  iO  ans.  —  Obs.  XJll,  XIX. 


La  fistule  s'est  produite  : 


5- 
9* 


2  femmes. 

—  Obs.  11  (Sms).  —  Obs.  V, 

\in,  IX,  X,  XII,  XI\',  XV, 

XMI,  XVIII,  XXn,  XXIV; 

2       . 

Ob5.n,XXIlI; 

3       * 

—  Obs.  I  fSns).-^bs. V1I,XI  : 

5       • 

—  Obs.  ni,  VI,  XIII  ; 

3        • 

-Obs.I,XM,XXI; 

i 

~  Obs.  XX. 

24 


^D  V  a  une  observation  où  ce  détail  manque.) 
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Dans  les  vingt -cinq  accouchements  : 

6  se  sont  terminés  sans  application  dMnstruments.  —  Obs.  I ,  XI, 

XVIIÎ,  XX,  XXII,  XXIIl  ; 
iO  par  l'application  du  forceps.  —  Obs.  V,  VI,  VII,  IX,  X,  XII,  Xllï, 

XVI,  XVII,  XXI  ; 
5  au  moyen  du  levier.  —  Obs.  II,  III,  VIII  ; 
i  au  moyen  du  levier,  puis  du  forceps.  —  Obs.  XIX  ; 
i  par  la  détroncation  et  le  forceps.  —  Obs.  XV  ; 
2  par  la  crAniotomie.  —  Obs.  XIV  ; 

i  a  été  accompagné  de  manœuvres  imprudentes.  —  Obs.  I  (Sms)  ; 
pour    i  il  n'y  a  pas  de  renseignements. 

25 

Dans  un  de  ces  accouchements,  une  épaule  est  restée 
longtemps  enclavée  après  le  passage  de  la  tète.  (Obs.  I.) 
Dans  un  autre,  la  grossesse  avait  été  double,  et  un  des 
enfants  est  venu  par  le  siège,  l'autre  par  le  bras.  (Obs.  II.) 
Dans  un  troisième,  il  y  a  eu  une  présentation  par  les 
pieds.  (Obs.  XV.) 


CHAPITRE  IV. 


A5AT0n£  ET  PHTSIOLOGIE  PATHOLOGIQUES. 


COHSID^RiiTIOllS    GÉNÉRALES. 

Les  faits  consignés  dans  le  chapitre  précédent  prouvent 
qoe  les  anciens  navaient  point  d'idées  justes  sur  la  fré- 
qucnce  relatiTe  des  causes  qui  donnent  naissance  aux 
fistules  oro-génitales,  et  que  leurs  livres,  remplis  de  détails 
sur  rétiologie  exceptionnelle  de  ces  affections,  présentent 
de  nonabreuses  lacunes  relativement  à  celle  que  Ton  ren- 
eontre  le  plus  souvent  dans  la  pratique.  Le  vide  y  parait 
bien  autrement  grand  quand  on  y  recherche  des  notions  sur 
la  manière  dont  s'accomplit  le  travail  qui  aboutit  à  l'éta- 
blissement  d'une  fistule  permanente,  et  sur  les  caractères 
bîstolcigiques  de  cette  affection  :  tout  au  plus  y  trouve-t-on 
qaek|oes  remarques  sur  les  phénomènes  qui  l'accompa- 
gneot  OQ  la  compliquent  quand  une  fois  elle  est  formée  et 
qa^dle  remplit  le  rôle  d'une  individualité  morbide. 
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Les  modernes  n'ont  pas  abordé  avec  beaucoup  plus 
d'ardeur  l'anatomie  et  la  physiologie  pathologiques  de  la 
fistule.  Comme  si  ces  recherches  étaient  trop  difficiles  à 
cause  du  peu  d'occasions  que  l'on  a  de  les  éclairer  par  des 
autopsies,  ou  comme  si  elles  étaient  trop  peu  utiles  pour 
mériter  d'être  sérieusement  entreprises,  on  les  voit  géné- 
ralement négligées  par  les  chirurgiens  du  commencement 
de  ce  siècle,  et  même  par  ceux  de  notre  époque,  et  il  est 
facile  de  constater  que  tous  leurs  efforts  vont  principale- 
ment converger  vers  l'examen  et  le  perfectionnement  des 
moyens  thérapeutiques.  Les  praticiens  qui  se  sont  occupés 
ex  professa  des  fistules,  comme  Jobert  et  quelques  autres, 
ne  se  livrent  pour  ainsi  dire  qu'en  passant  à  cette  étude, 
qui  cependant,  on  le  comprend  sans  peine,  doit  présenter 
un  certain  intérêt  au  point  de  vue  du  diagnostic  et  des 
méthodes  opératoires.  M.  G.  Simon  (1),  et  après  lui 
M.  Freund  (2),  sont  presque  les  seuls  qui  aient  traité  ce 
sujet  avec  les  développements  convenables  et  nécessaires. 
Le  dernier,  surtout,  s'en  est  occupé  d'une  manière  toute 
particulière;  et  je  ne  dois  pas  cacher  que  je  serai  forcé,  vu 
la  pénurie  de  mes  propres  matériaux,  de  lui  emprunter 
une  bonne  partie  de  ses  observations  relatives  à  la  dis- 
section des  fistules  confirmées  et  à  la  disposition  des  fistules 
uretérincs. 

Les  phénomènes  qui  accompagnent  la  formation  des 
fistules  varient  suivant  qu'elles  sont  le  résultat  de  lésions 
produites  par  incision,  déchirure,  arrachement,  piqûre, 
contusion,  gangrène,  ulcération  ou  suppuration  :  toutes 
causes  qui,  comme  il  a  été  indiqué  dans  le  chapitre  précé- 


(1)  GosTAV  SiHon,  Ueher  die  Heilung  der  Blasenscheidenfiêteln,  eic, 
Giessen,  1854. 

(2)  Frkund,  ouvrage  cite,  pp.  56  et  suivantes. 
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deot,  pearent,  dans  des  circonstances  données,  produire 
h  maladie 

Le  premier  eflfet  d'une  solution  de  continuité  faite  par 
UD  instrument  tranchant  à  la  paroi  uro-génitale,  c'est 
natordlement  Tapparition  d'une  hémorrhagie.  Générale- 
meot)  cet  écoulement  de  sang  n'a  point  une  bien  grande 
importance  quand  la  plaie  a  été  pratiquée  sur  la  ligne 
médiane  <,  comme,  par  exemple,  dans  l'opération  de  la 
taille.  (Obs.  IV.)  Hais  il  peut  fort  bien  n'en  être  pas  ainsi  si 
dlea  intéressé  les  parties  latérales  du  vagin  ou  du  col  utérin  : 
car  dans  ce  cas,  des  vaisseaux  beaucoup  plus  gros  ont  pu  se 
présenter  au  tranchant  des  instruments,  comme  on  peut  le 
voir  sur  b  planche  anatomique  représentant  la  disposition 
des  artères  et  des  veines  dans  ces  organes,  p.  237.  Quand 
lliéroorrbagie  s'est  arrêtée,  soit  après  un  simple  suintement, 
soit  après  une  perte  sanguine  beaucoup  plus  forte,  la  plaie 
se  trouve,  comme  partout  ailleurs,  dans  les  conditions  de 
ferme  et  de  juxtaposition  des  lèvres  les  plus  favorables  à 
one  réunion  par  première  intention  ;  et  cependant  il  est 
dV)hservation,  quoi  qu'en  aient  dit  certains  auteurs,  que 
cette  espèce  de  cicatrisation  ne  s'observe  presque  jamais,  et 
qae  le  maintien  d'une  ouverture  fistuleuse  est  la  règle.  Il  y 
a  donc  là  des  causes  inhérentes  à  la  région  qui  contrarient 
les  tendances  habituelles  de  la  nature.  En  recherchant 
<{QeUes  peuvent  être  ces  causes,  on  n'en  peut  gtière  trouver 
que  quatre  :  l'absence  d  une  base  propre  à  fournir  un  point 
dappui  aux  parties  intéressées, le  peu  d'épaisseur  de  celles-ci, 
la  rétraction  des  fibres  musculaires  de  la  vessie,  et  1  action 
de  l'urine  sur  les  bords  de  la  plaie.  Les  trois  premières  ne 
sont  point  tout  à  fait  à  dédaigner  :  mais  l'observation  de 
ce  qai  se  passe  lorsque  des  diérèses  du  même  genre  sont 
pratiquées  sur  d'autres  parties  du  corps  prouve  que,  seules, 
dies  ne  pourraient  point  s'opposer  à  une  réunion,  sinon 
unmédiate,  du  moins  secondaire.  Il  ne  reste  donc  que  la 
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quatrième  à  laquelle  il  soit  possible  de  rattacher  spéciale- 
ment le  défaut  de  tendance  à  la  cicatrisation  ;  et  cela  étant, 
il  convient  d'étudier  comment  elle  peut  agir  pour  devenir 
un  obstacle  à  l'occlusion  de  la  solution  de  continuité. 

Anciennement  on  considérait  les  urines  comme  un 
liquide  tellement  irritant,  qu'on  le  croyait  capable,  lors- 
qu'il présentait  certains  caractères  qu'on  désignait  sous  le 
nom  di*  acrimonie  y  de  perforer  la  vessie,  même  sans  le 
concours  d'aucune  autre  cause.  Galien  (1)  avait  exprimé 
cette  idée;  Paul  d'Êgine  (2),  Avicenne  (3)  et  même 
J.-L.  Petit  (4)  professaient  des  opinions  à  peu  près 
semblables.  Desault  et  Chopart  étaient  si  convaincus  de 
l'action  délétère  des  urines,  qu'ils  avaient  basé  leur 
traitement  sur  l'idée  de  détourner  complètement  le  cours 
du  liquide  de  louverture  anormale  de  la  vessie.  Dans 
une  séance  de  l'Académie  de  Médecine  de  Paris,  Gerdy 
disait  (5)  que  l'urine  enflamme  et  frappe  de  gangrène 
tout  ce  qu'elle  touche.  Jobert  lui-même  s'élevait  avec 
force  contre  les  chirurgiens  qui  croyaient  qu'elle  n'a 
qu'une  action  peu  ou  point  irritante  (6).  Leroy-d'EtioUes 
en  admettait  l'influence  pernicieuse  sur  la  lymphe 
plastique  (7).  D'un  autre  côté,  plusieurs  praticiens  ont 


(1)  Glaudi  Galeni  Opéra,  Basiliae,  1529,  p.  278. 

(2)  Pauli  OËGiRATji,  Opu8  de  re  medica.  Par.,  1682,  p.  80. 
(8)  AvicERifiB  Liber  de  tnedicis.  Basiliœ,  p.  675. 

(4)  J.-L.  Petit,  ouvrage  cité,  1774,  t.  III. 

(6)  Séance  du  27  mars  1888.  Discussion  du  rapport  de  Lisfbakc 
et  Blandin  sur  Teiamen  d'une  femme  opérée  d*uiie  fistule  vésico- 
Tagînale  par  Jobert. 

(6)  Jobert,  Traité  des  fistules  vésico-uiérines,  etCy  1852,  Intro- 
ductiofty  p.  6. 

(7)  Leeot-d*£tiolles,  Mémoires  sur  des  moyens  nouveaux  de  irai- 
tement  des  fistules  tésico-raginales,  Paris,  1842,  p.  6. 
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aTancé  des   opinions  diamétralement  opposées  :  Ainsi, 
M. G.  Simon  s'est  attaché  à  démontrerai/^  l'urine  n'exerce 
une  influence  fâcheuse ,  ni  sur  la  plaie  y  ni  sur  la  cicatrice 
freîeht,  et  que  par  conséquent  elle  ne  met  pas  obstacle  â 
la  réunion  par  première  intention  et  ne  détruit  pas  celle 
qui  s'est  effectuée  (1).  Et  pour  s'exprimer  ainsi,  il  s'est 
appojé  :  1®  sur  certains  cas  où  des  circonstances  parti- 
calières  aYaicnt  mis  fortuitement  Turine  en  contact  ayec 
des  bords  fistuleux  fraîchement  affrontés  ou  tardivement 
désunis,  sans  que  cet  accident  ait  nui  à  la  réunion;  2<>  sur 
des  expériences  directes  faites  sur  des  plaies  produites,  les 
ones  par  des  instruments  tranchants,  les  autres  par  des 
onps  ayant  déterminé  des  pertes  de  substance  :  dans  ces 
expériences,  l'application  d'une  certaine  quantité  d'urine 
sar  les  surfaces  intéressées,  pour  les  premières  avant  leur 
adaptation ,  pour  les  secondes  duns  les  pansements  jour- 
naliers, n'avait  empêché  ni  la  réunion  immédiate,  ni  le 
bourgeonnement  régulier  qui  précède  la  cicatrisation  par 
seconde  intention.  H  a  allégué  en  outre  qu'il  existe  un  pré- 
jugé populaire  qui  consiste  à  croire  à  Tefiicacité  de  l'urine 
appliquée  comme  topique  sur  certaines  plaies,  voulant 
sans  doute  faire  comprendre  par  là  qu'une  telle  croyance 
ne  se  soutiendrait  pas  si  les  effets  de  ce  liquide  étaient 
réeOement  désastreux. 

Ces  opinions  contradictoires  s'expliquent  facilement,  si 
Ton  tient  compte  de  certains  faits  pratiques  qui  s'observent 
souvent,  et  dans  lesquels  la  présence  de  l'urine  semble 
effectivement  produire  des  effets  différents.  Pour  n'en 
citer  que  deux,  qui  ont  du  frapper  ceux  qui  en  ont  fait 
le  rapprochement,  je  rappellerai  les  résultats  produits  par 
l'action  de  l'urine  lors  de  la  formation  des  fissures  uré- 


(l;Gc*TAT  Snov,  ouvrage  cité.  Rostock,  1862,  p.  104. 
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Lorsqu'on  agit  avec  l'urine  sur  une  plaie  bourgeonnante, 
la  sensation  qu'elle  détermine  est  moins  douloureuse,  et 
si  l'on  insiste  un  peu  sur  son  application,  ses  effets  se 
bornent  à  une  légère  coloration  en  gris  de  la  surface  rosée. 
Si  après  cela  l'on  rapproche  les  bords  de  la  plaie,  la  réu- 
nion par  seconde  intention  parait  se  faire  comme  après 
un  pansement  ordinaire,  et  il  se  produit  alors  ce  qu'on 
observe  à  la  suite  de  la  taille  périnéale,  quand  les  bour- 
geons, devenus  assez  saillants  pour  se  toucher,  contractent 
des  adhérences  et  ferment  l'ouverture  pratiquée.  Je  ne 
sais  ce  qu'on  observerait  dans  ces  diverses  circonstances  si 
l'on  employait  de  l'urine  plus  ou  moins  altérée  :  je  n'ai 
pas  poussé  mes  essais  jusque-là,  parce  que  j'ai  pensé  qu'il 
pouvait  y  avoir  quelque  danger  à  le  faire,  et  que  du  reste 
la  chose  me  paraissait  inutile  sous  le  rapport  des  enseigne- 
ments que  je  voulais  retirer  de  mes  expériences. 

11  ressort  de  tout  ce  que  je  viens  de  dire  que,  quand 
une  plaie  par  instrument  tranchant  a  été  pratiquée  à  la 
paroi  uro-génitale  de  manière  à  donner  issue  à  l'urine, 
celle-ci  doit  faire  subir  aux  bords  de  la  lésion  une  action 
légèrement  cathérétique,  qui  les  crispe  un  peu,  sans  leur 
faire  perdre  d'abord  leur  faculté  d'adhésion  ;  que  si  rien 
n'est  fait  en  ce  moment  pour  obtenir  cette  adhésion,  elle 
doit  devenir  bientôt  impossible,  et  le  travail  de  la  suppura- 
tion ianninent;  que  lorsque  les  bourgeons  charnus,  résultat 
de  ce  ti*avail,  se  sont  formés,  la  réunion  par  seconde 
intention  doit  pouvoir  encore  s'effectuer,  si  les  bords 
de  la  solution  de  continuité  sont  maintenus  en  contact; 
et  que,  s'ils  sont  abandonnés  à  eux-mêmes,  ils  ne  peuvent 
se  souder  que  pour  autant  qu'une  circonstance  ou  une 
autre  vienne  opérer  naturellement  ce  rapprochement 
indispensable. 

Un  des  effets  du  contact  un  peu  prolongé  de  l'urine  sur 
une  plaie  ordinaire,  est  de  faire  un  seul  tout,  désormais 
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niidaÎTe,  des  bords  de  la  plaie  et  du  plan  soas-jacent; 
an  résultat  analogue  doit  aussi  se  produire  dans  la  plaie 
oro-génitale  et  j  opérer  de  bonne  heure  une  adhérence 
des  parois  du  yagin  et  de  la  vessie.  Cette  adhérence  devra 
k  plus  souvent  empêcher  les  infiltrations  urineuses  dans 
le  tissu  cellulaire  intermédiaire  aux  deux  parois  :  aussi 
ohserve-t-on  fort  rarement  cet  accident,  quoique  certains 
aotenrs^  comme  Stalpaert  Van  der  Wiel  (1)  et  Riss  (2) 
raient  signalé.  Hais  d'un  autre  côté,  elle  doit  singuliè- 
rement contrarier  la  rétraction  concentrique  indispen- 
sdJe  à  Tobturation  des  plaies  annulaires,  et  favoriser,  au 
contraire.,  la  formation  d^un  ourlet  cicatriciel,  qui,  une 
ibis  étaUi,  entraîne  définitivement  la  permanence  de  la 
fistale. 

Les  lésons  d'outre  en  outre  de  la  paroi  uro-^cnitale 
par  instruments  tranchants  étant  le  plus  souvent  aban- 
données à  elles-mêmes^  soit  parce  que  l'état  de  la  femme 
ne  comporte  pas  l'usage  des  opérations  qui  seraient  néces- 
aires,  soit  pour  tout  autre  motif,  on  observe  généralement 
que  ces  blessures  passent  par  les  phases  que  je  viens 
dlndiqner  et  aboutissent  à  la  formation  d'une  ouverture 
fistnleuse.  Il  faut  ajouter  que  l'écoulement  continuel  de 
farine  à  travers  la  solution  de  continuité  doit  encore  être 
nngalîéreroent  contraire  à  la  cicatrisation  concentrique, 
oon  plus  en  agissant  par  les  propriétés  irritantes  ou 
catbérétiques  du  liquide,  mais  en  se  comportant  comme 
simple  corps  étranger. 

Lorsque  la  plaie  de  la  cloison  uro-génitale  a  été  produite 
par  déchirure,    Théraorrhagie,  ici  comme   ailleurs,  est 


'I)  Staltakit  Ykn  dei  Wiel,  Obêertat.  centur,  1,  Obs.,  82. 
,^i  J.-C.  Ri5s,    De   riiiiê    mictionis  gravidamm  parturieniium 
•^qte pueq^erurum.  Argentonati,  1780,  p.  2o. 
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moindre  qu'après  une  incision^  et  ne  peut  devenir  inquié- 
tante que  quand  de  gros  vaisseaux  ont  été  intéressés.  On 
sait  que  ces  lésions,  quand  elles  sont  régulières,  ne  rendent 
pas  toujours  impossible  une  réunion  par  première  inten- 
tion. Hais  comme  il  est  assez  rare  qu'elles  affectent  cette 
disposition,  et  qu'au  contraire,  il  arrive  souvent  que  l'iné- 
galité de  résistance  des  différents  tissus  entamés  déter- 
mine leur  rupture  à  des  endroits  qui  ne  se  correspondent 
pas,  l'adaptation  exacte  en  devient  plus  difficile  et  le 
passage  à  la  suppuration  plus  naturel  et  plus  fréquent. 
Joignez  à  cela  que  des  parcelles  de  tissus  peuvent  avoir 
été  assez  dilacérées  pour  ne  plus  posséder  les  éléments 
nécessaires  à  leur  vitalité,  et  qu'alors  l'élimination  des 
parties  mortes  nécessite  un  travail  pendant  lequel  la  réu- 
nion ne  peut  se  faire.  Le  résultat  le  plus  fréquent  de 
cette  espèce  de  solution  de  continuité  est  donc  la  forma- 
tion d'une  plaie  bourgeonnante  présentant  un  caractère 
d'irrégularité  plus  marqué  que  lorsque  cette  terminaison 
succède  à  une  incision. 

Il  en  est  de  même,  à  plus  forte  raison,  des  plaies  par 
arrachement,  dans  lesquelles  les  déchirures  sont  toujours 
multiples,  et  de  plus  accompagnées  de  la  formation  de  lam- 
beaux à  l'endroit  desquels  se  produisent  de  plus  grandes 
ouvertures.  Quant  aux  piqûres  faites  par  un  trocart  ou 
des  instruments  qui  lui  ressemblent,  elles  présentent  les 
phénomènes  qui  accompagneraient  de  petites  plaies  faites 
par  des  incisions  rapprochées  et  convergentes. 

Les  simples  contusions  du  conduit  utero- vulvaire  doivent 
être  très-fréquentes  pendant  les  accouchements  les  plus 
ordinaires,  et  s'y  guérir,  ou  à  peu  près,  avec  la  même 
facilité  que  dans  les  autres  régions  du  corps.  Lorsque 
l'épanchement  sanguin  qui  les  accompagne  est  considé- 
rable, il  n'y  a  pas  de  raison,  ainsi  que  je  l'ai  déjà  dit, 
pour  qu'il  ne  se  comporte  pas  comme  ailleurs,  c'est-à-dire 
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eo  pasaol  par  la  résoqition  lente  suivie  de  guérison,ou  par 
h  fonnatioD  d^in  abcès  qui  élimine  les  caillots  et  le  sang 
tiquide  mélangés  an  pus.  La  paroi  génitale  ayant  presque 
toojoars  été  plus  yiolemment  froissée  que  la  paroi  urinaire, 
rooTcrtnre  de  la  collection  devra  se  faire  le  plus  souvent 
vos  le  conduit  vulvo-utérin,  et  ce  ne  sera  que  dans  des 
G»  bien  rares  que  l'abcès  pourra  crever  dans  la  Tcssie 
mie.  Douis  ces  deux  suppositions*  du  reste,  la  fistule  n'aura 
pas  lien,  et  fl  va  de  soi  qu'elle  ne  se  formera  que  quand 
fiilecratîon  perforante  se  sera  faite  en  même  temps  des 
deux  cotés,  ou  bien  lorsque,  la  première  ouverture  s'étant 
produite  dans  la  vessie,  la  paroi  vaginale  de  l'abcès  se  sera 
trouvée  tellement  amincie  qu'elle  n'aura  pu  résister  à  la 
prcsBon  de  Turine.  La  fistule  établie  dans  ces  conditions 
rentrera  dans  la  classe  de  celles  qui  sont  accompagnées  de 
bourgeonnement  des  surlaces,  avec  addition  d'une  com- 
plication importante,  consistant  en  une  cavité  intermé- 
diaire aux  deux  orifices,  cavité  qui  deyra  se  combler 
en  partie  avant  que  ceux-ci  soient  réunis  par  un  trajet 
direct  Cette  complication  amènera  nécessairement  une 
plus  grande  étendue  dans  la  substance  cicatricielle.  Le 
mode  de  formation  des  fistules  de  ce  genre  étant  de  nature 
à  oiger  un  certain  temps,  les  symptômes  de  Tafiection 
n'apporûtroiit  qu*'à  une  époque  plus  ou  moins  éloignée 
de  cdie  ou  la  cause  première  a  exercé  son  action. 

Ikins  les  cas  où  la  paroi  uro-^énitale  a  été  gangrenée 
d'emblée,  l'eschare  qui  résulte  de  celte  mortification,  se 
trouvant  dans  un  milieu  abreuvé  de  liquides,  prendra  le 
pInssouTent  la  forme  humide  et  s'imbibera  d'urine  immé- 
diatement après  sa  formation,  pas  asse^  cependant  pour 
laïaKr  transsuder  immédiatement  le  liquide  dans  le  vagin. 
Le  processus  éliminateur  étant  établi,  la  séparation  de 
la  partie  morte  se  fera  avec  plus  ou  moins  de  rapidité, 
nivant  les  dispositions  individuelles,  le  degré  de  force  et 
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de  résistance  vitale  de  la  femme,  comme  aussi  suivant 
l'état  de  santé  ou  de  maladie  qui  aura  suivi  lacté  pendant 
lequel  la  destruction  des  tissus  aura  eu  lieu.  Il  tombe 
sous  le  sens  que  l'isolement  complet  de  l'eschare  ne  se 
fera  pas  au  même  moment  dans  toute  sa  circonférence  : 
l'écoulement  de  l'urine  dans  le  vagin  aura  donc  lieu 
avant  la  chute  complète  de  la  portion  sphacélée;  et  il 
est  même  à  supposer  que  l'eschare  pourra ,  en  se  ramol- 
lissant et  en  subissant  dans  ses  éléments  un  travail  de 
dissociation,  permettre  au  liquide  de  la  traverser  avant 
même  qu'une  partie  de  son  pourtour  soit  détachée.  Dans 
tous  les  cas,  la  production  de  la  fistule  consécutive 
n'indiquera  point  la  terminaison  du  molimen  expulsif 
qui  se  sera  produit  autour  du  corps  étranger.  La  ligne 
qui,  une  fois  l'élimination  faite,  circonscrira  la  perte  de 
substance,  sera  très-irrégulière,  d'abord  parce  que  les 
limites  des  parties  détruites  auront  rarement  été  bien 
nettes,  puis  parce  que  la  séparation  du  mort  et  du  vif 
ne  se  fait  presque  jamais  sans  anfractuosités  et  sans 
déchiquctures.  Cette  disposition  rendra  nalurellemcnt  la 
réunion  secondaire  plus  difficile  et  moins  exacte.  Toutefois, 
comme  les  bords  de  l'ouverture  seront  formés  de  bour- 
geons embrassant  sans  interruption  toute  l'épaisseur  de 
la  cloison,  il  n'y  aura  point,  comme  dans  le  cas  d'abcès 
consécutif  à  la  contusion,  de  tendance  à  l'infiltration  de 
l'urine  dans  l'intervalle  qui  sépare  la  vessie  du  vagin;  et  la 
fistule  se  comportera,  sauf  les  particularités  qui  viennent 
d'être  indiquées,  comme  celles  dont  les  bords  sont  le  siège 
d'une  suppuration  de  bonne  nature. 

On  voit  quelquefois  l'inflammation  qui  suit  certaines 
lésions  du  vagin  se  terminer  par  gangrène  au  lieu  de 
mener  à  la  formation  d'abcès.  Lorsque  cela  arrive,  la  perle 
de  l'urine  se  montre  plus  tard  encore  que  dans  la  morti- 
fication d'emblée,  attendu  qu'il  y  a  là  deux  procès  path 
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logiques  qui  se  succèdent  el  qui  doivent  avoir  chacun  une 
dorée  plus  ou  moins  longue. 

L'olcération,  quand  elle  est  assez  persistante  et  assez 
profonde  pour  perforer  la  cloison  uro-génilale,  se  com- 
porte à  sa  manière  tant  que  la  cause  qui  lui  a  donné 
naissance  est  en  action.  Mais  une  fois  celte  cause  détruite, 
les  bords  de  la  fistule  rentrent  dans  la  catégorie  des  plaies 
npporantes  et  se  comportent  comme  tels.  II  en  est  de 
même  des  orifices  fistuleux  formés  par  des  collections 
foisines  s'ouvrant  simultanément  dans  le  vagin  et  dans 
la  vessie  :  on  peut  les  classer  à  côté  des  fistules  résultant 
des  contusions  abcédées,  en  tenant  compte  seulement  des 
particularités  que  j'ai  indiquées  dans  le  chapitre  pré- 
cédent 

Quelle  que  soit  la  cause  qui  ait  produit  Fouverture  à 
bords  suppurants  qui  fait  communiquer  entre  elles  les  voies 
arinaires  et  génitales,  la  nature,  pendant  la  formation  des 
bouigeons  charnus,  a  fait  affluer  autour  de  la  solution 
de  continuité  une  certaine  quantité  de  fluides,  et  il 
%'eA  formé  ainsi  une  infiltration  qui  a  eu  pour  efiet 
le  gonflement  des  bords  dans  une  plus  ou  moins  grande 
étendue.  La  membrane  granuleuse  présente,  en  général, 
des  bourgeons  fins  et  peu  saillants;  mais  sa  surface  peut 
oSHr  les  inégalités,  les  bosselures  les  plus  variées,  selon  la 
forme  de  la  lésion  primitive  et  le  mode  d'élimination  des 
cschares.  Bientôt  la  couche  granuleuse  s'égalise  en  même 
temps  que  diminue  l'engorgement  ambiant;  la  pellicule 
cicatricielle  apparaît,  et  ses  propriétés  rétractiles  agissant 
dans  deux  sens,  du  vagin  à  la  vessie  et  de  la  circonférence 
de  l'ouverture  à  son  centre,  il  en  résulte  un  amincissement 
des  bords  libres  de  celle-ci  et  un  rétrécissement  de  son 
aire.  Ordinairement,  la  cicatrisation  des  bords  s'achève  (vu 
le  peu  d'étendue  que  doit  acquérir  la  cicatrice  pour  en 
arrifer  là)  avant  que  les  difi*érents  points  de  la  circon- 
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férence  de  Touverture  aient  eu  le  temps  de  se  mettre  en 
contact  en  vertu  de  la  force  de  rétraction  concentrique; 
et,  comme  un  bord  cicatrisé  n'est  plus  propre  à  Tadhé- 
rence,  il  en  résulte  que  l'occlusion  spontanée  n'a  presque 
jamais  lieu.  Ce  n'est  que  dans  de  petites  pertes  de  substance 
que  la  rétractilité  centripète  peut  avoir  de  l'avance  au' 
point  d'en  arriver  à  l'oblitération  avant  que  la  cicatrisa- 
tion périphérique  verticale  soit  terminée. 

Après  un  certain  temps  consacré  à  l'affermissement,  à 
la  consolidation  de  la  cicatrice  et  à  la  résorption  des 
éléments  qui  ne  doivent  pas  entrer  dans  sa  composition, 
la  fistule  devient  stationnaire,  et  presque  constamment, 
reste  pour  toujours  ce  qu'elle  est  devenue.  C'est  en  cet  état 
qu'il  est  donné  au  chirurgien  de  l'étudier  le  plus  souvent, 
et  il  est  rare  qu'il  se  présente  à  lui  des  occasions  d'en  faire 
un  examen  plus  approfondi  par  des  dissections  sur  le 
cadavre  et  l'observation  microscopique  de  ses  différents 
éléments  histologiques.  Cette  étude  cependant  a  été  faite, 
et  voici  ce  qu'elle  a  appris  (1). 

Si  l'on  fait  une  coupe  verticale  du  bord  d'une  fistule 
vésico-vaginale^  on  trouve  que  les  surfaces  de  la  section 
représentent  un  cône  allongé  dont  le  sommet  correspond 
à  la  circonférence  de  l'ouverture,  et  la  base  à  un  endroit 
plus  ou  moins  éloigné  où  les  muqueuses  urinaire  et  vaginale 
reprennent  leur  distance  normale.  La  partie  intermédiaire 
aux  deux  surfaces  du  cône  est  occupée  par  un  tissu  de 
cicatrice  qui  part  du  pourtour  de  la  fistule,  où  il  domine, 
et  s'étend,  en  diminuant  graduellement  de  densité,  vers  le 
tissu  conjonctif  qui  occupe  l'intervalle  de  la  vessie  et  du 
vagin.  Cette  substance  est  d'autant  plus  intimement  unie 
aux  parois  vaginale  et  vésicale  voisines,  qu'elle  se  rapproche 


(I)  Faïuno,  ouvrage  cité,  pp.  63  et  suivantes. 
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dsTantage  da  cercle  aminci  de  l'orifice  ;  de  telle  sorte  qae^ 
fl  Fofi  cherche  à  disséquer  les  deax  organes,  on  n'y  peut 
plus  parrenir  sans  produire  une  division  artificielle,  à 
partir  d'une  distance  de  la  fistule  qui  varie  de  trois  à  six 
milliniètres.  G>nmie  le  tissu  des  cicatrices  en  général,  cette 
partie  centrale  est  dure,  fibreuse,  résistante,  pauvre  en 
nerfe  et  en  vaisseaux;  les  parties  constituantes  du  vagin, 
d^abord  simplement  adhérentes  à  cette  substance,  finissent 
par  perdre  de  plus  en  plus  leur  prédominance  et  leurs 
caractères  propres  au  fur  et  à  mesure  qu'elles  se  rap- 
prochent de  l'anneau  fistuleux;  les  fibres  musculaires,  les 
rares  glandes,  les  papilles  de  cet  organe  deviennent  de 
moins  en  moins  distinctes,  jusqu'à  ce  qu'enfin,  à  partir 
d'an  millimètre  à  un  millimètre  et  demi  de  l'orifice,  elles 
disparaissent  tout  à  fait,  pour  être  remplacées  par  le  tissu 
cicatriciel  seul,  recouvert  d'une  couche  rude  et  irrégulière 
d'^thélium.  La  vessie  se  comporte  à  peu  près  de  même, 
et  semble  se  fondre  aussi  insensiblement  dans  la  substance 
de  nouvelle  formation  qui  règne  au  niveau  de  l'orifice,  de 
sorte  que  celui-ci  ne  présente  plus  aucun  des  caractères 
histologiques  propres  à  chacun  des  deux   viscères  qu^il 


SliGE,    FORME,    DIRECTION,    ETENDUE,    TRA.JET, 

NOXRRE    DES    FISTULES. 

Siège.  —  En  établissant  les  divisions  des  fistules  sur  les 
du  point  de  départ  dans  l'appareil  urinaire  et  du 
d'arrivée  dans  les  voies  génitales  de  la  femme,  j'ai 
déjà  implicitement  indiqué  le  siège  que  peuvent  occuper 
CCS  lésions.  Il  y  a  cependant  quelques  particularités  qu'une 
indication  vague  et  générale  ne  peut  comprendre,  et  cpii 
doivent  trouver  ici  leur  place. 

Les  fistules  produites  par  des  corps  vulnérants,  soit  qu'ils 
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aient  exercé  leur  action  de  la  vessie  vers  le  vagin  ou  du 
vagin  vers  la  vessie,  n'ont  pas,  on  le  comprend,  de  siège  de 
prédilection.  La  taille,  se  pratiquant  ordinairement  sur  le 
milieu  du  vagin,  doit  déterminer  des  fistules  médianes.  Les 
calculs,  se  déposant  de  préférence  dans  le  bas -fond  de  la 
vessie,  formeront  aussi,  dans  le  cas  de  perforation,  des  ouver- 
tures ayant  le  même  siège.  Les  collections  circonvoisines, 
les  ulcères  syphilitiques,  les  lésions  locales  résultant  de  Tétat 
puerpéral,  pourront  attaquer  des  points  fort  différents  de 
la  paroi  vésico-vaginale,  car  ils  n'ont  rien  de  constant,  ni 
dans  leur  lieu  d'apparition,  ni  dans  leur  marche,  ni  dans 
le  choix  du  tissu  qu'ils  détruisent  pour  établir  la  com- 
munication anormale. 

Le  siège  des  fistules  qui  sont  le  résultat  de  l'accou- 
chement ne  peut  être  établi  d'après  des  règles  fixes  et 
invariables;  cependant  il  est  certain  qu'elles  se  montrent 
beaucoup  plus  fréquemment  dans  certaines  régions  que 
dans  d'autres.  Ainsi,  d'ordinaire,  les  fistules  uréthro- vagi- 
nales occupent  seulement  la  partie  postérieure  de  l'urèthre; 
les  fistules  vésico- vaginales  proprement  dites  choisissent 
de  préférence  le  voisinage  du  col  utérin,  et  se  développent 
aussi,  mais  moins  souvent,  au  bas-fond  de  la  vessie;  les 
fistules  vèsicales  cervico-utèrines  sont  plus  souvent  super- 
ficielles que  profondes;  les  fistules  urétéro- vaginales 
directes  ou  indirectes  s'ouvrent  le  plus  fréquemment  sur 
les  côtés  de  la  ligne  médiane,  et  forment  ainsi  contraste 
avec  toutes  celles  que  je  viens  de  citer,  qui  ont  une  prédi- 
lection marquée  et  incontestable  pour  le  milieu  de  la 
cloison  génito-urinaire. 

Il  y  a  des  raisons  pour  lesquelles  les  choses  se  passent 
ainsi,  et  il  n'est  pas  bien  difficile  de  les  découvrir.  Il  est 
évident,  en  effet,  que  la  partie  antérieure  de  l'urèthre, 
dépassant  en  avant  l'arcade  du  pubis,  doit  le  plus  souvent 
échapper  à  la  compression  et  rester  intacte,  tandis  que 
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la  partie  postérieure,  retenue  derrière  Farcade  par  l'apo- 
oérrose  périnèale  moyenne,  ne  peut  se  soustraire,  ni  par 
sa  position,  ni  par  aucune  locomotion,  aux  efforts  exercés 
de  haut  en  bas  et  d'arrière  en  avant  dans  le  sens  de  son 
écrasement  contre  le  cintre  osseux.  Le  col  vésical,  plus 
mobile,  mais  maintenu  aussi  par  les  mêmes  connexions  et 
de  plus  par  l'aponévrose  pelvienne,  subit  forcément  le 
même  sort  lorsque  les  mêmes  causes  de  destruction  vien- 
nent à  agir  sur  lui.  Bien  plus,  comme  il  se  présente  le 
premier  au  corps  comprimant  qui  a  franchi  le  vagin  et 
qui  est  arrêté  derrière  le  pubis,  il  est  exposé  à  être  encore 
plus  fréquemment  lésé.  Le  col  utérin  étant  ordinairement 
cflacé  lorsque  les  contractions  énergiques  qui  poussent  la 
tète  dans  l'excavation  se  manifestent,  c'est  naturellement 
la  partie  du  vagin  qui  se  présente  immédiatement  en 
dessous  qui  se  trouTC  exposée  la  première  à  la  compression, 
si  celle-ci  vient  à  s'exercer  en  ce  moment.  Il  peut  alors 
arriver,  ou  que  cette  région  soit  seule  à  ressentir  les  effets 
de  l'attrition,  ou  que  le  segment  voisin  du  cercle  qui  rem- 
place le  col  y  participe  avec  elle,  et  entre  plus  tard  dans 
la  composition  d'une  fistule  vésicale  ccrvico-utérinc  super- 
ficielle. La  fistule  vésicale  cervico-utérine  profonde  doit 
se  produire  le  plus  souvent  quand  de  fortes  contractions 
surgissent  avant  la  complète  dilatation  du  col,  et  lorsqu'un 
enclavement,  survenu  à  ce  temps  de  l'accouchement, 
déprime  longtemps  la  partie  supérieure  de  cet  organe 
entre  la  tête  et  le  détroit  supérieur.  Cet  accident  se  pré- 
sentant assez  rarement,  cette  espèce  de  fistule  doit  être 
moins  fréquente  que  l'autre.  Lorsque  la  partie  compri- 
mante du  fœtus  a  dépassé  le  cul-de-sac  supérieur  du 
vagin,  elle  descend  ordinairement  sans  entraves  jusqu'à  la 
partie  inférieure  du  canal;  toutefois  il  peut  se  présenter 
des  circonstances  qui  ne  lui  permettent  pas  d'exécuter  ce 
mouvement  sans  pousser  devant  elle  la  partie  moyenne 
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de  l'organe.  C'est  ce  qui  peut  arriver,  par  exemple,  quand 
la  poche  urinaire  n'a  pas  été  vidée,  quand  la  partie  anté- 
rieure du  conduit  vulvo-utérin  se  plisse  transversalement, 
ou  lorsqu'un  changement  survenu  dans  les  rapports  de 
la  tète  et  du  bassin  rend  l'excavation  relativement  trop 
petite,  et  détermine  l'enclavement  dans  un  point  de  son 
étendue.  Les  fistules  du  bas-fond  de  la  vessie  deviennent 
alors  aussi  imminentes  qu'elles  ont  été  sûrement  évitées 
dans  le  premier  cas. 

La  tendance  des  fistules  à  se  former  de  préférence  sur 
la  ligne  médiane  dépend  surtout  de  deux  causes  :  l^*  du 
mode  de  juxtaposition  de  la  vessie  et  du  vagin,  qui  est 
tel,  que  le  contact  le  plus  intime  se  fait  sur  la  ligne 
médiane,  et  qu'à  partir  de  cette  ligne  les  organes  s'écartent 
comme  le  feraient  deux  cylindres  superposés  laissant  entre 
eux  un  intervalle  occupé  par  des  vaisseaux,  des  nerfs  et 
une  grande  quantité  de  tissu  conjonctif;  â^  de  ce  que 
souvent,  comme  l'a  fait  remarquer  M.  Stoltz  (1),  la  fistule 
se  produit  au  moment  où  le  fœtus  exécute  le  mouvement 
de  rotation  qui  vient  placer  son  occiput  sous  le  pubis.  —  La 
disposition  anatomique  que  je  viens  de  citer  expose  évi- 
demment davantage  le  milieu  de  la  paroi  génito-urinaire 
à  subir  les  efiets  de  la  compression  que  ses  parties  latérales, 
qui  ont,  pour  lui  résister  et  lui  échapper,  une  plus  grande 
épaisseur  de  tissus  et  une  mobilité  beaucoup  plus  grande. 
Et  le  rapport  des  parties,  après  le  mouvement  de  rotation 
de  la  tète  du  fœtus,  fait  que  l'occiput,  qui  représente  un 
cône  mousse,  vient  surtout  appuyer  directement  sur  la 
partie  inférieure  de  la  symphyse  pubienne  :  de  sorte  qu'il 


(1)  Stoltz,  Mémoire  sur  les  perforations  du  col  de  l'utérus  et  tes 
fistules  vésico-utérine  et  vésico-abdominale  à  la  suite  de  V accouche- 
ment. 
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déprime  contre  ce  point,  soit  les  parties  qai  se  trouvent 
en  dessous  de  la  sjmpfayse  dans  Fétat  normal,  soit  celles 
que  la  tôte  fœtale  a  rencontrées  sur  la  ligne  médiane  et 
cnlraioées  ayec  elle  dans  son  mouvement  de  descente. 

Malgré  la  fréquence  des  fistules  dans  le  plan  médian, 
cette  position  n'est  pas  constante;  il  j  a  même  des  auteurs 
qui  semblent  admettre  que  les  perforations  vésico-vaginales 
ntoces  à  gauche  sont  plus  fréquentes  que  celles  du  milieu 
delà  cloison.  M.  G.  Simon,  par  exemple,  rapporte  que, 
for  dix-sept  cas,  il  a  trouvé  dix  fistules  à  gauche,  cinq 
ao  milieu  et  deux  à  droite;  et  il  explique  ces  faits  en 
disant  que,  dans  la  majeure  partie  des  accouchements, 
les  r^ons  les  plus  dures  et  les  plus  volumineuses  de 
renfimt  se  présentent  à  la  moitié  gauche  du  bassin  (1). 
Sam  nier  que  l'observation  de  M.  Simon  soit  exacte  et  que 
An  explication  ait  quelque  apparence  de  raison,  il  faut 
dire  cependant  que  l'expérience  de  beaucoup  de  chirur- 
giens n'est  pas  conforme  à  la  sienne;  et,  pour  mon  compte, 
ainsi  qu'on  le  verra  plus  loin,  j'ai  de  graves  motifs  pour 
ne  pas  admettre,  comme  étant  le  plus  commun,  le  siège 
re^rdé  comme  tel  par  le  chirurgien  de  Rostock.  D'ail- 
leors,  la  raison  qu'il  allègue  se  trouve  faussée  en  partie 
par  cette  autre,  que  le  plus  souvent  les  fistules  ne  se  pro- 
duisent que  dans  le  cas  d'angusties  pelviennes,  et  que,  ces 
diffbnnités  se  manifestant  bien  plus  souvent  dans  le  sens 
aniéro-postérieur  que  dans  le  sens  latéral,  il  doit  en 
résulter  une  plus  grande  fréquence  des  lésions  médianes. 
D  y  a,  du  reste,  un  grand  nombre  d'ouvertures  uro- 
génitales  qui  ne  peuvent  si^er  que  sur  la  ligne  médiane 
on  tout  à  fait  dans  son  voisinage,  attendu  que  les  organes 


(1)  GcsTAT  SiMon,    MiStheilungen  aus  der  ckirurgitchen  Klinik 
dn  Ro$UKker  Kranhenkau$es.  Prag,  1868. 
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qu'elles  occupent  se  trouvent  sur  cette  ligne  :  telles  sont 
les  fistules  uréthro- vaginales  (1),  vésicales  cervico-vagî- 
nales  et  vésicales  cervico-utérines.  Pour  ce  qui  concerne 
la  cloison  vcsico- vaginale ,  elle  n'est  guère  exposée  à  se 
perforer  latéralement  que  lorsque  l'accouchement  est 
entravé  par  des  difformités  du  bassin  qui  rendent  plus 
saillants  que  d'habitude  certains  points  des  plans  latéraux 
de  l'excavation  ou  des  détroits  ;  par  des  tumeurs  dures,  des 
exostoses;  par  un  défaut  d'harmonie  entre  la  conformation 
de  la  tête  de  l'enfant  et  l'arcade  du  pubis,  qui  fait  plutôt 
porter  les  parties  saillantes  de  la  première  sur  les  côtés 
que  sur  le  milieu  du  cintre  osseux.  La  même  lésion  peut 
cependant  se  produire  encore  quelquefois  à  la  suite  du 
séjour  prolonge  de  la  tête  sur  les  rebords  latéraux  du  détroit 
supérieur  ou  dans  les  parties  correspondantes  de  l'exca- 
vation, avant  l'exécution  de  son  mouvement  de  rotation. 
C'est  surtout  dans  ces  cas  que  la  région  des  uretères  est 
exposée  à  être  lésée,  et  à  entrer,  soit  isolément,  soit,  ce  qui 
arrive  bien  plus  communément,  avec  des  portions  plus 
ou  moins  étendues  des  parois  uro-génitales  voisines,  dans 
la  composition  d'ouvertures  fistuleuses. 

Si  l'on  se  rappelle  la  description  qui  a  été  donnée  de 
l'emplacement  des  uretères  relativement  au  col  utérin,  au 
vagin  et  à  la  vessie,  on  comprendra  que  les  fistules  latérales 
qui  auront  le  plus  de  chances  de  comprendre  ces  canaux, 
seront  celles  qui  attaqueront  la  substance  située  entre  les 
angles  postérieurs  du  trigone  vésical  et  les  parties  latérales 


(1)  Les  cas  de  divisions  latérales  de  Turèthre  rapportés  par 
M.  Frecrd  (ouvrage  cité,  p.  62)  se  rapportent  à  des  blessures  qui 
ne  sont  pas  le  fait  de  raccouchement,  et  qui  paraissent  avoir  été 
déterminées  par  des  manœuvres  imprudentes  ou  par  un  cathélé- 
risrae  mal  dirigé. 
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do  col  utérin.  Toatefois,  comme  des  inflammations  cir- 
confoisines  et  des  péritonites  antérieures  peuvent  avoir 
diangé  la  situation  normale  des  uretères,  il  est  possible, 
dans  des  cas  à  la  vérité  fort  rares,  qu^ils  soient  intéressés 
dans  daotres  endroits.  Hais  il  ne  faudrait  pas  croire  que 
FooTerture  de  ces  conduits  sur  les  bords  d'une  fistule  de 
mofcnne  grandeur,  à  une  distance  de  la  ligne  médiane 
moindre  que  la  nonnale,  indique  toujours  qu'ils  ont  été 
surpris  dans  une  position  qui  n'était  pas  naturelle  :  car  il 
est  d'observation  que  des  pertes  de  substance,  assez  étendues 
pour  embrasser  les  tissus  situés  dans  l'intervalle  des 
oretères  en  même  temps  qu'une  partie  de  ces  canaux 
cux-iDèmes,  peuvent  se  rétrécir,  en  vertu  de  la  rétractilité 
concentrique,  au  point  de  ramener  les  orifices  uretéraux  à 
Qoe  situation  quelquefois  fort  rapprochée  du  milieu  du 
tagin. 

Malgré  les  changements  que  des  adhérences  patholo- 
giques sont  capables  de  déterminer  dans  les  rapports  des 
oretères,  je  ne  pense  pas  qu'ils  puissent  rendre  possible  la 
lésion  de  ces  canaux  au-dessus  de  la  partie  de  leur  trajet 
qui  dépasse  en  haut  le  col  utérin  :  par  conséquent,  comme 
je  Tai  déjà  fait  remarquer  (p.  218),  les  fistules  faisant 
communiquer  cette  dernière  portion  avec  la  cavité  utérine 
doivent  être  extrêmement  rares.  En  effet,  il  est  sans 
eiemple,  jusqu'aujourd'hui,  qu'on  ait  observé  cette  espèce 
de  fistule.  H  y  a,  pour  rendre  raison  de  la  difficulté  de 
rétablissement  de  ces  communications  (  qui  est  bien 
autiement  grande  encore  que  celle  qui  empêche  la 
iormation  des  fistules  vésico- utérines),  des  considérations 
qui  1  expliquent  d'une  manière  toute  naturelle.  Ainsi,  outre 
Tcloignement  des  deux  organes,  il  faut  tenir  compte  de  ce 
que  l'uretère  tend  a  se  loger,  comme  les  vaisseaux,  dans 
une  échancrure  du  bassin  correspondant  à  la  sjmphyse 
^acro- iliaque,  et  qu'il  échappe  ainsi,  de  même  que   les 
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artères  et  les  veines,  aux  compressions  qui  s'exercent  sur 
les  os  pendant  Taccoucheinent.  Sa  forme,  d'un  autre  côté, 
donne  peu  de  prise  aux  causes  qui  tendraient  a  Faplatir 
et  à  Fécraser.  Ensuite  les  mouvements  dont  il  est  susceptible, 
soit  à  cause  de  sa  configuration  cylindrique.,  soit  par  suite 
de  la  locomotion  de  la  colonne  liquide  qu'il  renferme,  lui 
donnent  la  faculté  d'éluder  jusqu'à  un  certain  point  les 
pressions  qui  s'exerceraient  directement  sur  lui.  Sous  ce  rap- 
port, il  présente  encore  une  grande  analogie  avec  les  tubes 
sanguins  (1).  Enfin,  comme  ces  tubes,  il  a  une  tendance 
à  glisser  sur  les  saillies  pour  se  loger  de  préférence  dans  les 
dépressions  voisines  :  de  sorte  qu'en  supposant  une  diffor- 
mité du  bassin  dans  laquelle  la  région  de  la  symphyse  sacro- 
iliaque  présenterait  une  saillie  au  lieu  d'un  enfoncement, 
il  est  probable  qu'il  l'abandonnerait  et  s'inclinerait  vers 
l'excavation  la  plus  proche. 

Voici  un  relevé  de  mes  observations,  qui  pourra  donner 
une  idée  du  siège  des  fistules  que  j'ai  eu  à  traiter  : 

Sur  vingt-quatre  fistules,  la  situation  des  orifices  a  été  la 
suivante  : 

Médiane  : 

Dans  le  col  utérin  (vésicalcs  cervico-utcrines).    .      2.  —  Obs.  XVI,  XXIll; 

Au-devant  du  col  utérin,  avec  lésion  de  la  lèvre 
antérieure  de  Torganc  (vésicales  cervico-uté- 
rines  profondes) 2.  —  Obs.  XI,  XX; 

Au-devant  du  col  utérin ,  sans  lésion  de  la  lèvre 
antérieure  (vésicalcs  cervico-utérines  super- 
ficielles)   4.  — Obs.  1,    III,   XIV, 

XXII. 

A  reporter    ...      8 


(!)  Je  ne  pense  pas  qu'aucun  accoucheur  ait  jamais  observé, 
pendant  la  parturition,  une  hëmorrhagie  produite  par  la  déchirure 
dee  vaisseaux  hypogastrîques. 
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Report.    .    •    •      8 

Ab bas4biid  de  la  Tessie 9.  — Obs.   II,    IV,    VII, 

VIIÎ,  IX,  X,  XV, 
XVIÎ.  XXI  ; 

Al  col  de  la  rcssie 2.  —  Obs  XII,  XVIII; 

Ooapant  toole  la  paroi  Tésico-vagiiuile    .     .    .      3.  —  Obs.  V,  XIX,  XXIV. 

Latérale  : 


AiHkruil  et  on  pea  à  gaoehe  du  col  utérin  .     •      I.  —  Obs.  VI; 
Ca  avant  et  à  droite  du  col  utérin  oblitéré.    .    .      I .  —  Obs.  XIII. 

24 


Forme  et  direction.  —  Il  s'en  faut  de  beaucoup  que  les 
fistolcs  confirmées  représentent  la  forme  des  lésions  qai  les 
ont  déterminées.  En  général,  on  remarque  que  les  angles 
de  la  plaie  initiale  ou  consécutive  tendent  plus  ou  moins 
à  s'eflacer,  les  in^alités  du  pourtour  à  disparaître,  et 
Fenseinble  de  Fouverture  à  se  rapprocher  plus  ou  moins 
de  la  forme  arrondie.  De  grandes  irrégularités  peuvent 
néanmoins  se  montrer  à  cet  égard  :  les  sinuosités  et  les 
botielures  de  la  circonférence  ont  quelquefois  été  tellement 
prononcées,  que  leurs  traces  se  rencontrent  encore  après 
la  parfaite  consolidation  des  bords.  Hais,  même  dans 
ces  cas,  on  retrouve  des  indices  des  efforts  qu'a  faits  la 
nature  pour  égaliser  et  régulariser  la  circonscription  de 
rorifice. 

les  forces  qui  tendent  à  produire  ces  résultats  sont, 
oomme  l'a  indiqué  M.  Yemeuil  (v.  p.  193)  :  \^  la  rétraction 
cicatricielle  s'opérant  de  muqueuse  à  muqueuse,  qui  tend  à 
amincir  les  bords  et  à  en  niveler  les  bosselures;  2»  la  rétrac- 
tion cicatricielle  concentrique,  qui  produit  l'arrondissement 
do  ibnd  des  angles  et  sollicite  leur  mise  à  niveau  des  parties 
foisines. — H  s'opère,  en  un  mot,  dans  la  cloison  uro-géni taie, 
ce  qui  se  manifeste  dans  les  mêmes  circonstances  à  la  sur- 
Eice  du  corps,  lorsqu'il  eiiste  une  perte  de  substance  dans 
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un  organe  revêtu  sur  ses  deux  côtés  d'une  membrane 
tégumentaîre;  il  y  a  seulement  à  ajouter  ici  l'influence 
du  contact  de  l'urine  et  de  la  contraction  musculaire 
particulière  des  fibres  qui  ont  clé  intéressées  dans  la  vessie 
et  dans  le  vagin. 

Ces  forces  et  ces  influences  combinées  convertissent  les 
plaies  allongées  faites  par  incision,  ainsi  que  les  pertes  de 
substance  irrégulières  formées  par  ulcération,  par  suppu- 
ration, par  gangrène,  en  orifices  plus  ou  moins  nettement 
ciconscrits,  faisant  d'ordinaire  communiquer  directement 
le  vagin  et  la  vessie.  Je  me  hâte  d'ajouter  toutefois  qu'il  faut 
pour  cela  que  rien  ne  vienne  contrarier  le  travail  de  la 
cicatrisation,  dans  les  conditions  où  se  trouvent  le  plus 
souvent  les  plaies  du  septum  génito-urinaire.  Or,  il  n'en 
est  pas  toujours  ainsi,  et  l'observation  a  démontré,  à  cet 
égard,  l'existence  d'un  certain  nombre  de  variétés  dont  il 
est  bon  de  rechercher  les  causes. 

Dicfienbach  croyait  avoir  observé  que  les  petites  fistules 
ont,  en  général,  une  forme  ronde,  et  les  grandes  une  forme 
ovale.  Je  ne  crois  pas  qu'on  puisse  nier  ce  fait  :  mais,  selon 
moi,  Tinterprétation  qu'en  a  donnée  le  célèbre -chirurgien 
de  Berlin  n'est  pas  exacte,  car  je  pense  que  l'étendue  de 
l'ouverture  n'est  pour  rien  dans  la  production  de  ces  deux 
formes,  la  puissance  rétractile  s'exerça  nt  d'après  les  mêmes 
lois  dans  les  grandes  comme  dans  les  petites  pertes  de 
substance.  Il  est  bien  plus  naturel  de  chercher  les  raisons 
du  phénomène  dans  cette  circonstance,  que  les  causes  qui 
produisent  plus  spécialement  les  petites  fistules  sont  pré- 
cisément celles  qui  tendent  à  leur  donner  une  forme 
ronde,  et  vice  versa.  Ainsi,  la  compression  des  parties 
molles  entre  deux  surfaces  convexes  n'amène  qu'une  attri- 
tion  limitée  et  arrondie  des  tissus,  d'où  la  petitesse  et  la 
disposition  circulaire  de  l'ouverture  consécutive;  tandis 
que  la  rencontre  d'un  corps  convexe  avec  une  concavité 
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qai  Feioboite,  augmente  Tétendue  des  points  de  contact 
et  par  conséquent  de  la  mortification;  et  si  la  cayité 
de  réception  a  des  parois  plus  étendues  dans  un  sens 
qoe  dans  l'autre,  la  lésion  se  prolonge  davantage  dans 
cette  direction  et  donne  lieu  à  des  ouvertures  ovales  ou 
aOongées. 

La  déviation  de  la  forme  primitive  des  fistules  donne 
souvent  lieu  à  des  variétés  bien  plus  singulières  que  celle 
qui  détermine  la  configuration  ovalaîre.  Les  auteurs  ont 
parlé  de  fistules  en  croissant,  en  tricorne,  en  T,  en  cœur, 
eo  fer  à  cheval,  en  raquette,  en  crochet,  etc.  Ces  formes 
insolites  sont  toujours  provoquées  par  des  accidents  qui 
enrajent  d'une  manière  ou  d'une  autre  les  rétractions 
naturelles  et  propres  au  tissu  inodulaire  des  fistules. 
Supposons,  par  exemple,  que  la  désorganisation  totale 
dnn  point  de  la  cloison  uro -génitale  soit  accompagnée 
d'ane  gangrène  partielle,  assez  considérable  et  située  à 
distance,  de  la  paroi  vaginale  seulement  :  nul  doute  que, 
pendant  le  travail  de  cicatrisation  dont  cette  dernière  lésion 
deviendra  le  si^e,  elle  n'attire  vers  elle  les  bords  voisins 
de  l'ouverture  anormale  et  ne  change  ainsi  la  direction 
de  sa  circonférence.  Supposons  encore  que  deux  fistules, 
ayant  leur  grand  axe  dirigé  dans  des  sens  opposés,  se 
touchent  à  peu  près  par  quelques  points  de  leur  pourtour  : 
il  arrivera  presque  à  coup  sûr  qu'elles  se  contrarieront 
motuellement  dans  leur  propension  à  s'afrondir,  et  se 
déformeront  plus  ou  moins  Tune  ou  Taulre,  suivant  la 
prépondérance  de  leurs  forces  rétractiles.  Des  pressions, 
des  tractions  exercées  par  des  parties  voisines,  comme  le 
ool  de  l'utérus,  des  tumeurs  péri -utérines,  des  hernies 
vésicales,  etc.,  pourront  contrarier  la  cicatrisation  et  la 
forcer  à  modifier  l'action  de  ses  forces,  comme  le  fait  le 
chirurgien  quand  il  rapproche  les  bords  d'une  plaie  exté- 
rieure dans  la  direction  qui  lui  convient.  Les  adhérences 
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surtout,  soit  celles  qui  rattachent  une  portion  de  paroi 
vaginale  à  une  autre,  soit  tout  spécialement  celles  qui  la 
fixent  aux  os  du  bassin,  peuvent  être  regardées  comme  les 
modificateurs  les  plus  énergiques  de  la  forme  ordinaire 
des  fistules  :  elles  les  allongent,  les  plissent,  les  relèvent 
ou  les  abaissent  par  un  de  leurs  bords;  les  tendent  à  la 
manière  d'une  boutonnière  tiraillée  à  ses  deux  angles; 
leur  communiquent,  en  un  mot,  des  perturbations  de 
configuration  tellement  diverses,  qu'il  n'est  pour  ainsi 
dire  pas  possible  de  les  indiquer  toutes,  ni  de  prévoir 
l'ensemble  des  variétés  qu'elles  peuvent  présenter  à  l'obser- 
vation du  praticien. 

Il  y  a  une  forme  des  orifices  fistuleux  qui  ne  s'observe 
pas  souvent,  mais  qu'un  certain  nombre  de  chirurgiens 
ont  cependant  rencontrée,  et  qui  est  remarquable  par 
les  indications  spéciales  qu'elle  peut  présenter  :  je  veux 
parler  des  fistules  infundibuliformes  (Obs.  XIV,  XV,  XX, 
XXI,  XXII).  Dans  celte  espèce  d'ouverture,  un  des  bords, 
ou  une  bonne  partie  de  la  circonférence,  ou  la  circonfé- 
rence tout  entière  forme  un  tronçon  d'entonnoir  ou  un 
entonnoir  complet,  lequel  est  tapissé,  suivant  les  cas,  ou 
de  la  muqueuse  vaginale  ou  de  la  muqueuse  vésicale. 
D'après  mes  observations,  la  partie  postérieure  de  l'enton- 
noir est  le  plus  souvent  recouverte  de  muqueuse  vésicale, 
et  la  partie  antérieure  de  muqueuse  vaginale  (Obs.  XIV, 
XXn);  je  ne  puis  affirmer  cependant  qu'il  doive  toujours 
en  être  ainsi.  Voici  comment  je  comprends  ce  phénomène  : 
il  arrive  souvent  que,  pendant  l'écrasement  des  parties 
molles  par  la  tête  de  l'enfant,  le  vagin,  qui  subit  le  premier 
la  compression,  se  trouve  gangrené  dans  une  plus  grande 
étendue  que  la  vessie.  Lorsque  cela  arrive,  la  muqueuse 
vésicule,  pour  arriver  au  contact  des  bords  de  la  perle 
de  substance,  est  obligée  d'aller  à  sa  rencontre  et  de 
s'engager  dans  la  cavité  vaginale  :  elle  y  reste  après   la 
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ocatrâatîon ,  et  s'j  aperçoit  alors  sous  la  forme  d'un 
bord  mousse  et  rebroussé  entourant  la  fistule.  Mais 
cette  disposition  insolite  peut  se  produire  par  un  autre 
mécanisme  :  la  tète  peut  pousser  devant  elle  une  portion 
de  la  paroi  antérieure  d'un  yagin  spacieux  et  flasque,  s'en 
coiffer  comme  d'une  espèce  de  capuchon,  et,  dans  cet  état, 
écraser  cette  partie  contre  le  cercle  osseux  du  bassin,  de 
manière  à  mortifier  d'abord  toute  l'épaisseur  de  la  cloison 
Tagino-résicale,  puis  une  autre  portion,  située  plus  en 
aTaot,  de  la  paroi  vésicale  seule.  Dans  une  lésion  de  cette 
nature,  la  fistule  consécutiTC  peut  présenter  l'aspect  d'un 
infaodibulum  oblique  en  ayant  et  en  bas,  dans  lequel  le 
bord  antérieur  est  formé  d'une  portion  de  substance 
vaginale  qui  se  rebrousse  vers  l'intérieur  de  la  vessie.  C'est 
aÎDsi,  je  pense,  que  les  choses  se  sont  passées  dans  le  cas 
de  Tobservation  XXII. 

Lorsque  les  fistules  ont  deux  axes  de  différente  longueur, 
le  plus  grand  peut  suivre  diverses  directions.  Cepen- 
dant il  y  a  un  fait  dont  tous  les  «chirurgiens  qui 
s'occupent  de  ce  genre  d'affections  ont  dii  être  frappés  : 
c'est  que,  dans  1  immense  majorité  des  cas  survenus  à 
la  suite  de  1  accouchement,  la  direction  des  fistules  est 
transversale.  Colombat  et  d'autres  chirurgiens  avaient  déjà 
spialé  cette  disposition,  dont  il  me  parait  facile  de 
donner  la  raison.  Effectivement,  il  suffit  de  se  rappeler  la 
configuration  des  plans  de  la  filière  osseuse  que  la  tête 
do  fœtus  doit  traverser,  pour  comprendre  que  presque 
toujours  la  plus  grande  étendue  des  tissus  comprimés 
doit  se  présenter  dans  le  sens  des  lignes  formées  par  l'arc 
antérieur  du  détroit  supérieur  et  de  l'excayation,  et  par 
Tarcade  du  pubis.  Or,  ces  lignes  suivent  une  direction 
transversale.  Comme  elles  sont  en  même  temps  concaves  en 
arrière  ou  en  bas,  on  pourrait  croire  que  les  fistules  doivent 
aussi  s'incliner  de  ces  côtés;  mais  il  faut  remarquer  que, 
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lorsque  les  cintres  osseux  s'iuipriment  sur  la  cloison  uro- 
génitalc,  celle-ci  se  présente  à  eux  dans  un  sens  perpendi- 
culaire ou  à  peu  près,  ce  qui  fait  que  la  lésion  produite, 
qui  est  nécessairement  concave  comme  les  arcs  pelviens,  se 
trouve  décrite  dans  un  plan  vertical  relativement  à  Taxe 
du  vagin,  et  non  pas  dans  un  plan  oblique  à  cet  axe.  Il 
en  résulte  que  la  forme  de  la  fistule  apparaît,  quand  elle  a 
une  certaine  étendue,  comme  une  courbe  s'accommodant 
avec  celle  de  la  paroi  antérieure  du  conduit  vulvo-utérin,  et 
non  point  comme  un  croissant  dont  les  cornes  se  dirige- 
raient en  arrière  ou  en  bas. 

Ce  que  je  viens  de  dire  n'implique  nullement  la  consé- 
quence que  jamais  les  fistules  ne  peuvent  dévier  un  peu 
de  la  ligne  parfaitement  transversale.  Ce  serait  là  mécon- 
naître le  mécanisme  de  l'accouchement  :  car  il  est  évident 
que,  lorsque  la  tête  s'engage  dans  une  direction  oblique,  et 
pendant  tout  le  temps  qui  précède  son  mouvement  de 
rotation,  le  vagin  et  la  vessie  peuvent  être  surpris  et  contus 
dans  le  sens  d'un  plan  incliné  passant  diagonalement  par  les 
côtés  gauche  ou  droit  du  vagin.  C'est  ce  qui  est  probablement 
arrivé  dans  les  cas  des  observa  lions  VII,  VIII,  XI,  XIII,  XIV. 
Mais  ces  modifications  légères  de  la  direction  transversale 
ne  peuvent  jamais  aller  jusqu'à  la  formation  de  fistules 
antéro-postérieures;  et,  quand  on  rencontre  celles-ci,  on 
est  autorisé  à  supposer  qu'il  y  a  eu,  ou  déchirure  de  la 
cloison,  ou  intervention  d'une  autre  cause  que  celle  de  la 
parturition.  C'est  alors  surtout  que  l'on  peut  croire  que 
des  manœuvres  inconsidérées  ou  des  applications  mala- 
droites d'instruments  ont  contribué  à  déterminer  la  solu- 
tion de  continuité. 

On  peut  voir,  par  le  résumé  suivant,  quelles  ont  été 
la  forme  et  la  direction  des  fistules  que  j'ai  traitées,  et 
dans  les  observations  desquelles  ces  particularités  ont  été 
notées. 
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Forme  : 


Toales  les  fistules  qui  viennent  d'être  indiquées; 

3.  — Obs.  III,  IV,  VI,  XVII; 

lil  dàennince  ...  3.  —  Obs.  V,  XIX.  XXIV  ; 

OAit  datas  le  col  otcrin.  ±  —  Obs.  XVI,  XXIII. 

8 
PfaisieDrs  de  ces  formes  sont  confondues  dans  les  fistulesXI  V,  XV,  XX,  XXII . 

Direction  : 

TnKTcnale. 9.  —  Obs.  I,  IX,  X,  XII,  XV, 

XVIII,XX,  XXI,  XXII; 
Légèrement  oblique  à  gauche  et  en  bas   .     ■      1.  —  Obs.  VIII  ; 
Fnnefcaiiciit  oblique  dans  ce  sens.     ...      3.  —  Obs.  VII,  XIII,  XIV  ; 
-^<i<cr»fosftcrieure  avec  un  peu  d'obliquité  à 
gSQciie  H  en  bas I.— Obs.  XI. 

44 

Etendue  et  trajet.  —  II  est  des  fistules  qui,  résidant  sur 
des  organes  étroits^  ne  peurent  présenter,  dans  aucun  cas, 
une  étendue  bien  considérable  :  telles  sont  celles  qui 
attaquent  Turèthre,  le  col  vésical,  les  uretères  et  le  col 
<leb  matrice.  Mais  les  fistules  yésico-yaginales  proprement 
dites  peuvent  offrir  les  dimensions  les  plus  variées,  depuis 
ceOes  qui  admettent  à  peine  le  stylet  le  plus  fin  jusqu'à  ces 
ouvertures  énormes  qui  comprennent  toute  la  cloison,  le 
col  de  la  matrice  et  le  canal  de  l'urèthre. 

Les  piqûres,  les  incisions,  les  ulcérations,  les  calculs  et  les 
corps  étrangers  de  moyenne  grandeur,  les  suppurations 
drcon voisines,  ne  donnent  généralement  lieu  qu'à  de 
t^etites  fistules.  On  a  vu  le  séjour  prolongé  des  pessaires 
engendrer  de  très  -  larges  ouvertures  vésico  -  vaginales. 
Sebn  moi,  les  fistules  les  plus  petites  que  puissent  produire 
les  j^ngrènes  qui  suivent  l'accouchement  ne  doivent  pas 
présenter    un    diamètre  moindre   que   celui    d'une    tète 
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d'épingle.  Dîefienbach,  se  basant  sur  ce  qu'on  rencontre 
parfois  des  pertuis  extrêmement  étroits  et  comme  perdus 
dans  les  plis  du  vagin,  pensait  que  ces  orifices  peuvent 
avoir  été  produits,  pendant  le  passage  de  la  tête,  par  l'écra- 
sement d'un  follicule  muqueux  préalablement  dilaté  (1). 
Cette  assertion,  que  j'ai  déjà  eu  l'occasion  de  combattre 
(p.  261),  est  tout  à  fait  gratuite  :  il  est  bien  difficile,  en 
effet,  d^admettre  l'existence  de  ce  mécanisme  quand  on 
considère  la  rareté  des  glandes  du  vagin;  d'autre  part,  en 
supposant  même  la  rupture  d'un  follicule,  il  est  évident  que 
cette  lésion  n'aurait  pu  atteindre  que  le  vagin,  et  qu'elle 
aurait  laissée  intacte  toute  l'épaisseur  de  la  paroi  vésicale, 
laquelle  aurait  suffi  pour  empêcher  l'établissement  de  la 
perforation.  Ce  que  j'ai  observé  après  certaines  opérations 
non  suivies  de  succès,  dans  lesquelles  de  nouveaux  petits 
pertuis  se  sont  formés  sous  l'influence  de  la  suppuration 
provoquée  par  la  suture  (Obs.  XVIII),  me  fait  penser  qu'a- 
près Taccouchement,  ils  doivent  souvent  se  produire  à  la 
suite  d'abcès  développés  autour  d^épanchements  sanguins. 

Les  grandes  fistules  affectent,  le  plus  souvent,  une  forme 
plus  ou  moins  transversale,  et  il  est  facile  de  se  rendre 
compte  de  cette  disposition,  si  Ion  se  rappelle  que  c'est 
dans  cette  direction  que  les  surfaces  les  plus  larges  du 
fœtus  et  du  bassin  sont  exposées  à  se  rencontrer  et  à  écraser 
les  tissus  qu'elles  interceptent  entre  elles. 

Il  n'y  a  pas  ordinairement  de  trajet  proprement  dit  dans 
les  fistules  uro-gcnitales  :  elles  s'ouvrent  directement  dans 
les  deux  organes,  comme  si  elles  avaient  été  pratiquées 
par  un  emporte  -  pièce.  Cependant,  dans  les  fistules 
infundibuliformes,  il  y  a  déjà  deux  orifices  plus  ou  moins 


(1)  Medic.  Zeitung  vom    Vereine  fur  Heilkunde  in   Preussen, 
Berlin,  1886,  n'^-â^  et  25. 
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biai  desînés  et  uoe  e^ièce  de  conduit  intermédiaire;  et 

dans  certaines  fistules  utérines  qui  attaquent  une  assez 

^nde  épaisseur  de  parties,  on  peut  aussi  rencontrer  un 

tube  plus  ou  moins  complet  s'ouvrant  obliquement  dans  la 

îfsïc,  de  manière  à  y  former  parfois  une  espèce  de  Talrule 

capable  d'arrêter  la  sonde  exploratrice  (Obs.  XVI).  Mais 

c'est  surtout  dans  les  petits  pertuis  que  l'on  trouTC  souvent 

00  canal  qui  leur  fait  suite  et  qui  s'insinue  entre  les  tuniques 

du  vagin  et  de  la  vessie,  quelquefois  en  suivant  une  direc- 

tioo  rectiligne,  beaucoup  plus  fréquemment  en  parcourant 

one  voie  plus  ou  moins  sinueuse.  U  m'est  arrivé  plusieurs 

Ibisde  ne  pouvoir  pénétrer  dans  la  vessie  par  ces  fistulettes, 

ft  de  ne  parvenir  à  constater  leur  pénétration  dans  cet 

orpne  qu'en  faisant  faire  à  la  femme  un  violent  effort  de 

miction,  à  l'eflet  d'j  faire  passer  une  petite  goutte  d^urine 

OhsL  VII  et  XV lll).  Cette  direction  sinueuse  des  fistules  de 

trè«-petite  dimension  est  un  argument  de  plus  à  faire  valoir 

m  faveur  de  l'idée  que  j'ai  émise  au  sujet  de  leur  mode 

de  formation,  et  contre  la  manière  de  voir  de  DicfTenbacb  à 

ott  ^rd  :  car  il  est  connu  que  les  abcès,  surtout  ceux  qui 

le  développent  entre  deux  parois  adossées  d'organes  diffé- 

rnits,  parcourent  souvent  un  certain  espace  avant  de  s'ou- 

nir  sur  les  surfaces  libres  qui  les  avoisinent.  Cet  espace, 

d'abord  large,  tend  à  se  rétrécir  de  plus  en  plus,  et,  dans 

b  doison  vésico-\'aginale,  il  se  fermerait  complètement, 

0  était  Turine  qui  le  traverse,  et  qui,  jouant  le  rôle  de  corps 

étranger,  l'empcche  de  se  réunir  dans  toute  son  étendue.  La 

lotie  entre  les  parois  de  l'abcès,  qui  tendent  à  se  rapprocher, 

et  l'action  de  l'urine,  qui  cherche  à  conserver  son  issue,  se 

râolvenl  naturellement  par  la  persistance  d'un  conduit  le 

plus  petit  possible,  dont  les  détours  doivent  être  déterminés 

par  la  résistance  inhale  des  tissus  qui  ont  été  traversés.  Rien 

de  tout  cela  ne  peut  arriver  dans  le  mécanisme  indiqué 

par  Dieffenbach,  et  il  est  impossible  que  la  théorie  de  ce 
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chirurgien  rende  compte  des  sinuosités  et  de  la  longueur 
des  trajets  fistuleux. 

L'étendue  des  fistules  qui  ont  fait  le  sujet  de  mes  obser- 
vations a  été  indiquée  comme  suit  : 

Sur  %  comme  une  tête  d'épingle.  —  Obs.  III  (deux  fistules  sur  le  même  sujet); 
i,  trois  millimètres.    ...  —  Obs.  XIV  (2«  fistule)  ; 
2,  comme  une  lentille.    .    .  —  Obs.  I,  XVII  ; 
ly  comme  le  diamètre  d*une 

sonde  de  femme.    ...  —  Obs.  XV  ; 

2,  un  demi-centimètre    .     .  —  Obs.  II,  V  ; 

i,  un  centimètre —  Obs.  VI; 

1,  quatorze  millimètres  .    .  —  Obs.  XIII  ; 

3,  pouvant  admettre  le  petit 

doigt —  Obs.  X,  XIV  (l'«  fistule),  XX; 

1,  pouvant  admettre  l'indi- 

cateur  —  Obs.  IX  ; 

2,  un  centimètre  et  demi.     .  —  Obs.  XII,  XVI  ; 
i,  deux  centimètres.  .     .     .  —  Obs.  XXI; 

i,  trois  centimètres.   ...  —  Obs.  XI  ; 
1,  large  boutonnière  ...  —  Obs.  XVIII  ; 
i,  deux  doigts —  Obs.  VIII; 

4,  pièce  de  cinq  francs    .     .  —  Obs.  VII  ; 
i,  cinq  centimètres    ...  —  Obs.  XXII  ; 

3,  énormes -Obs.  V, XIX,  XXIV. 

Nombre.  —  Les  fistules  qui  se  présentent  le  plus  souvent 
à  l'observation  sont  les  fistules  uniques.  Cela  dépend 
probablement  de  ce  que  fréquemment,  dans  le  cas 
de  disproportion  relative  entre  la  filière  pelvienne  et  le 
crâne  fœtal,  les  efforts  d'expulsion,  soit  naturels,  soit 
artificiels,  s'exercent  principalement  sur  Tendroit  où  le 
passage  est  le  plus  difficile,  et  de  ce  que,  lorsque  ce  détroit 
a  enfin  été  franchi,  le  reste  du  chemin  à  parcourir  ne 
présente  plus  assez  d'obstacles  aux  parties  malaxées,  dépri- 
mées, allongées  du  fœtus,  pour  que  de  nouveaux  enclave- 
ments puissent  se  produire.  Cependant  la  multiplicité  et 
la  diversité  des  causes  de  dystocie  sont  tellement  grandes, 
que  l'on  comprend  facilement  la  possibilité  d'accouchements 
plus  compliqués,  pendant  lesquels  des  cschares  résultant 
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de  la  compression  se  dcTcloppent  en  plusieurs  endroits. 
Jai  déjà  abordé  ce  sujel  au  chapitre  des  causes^  et  j'ai 
dit  qoe  la  compression  peut  exceptionnellement  s'exercer 
sar  plusieurs  points  à  la  fois,  ou  successivement  sur 
diflerentes  régions  des  parois  génito-urinaires  (p.  260). 
Pour  démontrer  la  vérité  de  cette  assertion  générale,  je 
me  bornerai  à  citer  quelques  exemples.  Je  suppose  une 
angustie  pelvienne  résultant  du  rapprochement  des  bran- 
ches ascendantes  de  l'ischion  :  dans  la  descente  de  la  tète 
da  fœtus^  il  arrivera  un  moment  où  elle  appuiera  forte- 
ment les  parties  molles  contre  ces  deux  saillies,  en  laissant 
par&itement  libres  les  tissus  qui  correspondront  à  la  sym- 
phj%  pubienne.  Il  se  produira  dans  ce  cas,  si  l'attrition 
ert  assez  forte,  deux  fistules  latérales  séparées  par  un  isthme 
de  substance  intacte.  Représentons- nous  maintenant  un 
basnn  dans  lequel  le  sacrum  offre  une  courbure  tellement 
ei^érée,  que  le  diamètre  antéro- postérieur  des  détroits 
supérieur  et  inférieur  en  est  raccourci  en  même  temps 
que  Texcavation  conserve  ses  dimensions  normales,  ou  se 
trouve  même  augmentée  :  évidemment,  il  sera  possible, 
dans  cet  état  de  choses,  que  deux  compressions  successives 
s'exercent  en  des  endroits. différents,  et  que  la  mortifica- 
tion, si  elle  en  est  le  résultat,  donne  lieu  à  deux  fistules 
piaoëes  Tune  au-dessus  de  l'autre.  On  peut  facilement,  en 
se  rappelant  toutes  les  combinaisons  possibles  des  causes 
mécaniques  de  dystocie,  se  représenter  les  circonstances  où 
elles  exposeront  à  la  production  de  fistules  doubles  ou 
multiples.  Mais  il  j  a  un  autre  mécanisme  suivant  lequel 
il  me  parait  que  des  ouvertures  superposées  à  distance 
peuvent  aussi  se  ilévclopper  :  c'est  celui  qui  se  produit 
lorsque  la  tète  du  fœtus,  rencontrant  une  paroi  vésico- 
vaginale  flasque  et  plissée  transversalement,  la  pousse 
deiant  elle,  et  écrase  la  base  seulement  de  la  saillie,  en 
en  laissant  indemne  le  bord  libre,  de  sorte  qu'il  en  résulte. 
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après  la  chute  des  eschares,  deux  orifices  placés  dans  le 
sens  de  l'axe  du  vagin ,  et  situés  à  une  distance  mesurée 
par  la  hauteur  de  la  plicature  de  la  cloison. 

Les  causes  de  dystocie  ne  sont  pas  les  seules  qui  puissent 
déterminer  la  multiplicité  des  fistules.  La  vaginite  consé- 
cutive à  l'accouchement  et  aux  opérations  dont  il  a  pu 
être  accompagné,  et  l'état  puerpéral,  qui  imprime  parfois 
aux  lésions  locales  un  caractère  si  funeste,  sont  encore 
des  maladies  capables  de  faire  naître  des  délabrements 
tellement  étendus,' que  la  paroi  vésico- vaginale  peut,  à 
leur  suite,  rester  trouée  en  plusieurs  endroits.  C'est  consécu- 
tivement à  ces  terribles  afiections,  tout  aussi  bien  qu'après 
des  lésions  trauraatiques  extraordinaires,  qu'on  rencontre 
quelquefois  sur  le  même  sujet,  non-seulement  plusieurs 
fistules  de  la  même  catégorie,  mais  encore  d'autres  orifices 
ayant  des  points  de  départ  différents.  C'est  alors  surtout 
qu'il  se  présente  en  même  temps  des  fistules  uréthro  et 
vésico-vaginales,  des  fistules  vésicales  cervico-utérines, 
urélérales  vaginales  et  cervico-utérines  et  des  perforations 
recto-vaginalcs.  Heureusement,  je  le  répète,  ce  sont  là  des 
exceptions  fort  rares,  et  qui  d'ailleurs  sont  d'autant  moins 
souvent  soumises  à  l'observation  de  l'opérateur,  que  les 
maladies  qui  les  amènent  conduisent  bien  plus  fréquem- 
ment à  la  mort  qu'à  la  guérison. 

Je  n'ai  rencontré  dans  ma  pratique  que  trois  cas  de 
fistules  doubles  (Obs,  III,  V  et  XIV). 

ETAT    DES    ORGANES    VOISINS    DES    FISTULES. 

Aussitôt  qu'une  fistule  uro -génitale  est  établie  d'une 
manière  définitive,  la  vessie  et  l'urèthre  cessent,  à  des 
degrés  plus  ou  moins  marqués,  de  remplir  leurs  fonctions, 
et  subissent  en  conséquence  les  changements  auxquels 
sont   soumis   tous   les    organes   qui    n'agissent   plus.    La 
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rerîent  sor  elle^mèroe,  se  ratatine,  se  rétrécit,  au 
poînt  de  ne  plus  former  au-dessus  de  la  fistule  qu'une 
opèce  de  petit  couvercle,  qui  quelquefois  dépasse  à 
pdne  la  drconférence  de  TouTerture  (  dans  certaines 
nandcs  fistules).  L'urèthre  diminue  également  de  calibre, 
ci  peut  même  soblitérer.  En  même  temps  que  la 
capKité  de  la  vessie  diminue,  son  épaisseur  augmente, 
cl  a  muqueuse  s'épaissit  et  se  plisse.  Certains  auteurs, 
entre  autres  M.  Frennd  (1),  ont  voulu  mettre  ces 
diangeroents  sur  le  compte  d'un  travail  hypertrophique 
dmioppé  dans  cet  oi^ane.  Il  m'est  impossible  d'adopter 
cette  opinion  :  d'abord,  parce  que  Ton  voit  toujours 
le  déCuul  d'exercice  entraîner  l'atrophie  et  non  pas 
rhfpcrtrophie,  et  qu'il  n'j  a  pas  de  raison  pour  qu'il 
Tait  ici  une  dén^tion  à  cette  loi;  ensuite,  parce  que 
l'obervation  a  démontré  (2)  qu'après  les  opérations  pra- 
tiquées pour  les  fistules,  la  dilatation  de  la  vessie  se  fait 
afcc  une  facilité  et  une  rapidité  tellement  prononcées, 
qo*il  n'est  guère  permis  de  supposer  que  son  système 
musculaire  avait  perdu  virtuellement  ses  propriétés  et 
ragcncement  primitif  de  ses  fibres  (3).  Je  suis  bien  plutôt 
porté  à  croire  que  l'épaississement  du  réservoir  urinaire 


'  1^  OoTrage  rite.  p.  68. 

i;  Jmut,  Traité  de  chirurgie  pioêii^ue,  t.  II,  pp.  %Z0  et  45S, 
et  G.  SuHW ,  Uber  die  Heilung  der  biasetucheidenfisieim.  Giessen, 
It»,  p.  M. 

'3,  Le  fait  de  la  dilatabilité  de  la  vessie ,  après  ro|iéra(ion  de  la 
fatale,  a  été  contesté  par  quelques  praticiens,  entre  autres  par 
î»u  {Peihotogie  exieme,  t.  ¥,  p.  582).  Mais  cette  manière  de  voir 
est eostraîre  â  lolMerfation  générale;  et  l'on  peut  se  demander  si 
Vidal  o*a  pas  exagéré  ce  qu'il  a  cru  voir,  préoccupé  qu*il  était  de 
tnwter  des  raisons  pour  Intimer  roblitération  du  ragin  qn'il 
sOail  proposer  an  monde  chirurgical. 
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dépend  tout  simplement  du  tassement  de  ses  parties 
constituantes,  et  que.  si  quelque  changement  se  manireste 
dans  son  état  histologique,  ce  doit  être  plutôt  dans  le 
sens  de  la  régression  que  dans  celui  de  la  progression 
nutritive. 

L'exemple  le  plus  extraordinaire  de  rétrécissement  cl 
d'atrophie  de  la  vessie  qui  ait  été  signalé  comme  étant 
survenu  à  la  suite  d'une  fistule,  est  celui  qui  est  consigné 
dans  les  Annales  de  la  Société  anatomo- pathologique  de 
Bruxelles,  et  dont  j'ai  déjà  fait  mention  (p.  S40)  (1).  Dans 
ce  cas,  qui  a  été  publié  par  M.  Max,  et  dont  j'ai  eu  l'occasion 
de  vérifier  moi-même  toutes  les  particularités  par  la  dissec- 
tion, la  vessie  était  réduite  au  volume  d'une  grosse  lentille. 
La  fistule  était  urétéro-vaginale,  située  à  l'extrémité  de 
l'uretère  gauche,  et  ne  communiquait  plus  avec  le  rudiment 
vésical  que  par  un  conduit  extrêmement  étroit,  dans  lequel 
on  ne  pouvait  pénétrer  qu'avec  un  stylet  très-délié.  Elle 
débouchait  dans  la  région  médiane  du  vagin  (dont  la 
longueur  totale,  à  partir  du  méat  urinaire,  était  de  cinq 
centimètres),  à  un  centimètre  et  demi  du  col  utérin, 
au  même  endroit  que  l'orifice  postérieur  du  canal  de 
l'urèthre,  qui  avait  trois  centimètres  et  demi.  La  figure 
qui  accompagne  l'observation  de  M.  Max  est  inexacte  en 
ce  point,  qu'elle  fait  communiquer  l'uretère  droit  avec  le 
gauche,  derrière  la  petite  ampoule  vésicale,  tandis  qu'en 
réalité,  le  premier  de  ces  canaux,  complètement  oblitéré, 
venait  se  perdre  dans  la  partie  antérieure  du  vagin,  sans 
présenter  aucune  connexion  ni  avec  la  vésicule,  ni  avec  le 
conduit  réno-vésical  resté  libre.  La  femme  qui  a  fourni 
cette  intéressante  pièce  pathologique  est  morte  de  phthisie 


(1)  Jnnales  de  la  Société  anatomo- pathologique  de  BiiijpeUes , 
1860,  Bulletin  «°  ///,  p.  18. 
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i  quarante  el  un  ans,  après  aroir  itératiTeaienl  et  cat^o- 
riquement  déclaré  que  son  incontinence  d'urine  ne  s'était 
montrée  qu'à  Tâge  de  douze  ans,  à  l'époque  de  l'établis- 
Kment  des  r^les.  Malgré  ces  affirmations,  on  a  émis  des 
doates  sor  l'apparition  tardive,  et  surtout  sur  le  mécanisme 
de  la  formation  de  la  fistule,  que  M.  Max  explique  par 
la  Ibote  d'un  dépôt  tuberculeux,  et  l'on  a  cru  pouvoir 
aflbmer  que  la  lésion  était  congénitale.  Cette  opinion  n'est 
pas  tout  à  lait  sans  fondement,  car  il  n'y  avait  aucune 
tiace  de  cicatrice  à  l'endroit  de  la  fistule,  et  la  longueur  du 
canal  de  Torèthre  indiquait  évidemment  un  rice  de  con- 
bniiation. 

La  moqueuse  vésicale,  outre  qu'elle  perd  une  partie  de 
Ks  fonctions  après  l'établissement  de  la  fistule,  se  trouve 
placée  plus  ou  moins  dans  un  milieu  et  dans  des  rapports 
diflcrents  de  ceux  qu'elle  occupe  à  l'état  normal.  Dans 
iei  petites  fistules,  ces  changements  n'ont  pas  une  bien 
gnmde  importance;  mais  quand  l'ouverture  est  étendue, 
une  faimne  partie,  ou  même  la  presque  totalité  de  la 
nmqQeose  vésicale  est  mise  en  rapport  direct  avec  une 
noafcUe  cavité,  la  cavité  vaginale.  Le  raisonnement  doit 
Eure  supposer  que  cette  espèce  de  migration  est  de  na- 
tore  a  engendrer  de  l'irritation  dans  le  réservoir  déplacé, 
et  à  provoquer  ainsi  la  cystite  et  ses  conséquences,  la 
formation  de  muco-pus,  d'ulcérations,  de  fongosités,  de 
végétations  hypertrophiques,  etc.  C'est  effectivement  ce 
qu'indiquent  beaucoup  d'auteurs  qui  ont  écrit  sur  la  ma- 
tière. Mais,  pour  mon  compte,  je  dois  dire  que  j'ai  rarement 
constaté  l'existence  de  signes  éridents  de  ces  altérations, 
et  que  j'ai  été  souvent  surpris  de  Tétat  d'intégrité  dans 
lequel  se  trouvaient  les  restes  de  la  poche  urinaire, 
luème  dans  d'assez  grandes  fistules.  Je  n'ai  rencontré 
qu'une  seule  fois  (Obs.  Vil)  une  cystite  chronique  bien 
manifeste  et  bien  intense.  L'habitude,  développée  d'une 
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manière  lenle  et  continue,  modifie  probablement  ici  le 
mode  de  sensibilité  de  la  vessie  et  la  rend  propre  à  subir 
sans  danger  de  nouvelles  impressions,  phénomène  ana- 
logue à  celui  que  l'on  observe  quelquefois  dans  d'autres 
organes  qui  sont  soumis  accidentellement  à  des  change- 
ments de  rapports  du  même  genre. 

Le  vagin  est  très-souvent  le  si^e  de  modifications  d'une 
autre  nature.  En  général,  ses  plis  s'effacent  dans  le  voisinage 
de  lorifice,  et  il  présente,  jusqu'à  une  distance  qui  varie 
beaucoup,  une  surface  lisse,  luisante,  ayant  l'aspect  d'une 
séreuse,  et  qui  est  le  résultat  de  la  destruction  des  tissus 
propres  de  l'organe  et  de  leur  conversion  en  une  couche 
cicatricielle  recouverte  d'une  lame  d'épithélium  imparfait. 
En  même  temps  la  longueur  de  la  paroi  vésico-vaginale  se 
rétrécit  en  raison  de  l'étendue  de  la  solution  de  continuité 
qu'elle  a  subie  et  de  la  rétraction  qui  s'y  est  manifestée  lors 
de  la  cicatrisation  :  de  sorte  que,  dans  les  grandes  pertes 
de  substance,  l'intervalle  entre  le  méat  urinaire  et  la  lèvre 
antérieure  du  col  utérin  se  trouve  quelquefois  réduit  à  de 
très-minimes  proportions.  Ce  raccourcissement  entraîne 
quelquefois,  dans  la  position  et  dans  la  direction  de  la 
matrice,  des  changements  qui  consistent  surtout  dans 
l'abaissement  de  son  col  et  le  renversement  de  son  fond.  J'ai 
vu  un  cas  (Obs.  XXII)  où  le  renversement  a  été  tellement 
prononcé,  qu'il  a  eu  pour  résultat  de  diviser  la  cavité  de  la 
vessie  en  deux  loges  superposées,  et  d'entraver  ainsi  d'une 
manière  très  -  fâcheuse  les  fonctions  de  cet  organe.  Il 
est  bon  de  se  rappeler  la  possibilité  de  ces  modifications 
quand  on  explore  la  poche  urinaire  ou  qu'on  y  maintient 
des  instruments;  et,  lorsqu'elles  se  manifestent,  il  ne  faut  pas 
s'étonner  de  voir  que  les  mesures  données  par  les  observa- 
teurs pour  indiquer  le  siège  des  fistules,  ne  se  rapportent 
plus  aux  distances  normales  qui  existent  entre  le  point 
qu'elles  occupent  et  les  deux  extrémités  du  canal  vaginal. 
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la  rétraction  concentrique  de  la  cicatrice  des  orifices 
fistoleas  se  bisant  dans  tous  les  sens,  et  par  conséquent 
aosn  dans  le  sens  latéral,  il  peut  arriver  que  les  deux 
nrelères  se  trouyent  plus  rapprochés,  soit  dans  leur  trajet 
entre  le  ragîn  et  la  vessie,  soit  au  niveau  de  leurs  orifices. 
Si  la  fistule  est  située  un  peu  latéralement,  un  seul  uretère 
peut  être  ramené  vers  la  ligne  médiane.  Si  Torifice  anormal 
les  a  entamés  à  leur  embouchure,  celle-ci,  au  lieu  de 
présenter  un  orifice  allongé,  offre  un  pertuis  cicatriciel 
drcnlaire,  plus  on  moins  rigide  et  plus  ou  moins  rétréci 
"Obs.  JULi).  Si  c'est  leur  trajet  seulement  qui  a  été  détruit, 
ib  s'ouvrent  dans  le  vagin  ou  sur  les  rebords  de  la  fistule 
par  on  trou  ayant  à  peu  près  les  mêmes  caractères;  mais 
alors,  tonte  la  partie  du  canal  située  entre  Touverture  et 
les  angles  postérieurs  du  trigone  vésical  est  ordinairement 
oblitérée.  Si  leur  parcours  a  été,  dans  un  point  ou  dans  un 
autre,  compris  dans  la  sphère  de  l'inflammation  qui  a 
accompagné  la  formation  de  la  fistule,  ce  point  peut  avoir 
perdu  sa  mobilité  et  avoir  contracté  des  adhérences,  soit 
avec  la  circonférence  de  l'orifice  anormal,  soit  avec  les 
parois  vaginale  et  vésicalc. 

Le  vagin  est  recouvert  d'une  couche  épaisse  d'épi- 
thclium  stratifié,  qui  le  rend  moins  sensible  que  beau- 
coup d'autres  organes  creux  à  Faction  des  corps  étrangers, 
de  l'urine  en  particuher.  Cest  à  tort,  selon  moi,  qu'un 
grand  nombre  de  chirurgiens  ont  considéré  la  vaginite 
comme  une  des  conséquences  presque  inévitables  de  la 
fistule,  car  mon  observation  personnelle  m'a  démontré 
qu'au  contraire,  cette  inflammation ,  de  même  que  celle 
du  col  utérin,  existe  assez  rarement.  Comme  la  cystite 
franche,  je  ne  l'ai  rencontrée  que  dans  le  cas  de  l'obser- 
vation yn.  Il  est  probable  que  beaucoup  d  observateurs 
se  seront  laissé  induire  en  erreur,  ou  par  des  idées  pré- 
conçues sur  les  propriétés  de  l'urine,  ou  par  la  confusion 
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qu'ils  auront  pu  faire  des  effets  inflammatoires  de  l'aceou- 
chement  avec  ceux  qui  appartiennent  au  passage  de 
l'urine  après  la  fistule  confirmée,  ou  enfin,  par  une 
induction  fausse  tirée  des  lésions  réelles  produites  sur  le 
tégument  cutané  après  l'établissement  de  l'ouverture  uro- 
génitale. 

Ces  dernières  altérations,  en  effet,  sont  très-communes 
et  frappent  l'imagination  des  femmes  et  même  celle  du  pra- 
ticien, par  les  incommodités  et  les  douleurs  qu'elles  engen- 
drent. Mais  il  est  souvent  facile  de  constater  qu'elles  ne 
commencent  à  se  montrer  qu'à  partir  de  l'endroit  où 
apparaît  la  peau  et  où  finissent  les  muqueuses,  c'est-à-dire 
aux  grandes  lèvres  et  à  la  fourchette.  En  dessous  de  ces 
points,  elles  s'étendent  dans  le  voisinage,  partout  où  l'urine 
peut  aborder  et  croupir  :  au  périnée,  à  la  marge  de  lanus, 
aux  fesses,  au  pli  de  l'aine,  à  la  partie  interne  des  cuisses. 
Toutes  ces  régions  peuvent  devenir  le  siège  d'érythèmes, 
d'excoriations,  d'ulcérations,  d'élévations  papillaires,  ver- 
ruqueuses,  condylomateuses,  qui  fournissent  des  suinte- 
ments plus  ou  moins  abondants  et  quelquefois  de  la  sup- 
puration. Une  chose  digne  de  remarque,  c'est  que,  chez 
certaines  femmes,  ces  lésions  morbides  n'existent  pas 
(Obs.  I,  XIX)  ou  existent  à  un  très-faible  degré,  tandis  que, 
chez  d'autres,  elles  présentent  une  intensité  extraordinaire 
(Obs.  V,  VI,  VII,  IX,  XII,  XVni).  Ces  différences  ne 
dépendent  pas  toujours  de  la  grandeur  relative  des  fistules; 
elles  sont  bien  plus  souvent  en  rapport  avec  le  plus  ou 
moins  de  précautions  et  de  soins  de  propreté  que  prennent 
les  patientes.  Toutefois  il  est  à  supposer  que  les  qualités  de 
l'urine  sont  aussi  pour  beaucoup  dans  la  manifestation  ou 
l'absence  de  ces  accidents;  et  peut-être  faut-il  y  ajouter 
encore  une  certaine  disposition  de  la  peau  à  s'affecter  et  à 
s'enflammer  sous  l'influence  du  contact  de  corps  plus  ou 
moins  irritants. 
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COMPLICATIONS    DES    FISTULES. 

L'état  des  organes  affectés  de  fistule  et  des  parties 
Tdôîoes,  au  d^ré  que  je  viens  de  dépeindre,  ne  peut 
ordioaircnient  apporter  aucune  entrave  au  traitement  de 
Falisction  :  on  ne  doit  donc  pas  le  considérer  comme 
cotMtitnant  une  complication.  Mais  il  arrive  souvent  que 
lo  choin  ne  se  passent  pas  d'une  manière  aussi  simple,  et 
«pli  se  présente  des  changements  insolites  dans  la  texture, 
h  poâtion,  les  rapports  des  oignes,  dans  la  fonue  et 
râendue  des  d^âts  dont  ils  sont  atteints,  lesquels  sont  de 
nature  a  contrarier  et  à  compliquer  l'application  des 
itMorccs  thérapeutiques  ou  chirurgicales. 

La  dvstode  étant  ordinairement  la  cause  principale  de 
rétablissement  des  fistules,  et  les  vices  du  bassin  constituant 
à  leur  tour  une  des  prédispositions  les  plus  fréquentes  à  la 
djilocie,  il  est  naturel  que  ces  difformités  se  rencontrent 
comiiie  comi^cations  des  pertes  de  substance  de  la  paroi 
oro-génitale.  Heureusement,  il  est  rare  que  la  déformation 
pdfienne  soit  portée  au  point  de  gêner  l'action  des 
mojtm  chirurgicaux.  Néanmoins,  il  n'est  pas  impossible  de 
la  ?oir  apporter  quelquefois  un  certain  obstacle  au  jeu  des 
instruments  et  même  à  l'introduction  du  spéculum.  C'est 
œ  qui  est  arrivé  dans  le  cas  de  l'observation  XIV,  et  ce  qui 
aurait  probablement  eu  lieu  chez  la  femme  qui  fait  le  sujet 
<ie  Tobsenration  XXIV,  si  je  me  fusse  décidé  à  l'opérer. 
L'obésité  excessive  est  susceptible  de  présenter  quelquefois 
les  mêmes  inconvénients,  comme  on  peut  le  constater  dans 
ks  observations  IV  et  XIII. 

L'nrèthre,  au  lieu  de  subir  le  simple  rétrécissement  que 
la  nppression  de  ses  fonctions  rend  tout  naturel  et  que  le 
rétablissement  du  cours  ordinaire  de  l'urine  fait  facilement 
diiiparaitre,  contracte  parfois  un  d^ré  de  coarctation  beau- 
coup plus  prononcé  et  plus  tenace.  Souvent  alors  la  dimi- 
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niition  de  la  lumière  du  canal  reconnaît  pour  cause,  non 
plus  seulement  un  mouyement  de  retrait  de  ses  parois, 
mais  un  travail  inflammatoire  suivi  d'exsudations  plas- 
tiques qui  ont  amené  Tépaississement  des  tissus  et  la 
formation  de  saillies,  de  brides,  de  valvules  proéminant 
dans  l'intérieur  du  tube.  A  un  degré  plus  élevé,  l'oblitéra- 
tion peut  même  devenir  complète,  par  suite  d^adhérences 
contractées  par  les  surfaces  muqueuses  enflammées  et 
bourgeonnantes.  Si  Ton  se  rappelle  le  mécanisme  de  l'accou- 
chement lorsqu'il  est  arrivé  à  ce  moment  ou  la  tête  vient 
exercer  son  action  sur  le  canal  uréthral,  on  est  porté  à 
admettre  d  priori  que,  de  même  que  l'attrition,  l'inflam- 
mation et  tous  ses  résultats  doivent  ordinairement  sévir  de 
préférence  sur  la  partie  postérieure  du  tube  urinaire  :  c^est 
eficctivement  ce  que  l'on  observe  dans  la  pratique.  Ainsi, 
Jobert,  sur  treize  cas  d'oblitération,  l'a  trouvée  onze  fois 
siégeant  au  niveau  du  col  de  la  vessie;  deux  fois  seulement 
le  conduit  était  atrésié  jusque  dans  le  milieu  de  son 
étendue  (1).  H.  Simon  a  fait  les  mêmes  observations  (â). 
Quelquefois  les  altérations  de  Turèthre  sont  beaucoup 
plus  graves,  et  consistent  dans  la  destruction  d'une  partie 
et  même  de  la  totalité  de  son  étendue.  Il  est  difficile  de 
comprendre  qu'un  tel  accident  puisse  être  produit  par 
l'accouchement,  la  partie  antérieure  du  canal,  comme  je 
l'ai  fait  remarquer  (p.  288),  étant  naturellement  soustraite, 
par  sa  position  en  avant  de  l'arcade  pubienne,  aux  pres- 
sions les  plus  fortes  du  fœtus  contre  ce  cintre  osseux. 
Aussi  les  auteurs  qui  parlent  de  cette  espèce  de  lésion  la 
rattachent-ils  à  des  violences  imprudentes  exercées  par  des 


(  1  )  Cliniq ue  du  1 4  juin  1 862 ,  i  n  Gaz .  des  Hôpitaux,  1 86S ,  p .  38S . 
(2)  G.  SmoR,  Mittheilungeny  etc^  1868,  pp.  136  et  suivantes,  et 
109  et  suivantes. 
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■ans  ioexpériinentées,  et  surtout  à  des  manœuyres  incon> 
âdéites  de  sages- femmes  (1).  Il  est  probable  que  ce  sont 
do  caoKs  de  cette  espèce  qui  ont  produit  la  disparition 
empiète  de  Furèthre  dans  les  cas  observés  par  Schulz  (2) 
et  SaoGcrotte  (S),  et  dont  Thistoire  est  restée  célèbre.  Des 
opciations  pratiquées  sur  la  substance  du  canal  peuvent 
étie  miries  de  ce  ficheux  résultat  :  plusieurs  chirui^ens^ 
H.  Schuppert  entre  autres  (4),  ont  eu  à  le  déplorer,  et  moi- 
■ène  je  l'ai  chaerwé  (Obs.  XIX).  Heureusement  cet  acci- 
lient  est  extrêmement  rare,  beaucoup  plus  rare  que  l'obli- 
Icration  et  surtout  que  le  rétrécissement  partiels.  Pour 
■B  part,  je  n'ai  jamais  rencontré  ni  absence  primitive, 
ni  obiitëration  complète  de  l'urèthre,  mais  j'ai  souvent  eu 
ébire  h  de  Itères  coarctations  assez  bciles  à  vaincre  par 
on  calhétérisme  méthodique  (Obs.  Y). — Quand  cescompli- 
catioos  ezislent,  elles  entravent  non-seulement  le  traite- 
laciit  en  raison  de  leur  plus  ou  moins  de  gravité,  mais 
elles  doivent  Eadre  naître  des  appréhensions,  à  des  degrés 
différents,  bien  entendu,  relativement  à  la  persistance 
ponble  de  l'incontinence  après  l'occlusion  de  la  fistule. 

La  rareté  de  la  cystite  franche  accompagnant  les  com- 
ninnications  uro-génitales  lait  qu'il  se  présente  fort  peu 
(Taltérations  de  la  vessie  qui  puissent  embarrasser  le 
trâtennenL  Mais  il  n'en  est  pas  de  même  du  déplacement 
de  cet  organe  à  travers  l'ouverture  anormale,  qui  constitue 
une  comfdication  des  plus  fréquentes,  et  qui  peut  parfois 
gêner  la  manœuvre  opératoire  d'une  manière  désagréable. 


^1)  FsKrsB,  ouTr.  cité,  p.  6S.  —  Snon,  ouvr.  cité,  1868,  p.  161. 
nj  TELnn,  Diuertatio  de  incontinentia  urinœ  ex  pariu  difficiii. 
lafac,  17Î4,  p.  10. 
{!)  Sâvcium,  Mémoiree  de  chirurgie^  t.  H. 
4)  ScacfriBT.  ouvrage  cité,  p.  26. 
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La  hernie  vésicalc  par  la  fistule  a  naturellement  une 
tendance  plus  grande  à  se  produire  à  travers  de  grandes 
pertes  de  substance  que  par  de  petits  orifices.  Cependant 
il  arrive  qu'on  l'observe  dans  des  fistules  étroites,  tandis  que 
de  plus  grandes  ne  la  présentent  pas.  Ces  variations  dépen- 
dent probablement  de  différences  dans  l'état  de  flaccidité 
et  de  mobilité  de  la  vessie;  mais  jusqu'aujourd'hui  je  n'ai 
pas  encore  pu  constater  directement  l'influence  de  ces 
causes.  Quoi  qu'il  en  soit,  le  champignon  vésical  se  montre, 
dans  les  cas  les  plus  simples,  sous  la  forme  d'une  petite 
lentille  rouge  dépassant  de  très-peu  le  pourtour  fistuleux; 
dans  les  cas  plus  accentués,  il  ressemble  à  un  gros  bourgeon, 
dilaté  au  delà  de  l'orifice  et  comme  étranglé  à  son  niveau; 
à  un  plus  haut  degré,  il  remplit  une  bonne  partie  du 
vagin ,  sous  l'aspect  d'une  masse  fongueuse  assez  régulière- 
ment sphérique  ou  ovalaire;  enfin,  au  summum  de  la  com- 
plication, il  s'échappe  par  la  vulve  et  forme  entre  les  cuisses 
une  tumeur  saignante,  qui  s'irrite,  s'excorie  et  s'ulcère  au 
contact  de  l'air,  des  téguments  et  des  impuretés  du  voisi- 
nage (Obs.  n,  V,  VI,  vu,  VIII,  xm,  xviii,  xix,  xxn). 

Quelquefois  il  se  forme  un  double  bourrelet  (Obs.  XIII). 
Dans  tous  les  cas,  la  présence  de  cette  espèce  de  tampon 
devient  gênante  pour  l'exploration  des  fistules  et  surtout 
pour  l'exécution  des  difi*érents  temps  de  l'opération,  par 
la  raison  que  sa  réduction,  ordinairement  assez  facile  à 
exécuter,  est,  au  contraire,  assez  difiicile  à  maintenir  dans 
certaines  positions  de  la  femme. 

La  force  qui  sollicite  la  vessie  à  s'engager  dans  les  orifices 
accidentels  de  la  cloison  vésico- vaginale  ne  peut  être  que 
la  pression  des  viscères  abdominaux  sur  la  face  péritonéale 
de  l'organe.  Or,  cette  force  s  exerce  sur  toute  l'épaisseur  de 
la  vessie.  On  pourrait  croire,  d'après  cela,  que  sa  paroi 
tout  entière  doit  s'engager  dans  l'ouverture  :  mais  il  faut 
considérer  que  la  tunique  musculaire  de  la  poche  urinairc 


m  roBcrre  et  se  condense  platôt  qu'elle  ne  se  plisse,  tandis 
qoe  le  contraire  existe  pour  la  muqueuse,  ce  qui  fait  que, 
dans  les  petites  fistules,  celle-ci  peut  s'insinuer  isolément 
et  entrer  seule  dans  la  composition  de  la  hernie.  Générale- 
ment les  auteurs  (1)  considèrent  le  mécanisme  de  la  forma- 
lion  du  bourrelet  vésical  comme  se  produisant  toujours  de 
oeUe  manière.  D'après  mes  obsenrations,  il  peut  cependant 
arriver, dans  les  fistules  d'une  certaine  grandeur,  que  toutes 
ks  conciles  du  TÎscère  se  précipitent  dans  le  vagin  et  yien- 
oent  j  former  une  poche,  dont  la  perforation,  si  jamais 
on  Tenait  a  la  pratiquer,  conduirait  ainsi  directement  dans 
h  carilè  péritonéale.  —  Dans  les  deux  cas,  la  partie 
herniée,  phis  ou  moins  étranglée  à  l'endroit  de  Touverture 
firtnleose,  devient  ordinairement  le  siège  d'une  stase  san- 
gioDe  qui  la  rend  susceptible  de  donner  des  hémorrhagies 
ao  moindre  contact  un  peu  rude,  et  surtout  à  la  suite  de 
diérèses  plus  profondes  produites,  soit  par  mégarde,  soit, 
comme  on  Ta  conseillé  fort  abusivement,  dans  un  but  curatif. 
D  est  tout  à  fait  insolite  d'observer,  comme  complications 
des  fistules,  des  adhérences  des  différents  points  de  la  paroi 
interne  de  la  vessie.  La  raison  de  celte  rareté  consiste  en  ce 
que  les  lésions  qui  semblent  pouvoir  seules  les  déterminer, 
c'est-a-dire  l'écrasement  simultané  de  deux  surfaces  opposées 
do  viscère,  provoquent  presque  toujours  un  épanchement 
Drinaire  dans  le  péritoine,  et  par  conséquent  la  morL 
Cependant  on  peut  imaginer  des  circonstances  qui  rendent 
posaUes,  sans  ouverture  concomitante  du  péritoine,  des 


(1}  W.-J.  ScnoTT,  in  A.-E.  Siibou's  Journal  fur  Frauenzimmer- 
Kmmkkeiien,  t.YlI,  p.  S4.  —  Dktbu,  ouYragecîté,  p.  M.  —  Fabbe. 
BihUûthèque  du  médocin -praticien y  t.  l,  p.  145.  —  Jubbbt  bk  Lab- 
BAi^«  Traité  de  chirurgie  piastique,  (.  U,  p.  S28.  —  Fbccjib,  ouvrage 
«le,  p.  71. 
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mortifications  situées  en  face  l'une  de  l'autre,  et  suivies  de 
plaies  dont  la  cicatrisation  se  fait  par  soudure  réciproque. 
C'est  ce  qui  peut  avoir  lieu,  par  exemple,  quand  la  vessie 
est  surprise  par  les  agents  de  compression  au  moment  de 
sa  réplétion,  alors  qu'elle  a  fortement  refoulé  le  péritoine 
vers  la  région  hypogastrique,  ou  bien  après  que  la  paroi 
antéro- inférieure  en  a  été  poussée  sous  larcade  pubienne 
par  un  mouvement  de  glissement  exécuté  en  dessous  de  la 
séreuse  abdominale.  J'ai  observé  un  cas,  peut-être  unique 
en  son  genre  (Obs.  XX),  où  l'adhérence  des  parois  vésicales 
s'est  faite  d'une  manière  bien  étrange,  et  en  dehors  des 
accidents  qui  peuvent  accompagner  l'accouchement  ordi- 
naire. Chez  la  femme  qui  m'a  fourni  le  sujet  de  cette 
observation,  l'adhérence  a  eu  lieu  par  suite  de  la  compres- 
sion exercée  immédiatement  sur  la  paroi  interne  de  la  vessie 
par  un  fœtus  de  trois  à  quatre  mois  qui  y  avait  été  poussé 
par  la  matrice  :  celle-ci  s'était  débarrassée  de  son  contenu 
dans  cette  direction,  par  suite  de  l'inclinaison  que  lui  avait 
fait  subir  une  occlusion  incomplète  de  son  col,  provoquée, 
à  une  époque  antérieure,  pour  opérer  la  guérison  d'une 
fistule  vcsicale  cervico- utérine  profonde. —  Lorsque,  par 
n'importe  quelle  cause,  les  parois  internes  de  la  vessie  se 
sont  soudées,  la  cavité  de  l'organe  se  trouve  partagée  en 
difi!erentes  loges  communiquant  entre  elles,  comme  dans 
l'observation  rapportée  par  Jobert  (1),  ou  bien  les  surfaces 
vésicales  réunies  sont  en  même  temps  adhérentes  aux  os 
voisins,  surtout  à  l'arcade  pubienne,  comme  dans  quelques 
fistules  dont   l'histoire  est   rapportée  dans  l'ouvrage  de 
M.  G.  Simon  (2).  On  comprend  toutes  les  difficultés  et  même 


(1)  Jobert,  Chirurgie  plastique,  t.  II,  p.  3âl. 

(2)  G.  Simon,  Ueber  die  Opération  der  Blasenscheidenfisteln,  etc, 
1862.  Obs.  XV  et  XIX,  pp.  113  et  117. 
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lo  dangers  que  de  pareilles  lésions  peufeat  introduire  dans 
le  trûtement  diirurgical. 

Une  complication  assez  fâcbeose  des  fistules,  c'est  Firré- 
j^olarité  de  leurs  bords,  déterminée  par  des  nodosités,  des 
brides,  des  y^étations,  des  fissures  plus  ou  moins  profondes, 
do  espèces  de  lanières  qui  les  traversent.  Toutes  ces  parti- 
cularités, c|ui  sont  le  résultat  dune  cicatrisation  TÎcieuse 
oa  d'un  déTcloppement  kypertropbique,  peuvent  com- 
pliquer singulièrement  FaTivement,  rendre  fort  pénible 
fiotroduction  des  aiguilles,  et  même  apporter  jusqu'à  un 
certain  point  des  obstacles  à  l'afirontement  régulier  des 
lêrres  de  la  plaie.  On  trouve  de  nombreux  exemples  de 
ees  complications  dans  les  diflërents  cas  décrits  dans  mes 
oherraUons  (Obs.  IL  VI,  XI,  XV,  XVIU,  XX,  XXIII). 

Autrefois  on  considérait  l'ouverture  des  uretères  sur  le 
pourtour  de  la  fistule  comme  une  complication  tellement 
Bcfaense,  qu'elle  devait  rendre  l'opération  inutile  et 
nécessairement  infructueuse.  Dans  ces  derniers  temps*  on 
est  levcna  de  ces  craintes,  qui  sont  effectivement  exagérées. 
Jobert  et  IL  G.  Simon  ont  beaucoup  contribué  à  rassurer 
les  chirurgiens  à  cet  égard.  Toutefois,  s'il  est  vrai  qu'il  est 
presque  toujours  possible,  comme  dans  l'observation  XIX, 
d'ériter  de  comprendre  dans  la  suture  les  orifices  urétéraux 
ouverts  sur  les  bords  de  l'ouverture  anormale,  il  peut  aussi 
se  fiûre  que  des  dépbcements,  des  adhérences  insolites,  des 
rètrécisseuients  de  ces  conduits  rendent  l'opération  très- 
délicate  et  en  compromettent  jusqu'à  un  certain  point  le 
succès  (Obs.  XXI). 

Lorsque,  pendant  l'accouchement,  le  conduit  vulvo- 
utérin  a  été  tellement  endommagé  que  la  région  de  la 
fistule  n  a  pas  été  seule  atteinte,  mais  que  d'autres  portions 
de  ce  conduit  l'ont  été  paiement,  Texamen  de  la  fistule  et 
Tapplication  des  différents  moyens  de  traitement  devien- 
nent souvent  très -difficiles.  Dans  ces  circonstances,  tout 
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un  seginenl  de  la  circonférence  de  l'organe  et  parfois  la 
circonférence  tout  entière  ont  été  mortifiés  ou  détachés  du 
col  utérin  sans  que  la  vessie  et  le  rectum  aient  été  compris 
dans  la  lésion;  on  cite  même  des  accouchements  où  presque 
toute  rétendue  du  vagin  a  pu  être  ainsi  détruite  par  l'attrition 
désorganisatrice.  Quelquefois  la  formation  des  eschares  n'est 
que  secondaire  et  résulte  d'une  violente  élytrite  puerpérale. 
Dans  tous  les  cas,  le  retrait  du  tissu  inodulaire  détermine  la 
formation  de  brides  plus  ou  moins  saillantes,  d'anneaux 
cicatriciels,  d'élytrosténoses  qui  peuvent  rendre  l'accès 
des  fistules  fort  difficile  et  gêner  considérablement  les 
manœuvres  opératoires.  J'ai  vu  une  fois,  chez  une  femme 
qui  portait  une  fistule  recto  -  vésicale  près  de  la  fosse 
naviculaire,  le  vagin  réduit  à  un  petit  conduit  pouvant 
à  peine  admettre  une  soude  de  femme,  et  conduisant 
dans  un  cul-de-sac  situé  à  deux  centimètres  seulement  de 
hauteur.  H.  Freund  (1)  parle  d'une  femme  qui  était  en 
même  temps  afi*ectée  d'une  fistule  uréthro- vaginale  et  de 
deux  rétrécissements  du  vagin  situés  l'un  au-dessus  de 
l'autre,  à  la  manière  de  deux  espèces  de  diaphragmes;  entre 
ces  diaphragmes,  dont  l'ouverture  était  aussi  très-étroite,  se 
trouvait  une  seconde  fistule  vésico -vaginale,  et,  au-delà 
de  la  seconde  cloison,  un  troisième  orifice  conduisant  de  la 
vessie  dans  le  col  utérin. 

Le  col  de  la  matrice  peut  être  dévié  par  suite  d'adhé- 
rences pathologiques;  il  présente  quelquefois  une  hypertro- 
phie ou  un  efi!acement  complet  de  ses  lèvres;  dans  des  cas 
plus  rares,  il  est  complètement  oblitéré  (Obs.Xin,XV,XXI), 
et,  quoi  qu'en  ait  dit  Jobert  (2),  cette  oblitération  peut  se 
faire  sans  que  le  vagin  soit  en  même  temps  le  siège  de 


(1)  Freono,  ouvrage  cité,  p.  68. 

(2)  Jobert,  Chirurgie  plaêiique,  t.  II,  p.  S 17. 
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Icsioiis  notables.  Au  point  de  vue  des  phénomènes  locaux 
et  généraux,  ces  complications  peuvent  avoir  certaines 
conséquences  qu'il  ne  &ut  pas  n^liger;  mais  il  est  rare 
qu'elles  soient  une  cause  de  grands  embarras  dans  l'usage 
des  procédés  opératoires.  Leur  étiologie  est  à  peu  près  la 
même  que  celle  des  déformations  et  des  occlusions  partielles 
oa  complètes  du  vagin,  c'est-à-dire  qu'elles  succèdent  à 
des  écrasements  plus  ou  moins  étendus  du  col,  et  même 
quelquefois  à  un  décollement,  sous  la  forme  d'une  rondelle, 
de  fonte  la  portion  vaginale  de  cet  organe  (1). 

Une  complication  beaucoup  plus  commune  consiste  dans 
des  adhérences  de  la  circonférence  de  la  fistule  avec  les  os 
do  bassin.  Certains  auteurs  ont  affirmé  que  ces  connexions 
se  font  aussi  bien  au  niveau  des  parois  latérales  du  bassin 
que  vers  le  pubis.  Le  mécanisme  de  la  formation  des  fistules 
que  j'ai  décrit  plus  haut  indique  efiectivement  que  la  chose 
est  possible;  mais  il  démontre  aussi  que  les  adhérences  au' 
pubis,  et  surtout  à  son  arcade,  doivent  être  les  plus  fré- 
qocntes.  Pour  mon  compte,  ce  sont  celles  que  j'ai  le  plus 
SNmnt  observées  (Obs.  Y,  XD ,  XYin,  XIX,  XXIV).  Trois 
lois  (Ohs.  DL,  XXI,  XXn)  j'ai  rencontré  des  adhérences  aux 
parois  de  l'excavation  pelvienne.  Le  mode  de  formation  de 
ces  attaches  morbides  ne  peut  se  comprendre  qu'en  admet- 
tant que  la  compression  a  été  assez  forte  pour  détruire  ou 
do  moins  pour  endommager  fortement  le  périoste  en  même 
temps  que  les  parois  uro-génitales,  et  qu'il  en  est  résulté  la 
suppuration  de  cette  membrane,  suivie  de  l'apparition 
d'une  suiiace  inodulaire  qui  s'est  ensuite  confondue  avec 
ks  bourgeons  voisins.  Les  inconvénients  que  cette  compli- 
cation apporte  avec  die  sont  nombreux  :  elle  force  l'opéra- 


(I)  SfoiTz,  Mémoire  9ur  leê  perforaiion*  du  col  ie  ruiérus,  eie, 
Strasbourg. 


—  522  - - 

teur  à  user  avec  une  grande  parcimonie  de  la  matière  à  avi- 
vement  ;  elle  rend  souvent  celui-ci  très-difficile;  elle  âte  toute 
liberté  dans  le  choix  de  la  direction  de  la  ligne  de  réunion; 
elle  expose  à  manœuvrer  à  proximité  de  vaisseaux  plus  ou 
moins  volumineux;  et  elle  oppose  quelquefois  des  difficultés 
presque  insurmontables  au  passage  des  aiguilles  et  des  fils. 
On  rencontre  encore,  dans  certaines  fistules,  des  adhé- 
rences d'une  autre  espèce.  Quand,  à  la  suite  de  l'accou- 
chement, il  survient  une  péritonite,  ou  simplement  une 
péri-métrite,  ces  affections  peuvent  se  terminer  par  la 
formation  d'adhésions  anormales,  qui,  tout  en  constituant 
un  moyen  de  guérison,  comme  on  peut  en  voir  un 
exemple  remarquable  dans  l'observation  XXIV,  changent 
en  même  temps  les  conditions  des  organes  au  point  de  nuire 
à  l'exécution  et  à  l'efficacité  des  manœuvres  chirurgicales. 
Mais  le  plus  souvent,  à  l'orage  suscité  par  le  processus 
'inflammatoire  succède  une  exsudation  plastique  abondante, 
dont  les  modifications  successives  aboutissent  à  un  épaissis- 
sement  hypertrophique  avec  induration  du  tissu  connectif 
sous-péritonéal  de  l'excavation  pelvienne.  C'est  encore  là 
une  terminaison  heureuse,  si  on  la  compare  aux  dangers 
auxquels  exposait  la  maladie  initiale;  cependant,  au  point 
de  vue  de  la  thérapeutique  de  la  fistule,  elle  devient  souvent 
la  source  de  grands  embarras  et  même  des  dangers  sérieux. 
Les  ligaments  larges,  la  matrice,  la  vessie  et  le  rectum 
forment  alors  un  tout  dont  les  différentes  parties  se  meuvent 
beaucoup  plus  difficilement  l'une  sur  l'autre  que  dans 
l'état  normal;  l'abaissement  de  l'utérus,  le  rapproche- 
ment des  bords  de  la  fistule,  surtout  quand  elle  offre  une 
certaine  étendue,  sont  rendus  plus  difficiles;  le^  dépla- 
cements accidentels  des  organes  réagissent  avec  plus  de 
force  sur  les  parties  réunies,  dont  l'indépendance  est  ainsi 
fortement  compromise;  le  poids  des  viscères,  qui  est  aug- 
menté, exerce  une  fâcheuse  influence  sur  les  suites  de 
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ropéfatioo;  enfin,  il  peut  se  présenter  un  autre  accident 
kaoeoup  plus  gra^e  :  c'est  la  disposition  des  parois  de 
b  Tone,  devenues  rigides  et  peu  extensibles,  à  se  laisser 
pcrfoiq  par  le  bec  de  la  sonde  maintenue  en  permanence 
ptndant  le  cathétérisme  consécutif.  On  peut  voir  un 
exemple  de  la  possibilité  de  ce  résultat  funeste  dans  une 
amuDonication  cpie  j  ai  laite  à  FAcadémie  de  Médecine, 
en  1862  (1). 

Autant  est  fréquente  la  vaginite  aiguë  qui  suit  immé- 
diatement les  lésions  produites  par  1  accouchement,  autant 
cd  rare,  comme  je  l'ai  dit,  l'inflammation  chronique  du 
lagio  résultant  du  contact  de  l'urine.  Si  cette  dernière 
affection  se  produisait,  elle  exigerait  évidemment  certaines 
médications  préparatoires;  mais,  si  on  ne  parvenait  pas  à 
f^cn  rendre  maître,  elle  ne  serait  pas  de  nature  à  contre- 
iodiquer  absolument  les  opérations  ou  à  les  rendre  impos- 
ables. On  en  a  la  preuve  dans  l'observation  Vil.  U  en  est 
de  même  des  cystocèles,  qui  peuvent  bien  gêner  plus  ou 
moifis,  mais  jamais  arrêter  un  opérateur  habile;  et  j'en 
diiai  autant  des  calculs  urinaires  vaginaux.  A  propos  de 
ceux-ci,  je  ferai  remarquer  qu'en  général  ils  n'ont  de 
tendance  à  se  former  que  lorsque  se  trouvent  réunies  deux 
couditioiis  consistant  dans  une  composition  chimique  par- 
ticulière de  l'urine  et  dans  un  obstacle  quelconque  à  Técou- 
lement  libre  de  ce  liquide  par  le  vagin  :  les  rétrécissements 
de  eel  organe,  la  présence  de  corps  étrangers  dans  sa  cavité 
mot  donc  des  causes  prédi^iosantes  à  leur  apparition.  C'était 
le  cas  de  la  fameuse  observation  de  J.-L.  Petit,  rapportée 
par  Jobert  (2),  on  une  oblitération  presque  complète  du 


(1)  BmUeiin  de  VjÉeadèmie   royale  de  Médecine   de   Belgique, 

"sérient.  V,  II*  I. 

(S)  JmtT,  Ckirmryie plastique,  t.  Il,  p.  SIS. 


—  524  — 

vagin  avait  déterminé  dans  ce  canal  la  formation  d'une 
pierre  de  la  grosseur  d'un  œuf.  M.  Simon  rapporte  des  faits 
qu'on  peut  rattacher  au  même  genre  de  causes  (1).  Lorsque 
j  ai  rencontré  de  ces  concrétions  (Obs.  XI),  elles  s'étaient 
formées  sur  des  fils  métalliques  laissés  dans  le  vagin;  la 
femme  qui  fait  le  sujet  de  Tobservalion  XIX  en  a  présenté 
autour  d'un  pessaire  maintenu  dans  l'intérieur  de  ce  con- 
duit après  la  formation  de  la  fistule.  Autour  de  la  vulve,  les 
incrustations  lithiques  sont  assez  fréquentes  sur  les  poils 
de  cette  région,  où  elles  forment  quelquefois,  chez  les 
femmes  peu  soigneuses,  des  espèces  de  productions  stalac- 
tiformes;  mais  il  est  inutile  de  dire  que  ces  concrétions  ne 
peuvent  contrecarrer  en  rien  le  traitement  de  l'affection 
principale. 

Les  végétations  dans  le  vagin  et  à  son  entrée  sont  des 
productions  morbides  qui  doivent  être  peu  fréquentes, 
puisque  je  n'en  ai  jamais  rencontré  dans  ma  pratique. 
A  coup  sur,  il  est  peu  de  praticiens  de  nos  jours  qui  aient 
observé  des  carnosités  comparables  à  celles  décrites  par 
Henri  Van  Heer  (2),  et  il  faut  que  la  femme  qui  les  portait 
ait  été  d'une  malpropreté  sordide  ou  ait  présenté  quelque 
complication  non  reconnue,  pour  qu'elles  aient  acquis  un 
volume  tel  que  deux  mains  pouvaient  à  peine  les  embrasser. 
En  supposant  du  reste  que  cette  complication  existe  et 
qu'aucune  production  hétéromorphe  ne  vienne  rendre  ces 
tumeurs  inopérables,  elles  ne  constitueraient  qu'un  simple 
désagrément,  et  n'entraîneraient  d'autres  conséquences 
que  la  nécessité  d'une  résection  préalable,  analogue  à  celle 
que  Van  Heer  a  pratiquée  lui-même  dans  le  cas  que  je 
viens  de  mentionner. 


(1)  G.  Simon,  âHtiheilungen,  etc.,  1868,  p.  238. 

(2)  Vbltubm,  ouvrage  elle,  p.  8. 
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La  molliplîcilé  des  fistules,  dans  le  cas  où  les  ouveitares 
ml  placées  à  proximilé  l'une  de  l'autre,  ne  doit  pas  être 
considérée  comme  une  complication,  atlendu  que  l'art 
Cil  parvenu  à  en  oblenir  l'oblitéralion  simultanée  avec 
pmpie  autant  de  facilité  que  lorsqu^il  s'agit  d'une  perte 
de  substance  unique.  Hais  il  n'en  est  pas  de  même  de  ces 
lésions  compliquées  où  la  paroi  uro^énitale  est  attaquée 
dans  plusieurs  endroits  situés  à  de  telles  distances  qu'il 
et  impossible  de  les  embrasser  dans  les  limites  où  doit 
K  restreindre  une  opération  prudente  et  réservée.  Le 
moindre  inconvénient  qui  puisse  résulter  d'une  semblable 
dispontion,  c'est  l'augmentation  de  la  difficulté  de  l'appli- 
cation des  mojens  chirurgicaux;  et  ce  qui  est  plus  sérieux, 
c^est  l'obligation  où  elle  met  souvent  le  praticien  de 
répéter  a  différentes  reprises  les  manœuvres  opératoires, 
et  de  prolonger  ainsi  la  durée  du  traitement  au  point 
d'qioiser  une  partie  de  la  patience  et  des  forces  de  la 
malade.  Cest  surtout  lorsque  les  fistules  multiples  siéent 
dans  des  r^ons  où  les  procédés  chirurgicaux  doivent 
différer, comme,  par  exemple,  au  col  de  la  vessie,  à  l'uretère, 
an  museau  de  tanche,  que  la  simplicité  et  Tinnocuité 
ordinaires  du  traitement  disparaissent  pour  faire  place  à 
des  indications  beaucoup  plus  graves  et  plus  embarras- 
santes. 

La  grande  étendue  des  fistules,  grâce  aux  perfectionne- 
ments modernes  des  méthodes  opératoires,  n'exclue  pas 
toujours  la  facilité  et  la  rapidité  de  leur  guérison;  mais 
c'est  a  la  condition  que  la  perte  de  substance  n'empiète 
pas  sur  des  oignes  dont  les  fonctions  sont  essentielles  à 
la  rétention  de  l'urine.  Il  est  évident  que  si  l'ouverture 
de  la  paroi  uro-génitale  s'étendait  jusqu'au  col  de  la 
vesse,  et  surtout  si  elle  avait  envahi  une  bonne  partie 
ou  la  totalité  du  canal  de  Turèthre,  le  chirurgien  se  trou- 
verait, au  contraire,  en  présence  d'une  des  plus  fâcheuses 
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conditions  d^nsuccès  qu'il  soit  possible  de  rencontrer  dans 

P.  la  pratique. 

Il  La  fistule  recto -vaginale,  quand  elle  accompagne  la 

}  fistule  vésico  -  vaginale ,  constitue  toujours  une  véritable 

complication  :  car,  si  l'on  attaque  les  deux  ouvertures  à  la 
fois,  l'opération  en  est  rendue  beaucoup  plus  longue,  plus 
douloureuse  et  moins  bénigne;  si,  au  contraire,  on  les 

I  traite  successivement,  la  présence,  sur  les  surfaces  opérées, 

des  urines  d'un  côté  et  des  matières  fécales  de  l'autre,  peut 
tout  au  moins  contrarier  la  cicatrisation,  bien  qu'elle 
n'ait  pas  assez  de  puissance  pour  l'empêcher  d'une  manière 
absolue.  Il  en  est  de  même  de  la  rupture  du  périnée, 
quand  elle  s'étend  fort  loin  dans  le  rectum;  mais  les 
ruptures  superficielles,  loin  de  devoir  être  regardées  comme 
une  complication,  peuvent,  au  contraire,  rendre  les  explo- 
rations et  les  manœuvres  chirurgicales  plus  faciles  et  plus 
commodes. 

Je  ne  parlerai  pas  de  la  chute  du  rectum  ni  de  la  con- 
stipation opiniâtre,  que  certains  chirurgiens  ont  rangées 
parmi  les  complications,  parce  que  l'art  possède  des  moyens 
certains  de  remédier  aux  inconvénients  dont  elles  peuvent 
être  la  cause.^  et  de  les  empêcher  de  nuire  en  quoi  que  ce 
soit  à  la  liberté  des  mouvements  de  l'opérateur. 


CHAPITRE  V. 


STIPTOIATOLOGIE. 


Les  sjmptômes  des  fistules  doivent  être  rapportés  à 
deax  groupes  parfaitement  distincts  comprenant  :  le  pre- 
mier, ceux  qui  accompagnent  les  fistules  en  voie  de  for- 
mation; le  second,  ceux  qui  appartiennent  aux  fistules 
établies  et  confirmées. 


srmnoMES  bes  fistules  en  yoie  bb  formation. 


Lorsque  FonTertureuro-génitale  est  formée  d'emblée  par 
on  instrument  tranchant,  piquant,  ou  par  déchirure  ou 
arrachement,  les  phénomènes  qui  caractérisent  la  lésion 
sont  des  plus  simples  :  ils  se  résument  dans  une  hémor- 
diagie  plus  ou  moins  forte  et  dans  une  perte  immédiate 
d'urine  par  le  vagin.  Mais  quand  la  perforation  est  pro- 
duite par  contusion  ou  par  écrasement,  un  travail  de  sup- 
puration oo  d'élimination  s'interpose,  comme  je  l'ai  fait 
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observer,  entre  le  moment  où  les  lésions  primitives  ont  été 
effectuées  et  celui  où  a  lieu  l'établissement  définitif  de  la 
communication  uro-génitale. 

Si  la  suppuration  doit  s'établir,  la  fièvre  sallume,  le 
vagin  devient  douloureux,  sa  paroi  antérieure  se  tuméfie, 
la  miction  devient  de  plus  en  plus  pénible,  jusqu'à  ce 
qu'enfin  le  processus  se  termine  par  l'issue  sinmltanée  du 
pus  et  de  l'urine.  Si  l'attrition  des  tissus  a  donné  lieu 
à  la  formation  d'une  eschare  qui  doit  s'éliminer,  la 
partie  qui  en  est  le  siège  perd  d'abord  sa  sensibilité,  et 
l'application  du  doigt  ou  des  instruments  n'y  est  plus 
perçue;  mais  bientôt  ses  environs  se  gonflent  et  devien- 
nent douloureux,  et  ces  accidents  ne  diminuent  que 
lorsque  la  séparation  de  la  portion  mortifiée  commence 
à  s'effectuer.  Une  suppuration  plus  ou  moins  abondante 
s'écoule  alors  dans  le  vagin,  et  l'incontinence  d'urine 
ne  tarde  pas  à  apparaître.  Quelquefois  l'écoulement  du 
liquide  n'a  été  précédé  d'aucun  symptôme  précurseur,  et 
il  survient  brusquement  sans  que  rien  ait  pu  faire  pressentir 
la  catastrophe. 

Pendant  que  s'opère  le  travail  préparatoire  à  l'établis- 
sement de  la  fistule,  la  miction  continue  parfois  à  se  faire 
d'une  manière  normale,  ou  du  moins  sans  être  accom- 
pagnée d'aucune  incommodité  assez  notable  pour  attirer 
l'attention  de  la  malade.  Mais  d'autres  fois  la  rétention  des 
urines  devient  complète,  soit  immédiatement  après  l'accou- 
chement, soit  très- peu  de  temps  après.  Plusieurs  causes  me 
paraissent  pouvoir  intervenir  dans  la  production  de  cet  acci- 
dent :  d'abord  l'état  de  stupeur  de  la  vessie,  frappée  d'inertie 
à  la  suite  des  lésions  qu'elle  a  subies  ;  en  même  temps  la 
contusion  de  la  partie  postérieure  du  canal  de  l'urèthre, 
dont  la  cavité  peut  avoir  été  rétrécie  par  le  boursouflement 
résultant  de  l'épanchement  sanguin;  puis,  lorsque  les 
phénomènes  inflammatoires  se  sont  déclarés,  la  douleur 
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qd  florrient  à  chaque  contraction  de  la  Ycsûe,  et  1  augmen- 
tatîoDda  gonflement  da  col  yésical  et  du  canal  de  Furèthre, 
qui  peut  aller  jusqu'à  oblitérer  momentanément  ces  organes 
(Taoe  manière  presque  hermétique.  On  peut  Yoir,  dans 
robserration  XU,  une  suite  de  perturbations  bien  remar- 
qoaUes  dans  rémission  de  Turine  :  il  j  eut  d'abord  une 
fclention,  due  probablement  à  la  compression  du  colyésical 
par  une  partie  de  l'enfanL,  et  qui  persista  pendant  les  cinq 
joufs  qui  précédèrent  1  accouchement;  après  celui-ci,  la 
rétention  cessa  pour  reparaître  la  nuit  suivante,  accom- 
pagnée d'un  écoulement  par  r^orgement,  goutte  à  goutte; 
trois  jours  après,  la  rétention  redevint  complète,  provoqua 
de  la  fièvre  et  des  douleurs  vésicales,  et  ce  n'est  qu'après 
avoir  duré  <{uinze  jours  qu'elle  cessa  complètement  pour 
iaire  place  à  un  écoulement  continu  dans  le  vagin. 
Lobservation  XIII  nous  fournit  encore  un  exemple  de 
cette  espèce  de  rétention. 

L'époque  à  laquelle  se  montre  l'urine  varie  beaucoup 
dia  les  femmes  dont  les  fistules  sont  la  suite  de  la  suppu- 
ration ou  de  la  gangrène.  Cela  dépend  de  ce  que  l'abcès 
met  plus  ou  moins  de  temps  à  se  former  ou  à  s'ouvrir, 
et  de  ce  que  les  eschares ,  suivant  les  difierents  degrés 
d'attrition,  suivant  qu'elles  ont  été  faites  d'emblée  ou 
qa  elles  se  sont  produites  consécutivement,  suivant  l'acti- 
rité  du  travail  éliminateur,  se  détachent  à  des  époques 
diflEérenles.  H  j  a  aussi  des  gangrènes  à  la  suite  desquelles 
le  moment  de  l'apparition  de  l'urine  dans  le  vagin  est 
tdieinent  rapproché  de  celui  de  1  accouchement ,  qu'il 
n'est  guère  pos»ble  d'attribuer  l'écoulement  à  un  com- 
mencement de  décollement  de  la  circonférence  de  l'eschare, 
et  qu'il  laut  admettre  que  le  liquide  a  passé  à  travers  une 
partie  plus  amincie,  plus  molle,  ou  plus  lacérée  de  sa 
labstance  même.  On  pourra  juger  des  difierences  qu'il  j 
a  dans  la  première  manifestation  de  l'incontinence  en 
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jetant  un  coup  d  œil  sur  celles  de  mes  observations  où 
cette  circonstance  a  été  notée  : 

L'urine  s'est  écoulée  par  le  vagin  : 

Dans  huit  cas,  immédiatement  après  la 

délivrance ~  Obs.  III,  IX,  XI,  XIV,  XV,  XVI , 

XVIIl,  XXIII; 

Dans  un,  deux  jours  après ~  Obs.  V; 

Dans  cinq,  trois  ou  quatre  jours  après    .  —  Obs.  VI,  VII,  XIII,  XVII,  XXI  ; 

Dans  un,  cinq  jours  après ~  Obs.  X  ; 

Dans  un,  huit  jours  après —  Obs.  XX; 

Dans  un,  neuf  jours  après —  Obs.  XXII; 

Dans  trois,  quinze  jours  après  ....  —  Obs.  I,  VIII,  XII. 

stmptôjhes  des  fistules  confirmées. 

Le  symptôme  le  plus  essentiel,  le  plus  caractéristique,  le 
plus  incommode  des  fistules  définitivement  établies,  celui 
dont  la  gravité  domine  pour  ainsi  dire  tous  les  autres,  c'est 
sans  contredit  l'écoulement  de  l'urine  dans  le  vagin.  Cet 
écoulement,  dont  il  est  inutile  d'expliquer  le  mécanisme, 
est  sujet  à  varier  beaucoup  sous  le  rapport,  tant  de  son 
mode  de  manifestation  que  des  circonstances  qui  peuvent 
le  modifier  ou  le  supprimer,  et  des  phénomènes  qui 
l'accompagnent.  Ainsi,  tantôt  il  est  continu,  tantôt  il  est 
intermittent;  dans  telle  fistule  il  se  manifeste  ou  augmente 
dans  une  position  donnée,  dans  telle  autre  il  diminue  dans 
cette  même  position;  quelquefois  l'écoulement,  ou  continu 
ou  intermittent,  s'accompagne  de  la  faculté  de  retenir  une 
certaine  quantité  de  liquide,  et  même  de  celle  d'en  expulser 
encore  un  peu  par  le  canal  de  l'urèthre;  d'autres  fois,  et 
c'est  ce  qui  arrive  le  plus  fréquemment ,  l'évacuation  par 
ce  canal  est  complètement  supprimée  ;  dans  certaines  cir- 
constances, l'action  de  pousser  pour  uriner  est  accompagnée 
de  vives  douleurs,  tandis  que  le  plus  souvent  le  besoin  de 
la  miction  n'existe  même  pas;  enfin,  dans  certains  cas  rares. 
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il  peot  se  prodaire,  pendant  la  sortie  de  l'urine  et  a  des 
Bomcots  détenninés,  an  brait  particulier  provenant  du 
nélai^  de  gaz  avec  le  liquide  vésical. 

Toutes  ces  diflérences  dans  l'expression  du  sjmptAme 
esKiitielde  la  maladie  dépendent,  ou  de  l'étendue  de  la 
fitfnle,  ou  de  sa  position ,  ou  de  sa  forme,  ou  de  quelque 
partimlarité  de  configuration  des  parties  voisines,  ou  d'un 
déplacement  visoéral,  ou  enfin,  et  tout  à  fait  exception- 
nellement, d'une  disposition  particulière  du  bassin,  du 
Tigin  ou  de  la  vulve. 

Ainsi,  si  la  fistule  est  assez  étendue  pour  occuper  presque 
Unie  la  paroi  vésicale  postéro-inférieure ,  il  y  a  inoon- 
tinenee  absolue  dans  toutes  les  positions  possibles,  et  le 
bemn  de  la  miction  est  complètement  aboli.  Dans  cer- 
tailles  lésions  de  ce  genre,  et  même  dans  des  pertes  de 
wlwtance  moins  grandes,  on  voit  quelquefois  à  nu,  sur  les 
ixinb  latéraux  de  la  solution  de  continuité,  les  orifices  des 
oretcres  versant  leur  contenu  dans  le  vagin ,  et  l'on  peut 
eomlater  directement  la  manière  dont  l'urine  sort  de 
ces  conduits  pour  arriver  dans  le  cloaque  vaginal.  C'est 
le  cas  des  observations  XK  et  XXI,  où  je  reconnus  fort 
diitinctefDent  que  l'émission  du  liquide  par  l'orifice  de 
roretère  se  faisait,  non  pas  goutte  à  goutte,  comme  le  disent 
la  plupart  des  physiologistes,  mais  bien  par  saccades  et 
eomme  sous  l'impulsion  d'une  contraction  intermittente, 
aioâ  que  l'a  fort  bien  fait  remarquer  Béraud  (1). 

Quand  la  fistule  est  moins  vaste,  tout  en  présentant 
encore  un  diamètre  de  trois  à  quatre  centimètres  environ, 
et  qu'elle  se  trouve  placée  à  la  partie  postérieure  du  vagin, 
oomme,  par  exemple,  dans  les  observations  VII  et  XI,  Técou- 


(1}  1.  J.-B.  BftSAV»,  Manuel  de  Phystoiogie  de  rkomme  et  des 
frimcipmuM  vertébrée.  Paris,  I85S,  p.  U±. 
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leraent  urinaire  se  fait  encore  d'une  manière  continue  dans 
la  cavité  vaginale. 

Lorsque  la  position  de  l'ouverture  est  telle  que  le  bas- 
fond  de  la  vessie  est  perforé  dans  sa  partie  la  plus  déclive, 
la  perte  non  interrompue  du  liquide  est  encore  la  règle. 
Toutefois  la  disposition  particulière  de  lorifice,  et  surtout 
son  étendue^  peuvent  déterminer  quelques  modifications 
dans  la  manifestation  du  phénomène  :  c'est  ainsi  que^ 
dans  l'observation  YIH,  où  la  perte  de  substance  était  assez 
grande  pour  admettre  deux  doigts,  il  y  avait  un  écoule- 
ment continuel  de  l'urine;  tandis  que,  dans  l'observa- 
tion IX,  où  le  trou  ne  pouvait  recevoir  qu'un  doigt, 
une  certaine  quantité  de  liquide  était  encore  retenue 
dans  la  vessie,  ce  que  prouvait  une  nappe  qui  s'écoulait 
quand  on  écartait  les  bords  de  la  fistule  :  de  sorte  que 
l'incontinence,  complète  et  constante  à  la  vérité,  se  faisait 
cependant  par  une  espèce  de  regorgement,  comme  dans 
certaines  rétentions  ordinaires. 

Lorsque  la  fistule,  d'une  dimension  médiocre,  siège  au- 
devant  du  col  utérin,  et  qu'aucune  circonstance  excep- 
tionnelle de  forme  ou  de  rapports  avec  les  parties  voisines 
ne  l'accompagne,  le  liquide  urinaire  peut  ordinairement 
être  retenu  pendant  un  certain  temps,  surtout  dans  la 
position  debout;  dans  la  position  couchée,  au  contraire, 
l'urine  s'écoule  presque  toujours  sans  interruption  dans  le 
vagin;  le  besoin  et  la  faculté  d'uriner  volontairement 
peuvent  en  même  temps  être  conservés  dans  une  certaine 
mesure.  C'est  ce  qu'on  voit  dans  l'observation  VI,  où  l'accu- 
mutation  du  liquide  était  du  reste  facile  à  démontrer  par 
le  large  jet  que  procurait  Técartement  artificiel  des  bords 
fislulaires.  Les  observations  I  et  XI  peuvent  encore  servir 
d'exemples  de  ces  conditions,  quoique  les  cas  qu'elles 
retracent  aient  été  marqués  par  des  particularités  qui  ont 
un  peu  diminué  la  simplicité  du  mode  d'écoulement. 


OÙÙ   — 


Déhs  les  cas  oà  le  âége  de  l'orifice  anormal  se  trouve  aa 
mreaQ  do  col  Tésical  et  de  la  portion  voisine  de  l'arèthre, 
b  fiemme  peut  généralement  retenir  assez  longtemps  son 
nriiie  dans  les  positions  assise  et  couchée;  mais  elle  la  perd 
quand  die  se  lève,  et  surtout  quand  elle  marche.  Souvent 
b  faculté  d'uriner  Tolontairement  est  conservée,  mais  avec 
dci  modifications  de  r^ularité  et  de  direction  du  jet  qui 
rendent  Texcrétion  désagréable  et  irrégulière.  On  peut 
vérifier  Texactitude  de  ces  données  dans  l'observation  II, 
dan  robservation  XH,  ou  il  est  dit  que  souvent  la  femme 
ne  perdait  ses  urines  qu'après  les  avoir  évacuées  par  le 
canaL  eC  dans  l'observation  XVILL,  où  la  malade  ne  pouvait, 
3  est  vrai,  retenir  le  liquide  que  pendant  un  temps  très- 
ooort^  à  cause,  non  des  dispositions  de  la  lésion,  mais  d'une 
irritabilité  excessive  de  la  poche  vésicale. 

On  observe  ({uelquefois  des  fistules  tellement  petites, 
qo'dles  ne  dorment  passage  à  l'urine  qu'accidentellement, 
dam  des  positions  qui  portent  la  colonne  de  liquide 
ven  Fendroit  qu'elles  occupent,  ou  quand  un  violent 
cfibrt  de  miction  vient  à  se  produire  :  c'est  ce  qui  a 
oiité  pour  deux  pertuis  découverts  après  la  seconde  opé- 
ration pratiquée  a  la  patiente  qui  fait  le  sujet  de  l'obser- 
vation JLVilLet  pour  une  fistule  de  deux  à  trois  millimètres 
restée  après  la  première  opération  de  l'observation  XI. 
D'autres  fois,  les  fistules,  au  lieu  de  constituer  de  simples 
ouvertures,  forment  de  véritables  canaux,  dont  le  trajet 
flooeux  s'ouvre  dans  la  vessie  par  un  orifice  garni  ou  non 
d  ooe  espèce  de  valvule;  dans  ces  cas,  on  conçoit  que  l'écou- 
kment  de  Turinc  subisse  des  empêchements  qui  rendent 
rinfiimité  moins  pénible  et  moins  contirme.  Les  observa- 
tions XI,  XYI  et  XVllI  fournissent  des  spécimens  qui  se 
rattachent  plus  ou  moins  à  celte  catégorie. 

Un  mode  particulier  d'écoulement  du  liquide  urinaire 
dans  le  vagin  est  celui  qui  se  produit  quand  une  fistule 
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urétérine  vient  y  déboucher,  soit  directement,  soit  par  l'in- 
termédiaire de  la  cavité  du  col  utérin.  Outre  les  jets  inter- 
mittents que  j'ai  signalés  et  qui  proviennent  de  l'uretère 
intéressé,  il  y  a  alors  un  écoulement  continuel  de  liquide 
dans  le  vagin  émanant  de  la  même  source.  Mais  comme 
l'autre  uretère  continue  à  verser  son  urine  dans  une  vessie 
intacte,  ou  à  peu  près,  cet  écoulement  se  combine  avec  la 
faculté  d'en  retenir  une  quantité  plus  ou  moins  grande, 
avec  la  sensation,  parfaitement  conservée,  du  besoin  de  i'éva* 
cuer,  et  avec  la  possibilité  d'exécuter  naturellement  Tacte 
de  la  miction.  Tandis  que,  dans  les  fistules  vésico-géni taies, 
l'effusion  de  l'urine  dans  le  vagin  ne  se  fait  que  lorsque, 
par  une  cause  ou  par  une  autre,  son  niveau  vient  à  dépasser 
dans  la  poche  vésicale  celui  du  pourtour  de  la  fistule, 
l'absence  de  tout  réservoir  fait  qu'ici  l'humectation  du 
conduit  utero- vulvaire  n'est  sujette  à  aucune  interruption 
et  ne  peut  changer  d'après  les  mouvements  et  les  attitudes 
de  la  femme.  M.  Freund  (1)  a  surtout  insisté  sur  ce  mode 
d'incontinence,  qui  peut  donner  l'éveil  sur  la  nature  de  la 
fistule.  Naturellement,  ces  caractères  spéciaux  deviennent 
moins  faciles  à  apprécier  lorsque  l'ouverture  urétérine  est 
compliquée  d'une  fistule  vésico- vaginale,  par  la  raison  que 
les  symptômes  propres  aux  deux  affections  se  confondent 
et  qu'il  faut  un  examen  direct  très-attentif  pour  discerner 
ceux  qui  appartiennent  à  chacune  d'elles. 

Tout  ce  que  je  viens  de  dire  se  rapporte  aux  caractères 
symptomatiques  des  fistules  envisagées  d'une  manière 
absolue,  indépendamment  des  influences  que  les  parties 
voisines  peuvent  exercer  sur  l'écoulement  auquel  elles 
livrent  passage.  Mais  il  faut  souvent  tenir  compte  de  ces 
éléments  accessoires  pour  se  faire  une  juste  idée  de  cer- 


(1)  Frbohd,  ouvrage  cité,  p.  109. 


—  335  — 


iDodîficatîons  aux  règles  générales,  et  même  de 
certaines  bôarreries,  qui,  sans  l'explication  qu'on  peut 
tirer  de  ces  données,  sembleraient  incompréhensibles.  Par 
oeoiple,  il  peut  se  faire  qu'une  fistule,  située  au-devant 
do  col  oléiin,  et  pas  trop  grande,  soit  oblitérée  momenta- 
ncmcnt  par  la  descente  et  la  pression  du  museau  de  tanche 
nr  son  pourtour,  et  qu'alors  il  se  produise  une  rétention 
beaucoop  (dus  parfaite  «  plus  prolongée  et  se  manifestant 
dans  des  moments  difierents,  que  lorsque  les  choses  se 
poKot  de  la  manière  ordinaire.  C'est  à  cause  d'une  sem* 
bbble  disposition  que  Ton  voit,  dans  l'obsenration  I,  la 
fennie  pouvoir  retenir  son  urine  pendant  cinq  ou  six 
beores.  moyennant  un  certain  efibrt  qu'elle  était  parvenue 
à  oécalcr  pour  ainsi  dire  instinctivement,  et  que  l'inspec- 
tion directe  an  moyen  du  spéculum  démontrait  avoir  pour 
rcnUat  l'abaissement  du  col  et  son  application  exacte  contre 
Torifice  fistnleux.  —  D'autres  fois,  c'est  une  portion  de 
Cfslooèle  vaginale,  ou  l'abaissement  d'un  col  utérin  hyper- 
trophié entraînant  avec  lui  une  plus  ou  moins  grande 
élendoe  du  vagin,  qui  peut  amener  une  occlusion  tempo- 
raire. Ainsi,  je  ne  doute  pas  que  si  la  femme  qui  fait  le 
9^  de  l'observation  XVIII  eut  été  plus  intelligente,  plus 
raisonnaUe  et  moins  irritable^  elle  eût  pu  profiler  de 
riiTpertrophie  du  col  de  sa  matrice  et  de  la  procidence  du 
vagin  qui  existait  chez  elle  à  un  haut  d^ré,  pour  arrêter, 
quand  elle  l'eut  voulu,  la  perte  de  l'urine  par  la  perforation 
doot  était  affecté  son  col  vésical. 

Oo  pourrait  croire  que  le  tampon  formé  par  la  hernie 
véacale  a  travers  la  fistule  doit  avoir  pour  effet  de  sup- 
primer, de  diminuer,  ou  au  moins  de  modifier  notablement 
Hydraulique  vésicale;  mais  il  s'en  faut  que  son  influence, 
iOQS  œ  rapport,  soit  aussi  grande  que  son  application  her- 
mitîqne  contre  les  bords  de  l'ouverture  semblerait  devoir  le 
laire  admettre.  Il  est  probable  que  les  rapports  de  la  partie 
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herniée  et  de  l'orifice  ne  se  maintiennent  pas  toujours  dans 
les  conditions  où  on  les  observe  ordinairement  quand  on 
explore  le  vagin,  car  je  n'ai  pas  remarqué  que  le  tampon 
vésical  apportât  aucun  changement  bien  évident  à  l'espèce 
d'écoulement  urinaire  propre  aux  différentes  fistules.  On 
peut  se  convaincre,  en  parcourant  la  série  de  mes  obser- 
vations, qu'il  en  est  réellement  ainsi.  Il  y  a  des  raisons  de 
croire  que  c'est  de  bas  en  haut,  du  vagin  vers  la  vessie,  et 
non  de  haut  en  bas,  de  la  vessie  vers  le  vagin,  qu'un 
bouchon  obturateur  devrait  agir  pour  pouvoir  jouir  de 
quelque  eflScacité  comme  agent  de  rétention. 

Je  crois  avoir  rencontré  dans  les  considérations  précé- 
dentes les  principaux  facteurs  susceptibles  de  déterminer 
des  variations  dans  l'incontinence  d'urine  qui  accompagne 
les  fistules  vésico-vaginales.  Hais  évidemment  ces  considé- 
rations n'ont  de  valeur  que  pour  autant  qu'elles  se  rappor- 
tent au  passage  du  liquide  des  voies  urinaires  dans  le  vagin 
proprement  dit.  Autre  chose  est  l'arrivée  de  l'urine  dans 
le  conduit  vulvo- utérin,  et  autre  chose  son  expulsion  au 
dehors  par  la  vulve;  et  il  est  facile  de  prévoir  qu'en  traver- 
sant la  filière  qu'elle  doit  parcourir  depuis  sa  sortie  de  la 
vessie  jusqu'à  son  apparition  à  l'extérieur,  elle  pourra  ren- 
contrer des  obstacles,  des  dispositions  organiques  particu- 
lières qui  seront  de  nature  à  influer  sur  le  moment  et  le 
mode  de  cette  apparition. 

Supposons  que  l'urine  tombe  dans  un  vagin  large,  com- 
muniquant librement  avec  les  parties  génitales  externes 
par  un  orifice  très- dilaté,  elle  se  montrera  à  la  vulve  au 
même  instant  ou  du  moins  immédiatement  après  le  moment 
où  elle  aura  apparu  dans  le  conduit  vaginal.  Seulement, 
et  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  il  y  aura,  comme  cela  se 
fait  pour  les  règles,  les  fleurs  blanches,  les  lochies,  etc., 
une  augmentation  momentanée  d'écoulement  lorsque  la 
femme  se  lèvera  ou  marchera  après  avoir  été  assise  ou 
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ecNidiée.  Mais  si  un  rélrécissement  existe  au  fond  du  vesti- 
imieooun  peu  plus  haut,  si  une  tumeur  quelconque  s'est 
en  ces  endroits,  si  une  déformation  naturelle  ou 
des  08  ou  des  parties  molles  a  fortement  com- 
primé Tune  contre  l'autre  les  parois  de  ces  r^ons,  si  les 
organes  sont  tellement  disposés  que  certaines  attitudes  de  la 
femme  déterminent  cette  compression,  il  est  évident  que  la 
coïncidence  entre  l'écoulement  vésico-yaginal  et  l'écoule- 
ment Yagino-Tulvaire  cessera  d'exister.  Dès  lors,  l'apparition 
de  Furine  i  l'extérieur  ne  sera  plus  déterminée  par  son 
pssBge  à  travers  la  fistule,  mais  par  toutes  les  causes  qui 
EiToriseront  l'ouverture  de  l'entrée  du  vagin.  C'est  pour  ces 
raisons  que  1  on  voit,  dans  l'observation  XIII,  une  fistule 
âlnée  près  du  col  utérin  être  accompagnée  de  perte  d'urine 
pendant  la  station  et  hc  marche,  et,  au  contraire,  de  réten- 
tion momentanée  pendant  la  position  assise.  En  efiet,  la 
femme  avait  la  paroi  vaginale  antérieure  fortement  appujée 
contre  la  postérieure,  et  l'orifice  vaginal  tellement  étroit 
qoe  l'introduction  du  spéculum  en  était  rendue  diflScile  : 
dem  dispositions  qui  devenaient  probablement  plus  pro- 
noncées^ surtout  la  dernière,  par  la  pression  des  cuisses  et 
des  fesses  pendant  la  position  assise.  C'est  aussi  pour  un 
motif  analc^e  que,  dans  l'observation  XIV,  une  fistule 
avant  pour  si^e  le  voisinage  du  col  de  la  matrice  permettait 
à  la  patiente  de  conserver  un  certain  temps  ses  urines  dans 
la  position  couchée;  mais  ici  c'était  par  suite  d'une  angustie 
pdvienne  considérable,  fortement  accentuée  surtout  au 
détroit  inférieur,  au  point  de  changer  la  direction  normale 
da  vagin,  et  de  lui  donner,  pour  ainsi  dire,  dans  la  position 
nr  le  dos,  la  forme  d'une  cornue  dont  le  fond  aurait  été 
nprisenté  par  son  cul-de-sac  utérin,  et  le  goulot  par  son 
ori&e  vulvaire  aplati  et  rétréci. 

La  possibilité,  dans  certains  cas  de  fistule,  de  conserver  la 
bcolté  d'uriner  encore  par  le  canal  de  l'urèthre,  est  quel- 


—  358  — 

quefois  accompagnée  de  douleurs  vives,  se  monlrant  au 
moment  de  satisfaire  au  besoin.  Il  est  assez  difficile  de  se 
rendre  compte  d'un  tel  symptôme  si  le  canal  de  l'urèthre 
ni  la  vessie  ne  sont  pas  irrités,  car  il  semble  irrationnel 
d'admettre  que  la  poche  urinaire  doive  se  livrer  à  plus 
d'efforts  pour  évacuer  son  contenu  quand  elle  a  deux  ori- 
fices que  lorsqu'elle  n'en  possède  qu'un. Cependant  la  chose 
se  comprend  dans  certaines  circonstances  peu  communes  : 
ainsi,  dans  le  cas  de  l'observation  XI,  les  douleurs  sem- 
blaient provenir  de  l'incrustation  d'un  calcul  dans  le  col  de 
la  matrice  et  de  la  présence  de  la  fistule  dans  le  voisinage 
de  cet  organe,  et  il  est  probable  que,  pendant  les  efforts 
de  miction,  la  pierre  venait  heurter  le  pourtour  de  l'orifice 
anormal  et  y  produire  les  effets  des  concrétions  urinaires 
sur  le  col  de  la  vessie  lors  de  la  contraction  de  ce  viscère. 
Le  singulier  phénomène  que  j'ai  nommé  rot  véêical  n'a 
pas  encore,  à  ce  que  je  crois,  été  décrit  dans  les  ouvrages 
de  pathologie.  Jusqu'aujourd'hui  je  ne  l'ai  observé  que 
lorsque  la  fistule  est  située  au  col  de  la  vessie,  ce  qui  semble 
devoir  faire  supposer  que,  pour  qu'il  se  produise,  il  faut 
que  l'orifice  soit  à  la  portée  de  la  colonne  d'air  extérieur. 
Si,  comme  cela  est  vraisemblable,  ce  bruit  est  le  résultat  de 
la  succion  de  l'air  par  la  poche  urinaire  à  l'occasion  d'un 
vide  formé  dans  la  cavité  de  cet  organe,  cette  supposition 
est  légitime,  car  on  sait  que,  dans  les  conditions  ordinaires, 
l'air  ne  pénètre  pas  dans  le  vagin,  et  qu'il  faut,  pour  qu'il 
puisse  y  entrer,  qu'une  attitude  forcée  ou  une  dilatation 
artificielle,  comme,  par  exemple,  celle  qui  se  produit  avec  le 
spéculum,  en  ait  déterminé  l'introduction. L'observation  XII 
rend  compte  d'un  cas  d'expulsion  d'éléments  gazeux  par 
une  fistule  vésico-uréthro- vaginale;  et,  quoique  le  fait 
ne  soit  pas  spécifié  dans  l'observation  XYUI,  je  me  rap- 
pelle fort  bien  avoir  souvent  entendu  un  gargouille- 
ment manifeste  se  produire  à  l'orifice  anormal  pendant 


—  339  — 

io  oombreoaes  explorations  auxquelles  J'ai  dû  soumettre 
b  ieoiiDe. 

rai  déjà  dit,  à  propos  de  ranatomie  pathologique,  quels 
mot  lo  effets  de  récoulement  plus  ou  moins  continuel  de 
rorioe  par  le  iragin,  sur  cet  organe  lui-même,  sur  la  Tessîe, 
b  Tohe  et  les  l^;uments  du  voisinage.  D  ne  me  reste  plus, 
pour  compléler  la  symptomatol<^e,  qu'à  exposer  les  effets 
de  b  fistule  au  point  de  vue  des  fonctions  du  rectum  et 
de  b  matrice,  et  son  influence  sur  la  santé  générale. 

Qo  a  dit  <{ue  la  constipation  accompagne  souvent  les 
fiftnles  un>-génitales.  Je  ne  nie  pas  que  cet  effet  puisse  se 
produire  assez  fréquemment;  mais  il  est  certain  qu'il  peut 
ami  manquer  souvent ,  car  j  ai  observé  plusieurs  femmes 
qui  o'oflDraient  aucune  perturbation  dans  les  fonctions  de 
rinlotin.  Lorsque  la  constipation  existe,  elle  peut  engendrer 
qodqoes  troubles  dans  les  fonctions  digeslives,  et  il  n'est 
pas  inutile  d'en  rechercher  les  causes  pour  pouvoir  y  remé- 
dier, s'il  est  possible.  Les  auteurs  qui  ont  exprimé  une 
opinion  sur  l'étiologie  de  ce  symptôme  ne  la  considèrent 
pas  Unis  de  la  même  manière  :  ainsi  Jobert  pense  que  la 
constipation  dépend  de  la  contraction  du  sphincter  anal 
dclenninée  par  l'irritation  que  lui  communique  le  contact 
de  Tonne;  IL  Freund  croit  qu'elle  peut  être  le  résultat 
de  Taugmentation  de  la  sécrétion  urinaire,  augmentation 
provoquée  dle-même  par  la  facilité  de  son  excrétion  (1). 
Pour  ma  part,  j'ai  des  raisons  de  croire  qu'elle  est  souvent 
b  conséquence  de  l'appréhension  qu'ont  les  fenunes  de  se 
livrer  a  l'acte  de  la  défécation,  par  suite  de  la  douleur  que 
produit  le  passage  des  fèces  sur  des  parties  excoriées  ou 
Qle£rées.Le8  observations  VU  et  EL  présentent  des  exemples 
de  œ  mode  d'établissement  de  la  constipation. 


I)  Fbsvbb,  ooTTa^  cité,  p.  81. 
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La  menstruation  et  la  grossesse  ont  été  regardées  par 
certains  praticiens  comme  devant  être  profondément  modi- 
fiées par  la  présence  de  la  fistule.  M.  Braun^  de  Vienne,  a 
même  prétendu  que  la  stérilité  est  inévitable,  le  contact 
de  l'urine  ayant  pour  effet  de  détruire  les  spermatozoîdes(l). 
Mais  ces  opinions  exagérées  ont  été  démenties  par  plusieurs 
chirurgiens,  entre  autres  par  Jobert  (2),  qui  affirme  que 
les  règles  ne  sont  pas  toujours  supprimées,  par  Esmarch, 
MM.  Baker -Brown  (8),  G.  Simon,  Freund  (4)  et  par 
d'autres  chirurgiens,  qui  ont  cité  bon  nombre  de  cas  où  la 
grossesse  a  pu  avoir  lieu,  même  plusieurs  fois,  malgré  la 
présence  de  l'urine  dans  le  vagin.  Que  l'existence  d'une 
fistule  exerce  une  certaine  perturbation  sur  les  fonctions 
menstruelles  et  suscite  certains  troubles  dans  la  marche 
de  la  grossesse,  c'est  ce  qu'il  est  impossible  de  nier.  Mes 
observations  le  prouvent  à  l'évidence,  et  les  meilleurs 
observateurs  l'ont  constaté  :  ainsi  M.  G.  Simon  cite  des 
cas  où  les  menstrues  sont  devenues  irrégulières  et  ont 
même  été  complètement  supprimées;  M.  Freund  en  indique 
aussi  où  il  a  observé  les  mêmes  phénomènes;  M.  Simon  a 
même  vu  l'avortement  ou  l'accouchement  prématuré  sur- 
venir chez  toutes  les  femmes  où  la  grossesse  a  pu  avoir  lieu. 
Mais  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  la  menstruation  peut 
quelquefois  s'exécuter  après  comme  avant  la  fistule,  et 
qu'il  n'est  pas  rare  de  voir  la  grossesse  suivre  régulièrement 
son  cours  pour  aboutir  à  un  accouchement  régulier. 
MM.  Baker-Brown,  Schmitt  et  d'autres  en  ont  observé 
des   exemples.  Il  y  a   donc  à   rechercher  quelles  sont 


(1)  y.  ScHDPPERT,  ouTrage  cité,  p.  14. 

(3)  JoBBBT,  ouvrage  cité,  t.  Il,  p.  828. 
(8)  y,  ScnuppERT,  ouvrage  cité,  p.  14. 

(4)  Freund,  ouvrage  cité,  p.  81. 
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lo  eooditions  qui  déterminent  la  Yariation  de  ces  phéno- 
■ênes,  et  les  roojens  de  reconnaître  les  unes  et  de  prévoir 
loaotresL 

Quoique  de  grandes  difficultés  se  dressent  devant  ces 
problèmes,  on  peut  cependant  hasarder  quelques  con- 
jectures que  reipériencc  confirme,  à  mon  avis,  du  moins 
dans  une  certaine  mesure.  N'est- il  pas  possible  que  Fin- 
foeoee  nuisible  des  changements  survenus  dans  le  vagin, 
toute-puissante  et  efficace  sur  des  natures  faibles  et  douées 
it  peu  de  résistance  vitale,  devienne  beaucoup  moindre 
ou  même  nulle  sur  des  organismes  plus  énergiquenient 
liempés?  L'emplacement  de  la  fistule,  son  voisinage  bu  son 
clo^enient  du  col  utérin,  sa  grandeur,  le  mode  d'écoulé- 
neot  de  l'urine  par  la  voie  anormale,  l'intermittence  ou 
h  eoiitinnité  de  cet  écoulement,  le  séjour  plus  ou  moins 
proloogé  du  liquide  dans  le  vagin,  tout  cela  n'est-il  pas  de 
natore  à  mcxlifier  profondément  les  résultats  de  la  maladie? 
^  peut-on  même  dire  avec  raison  que  la  composition 
particulière  de  l'urine,  qui  est  si  sujette  à  varier,  non- 
xulement  chez  les  difierents  individus,  mais  encore  chez 
ia  même  personne  d'après  les  changements  que  subit  l'état 
gcoéral  de  M>n  économie,  doit  contribuer  à  rendre  irré- 
Soliére  ou  même  intermittente  l'action  de  la  fistule  sur  les 
ofganes  génitaux  internes?  A  mon  sens,  ce  n'est  pas  trop 
«avancer  que  de  dire  que  mes  observations,  ou  au  moins 
quelques-unes  d'entre  elles,  autorisent  jusqu'à  un  certain 
point  ces  hypothèses. 

La  menstruation  et  la  conception  deviennent  naturel- 
kment  impossibles  lorsque  le  col  utérin  est  obUtéré.  Cette 
cxrcoQstancc  a  été  considérée  comme  grave  et  comme  devant 
donner  lien  à  une  rétention  douloureuse  et  dangereuse 
do  sang  des  r^les  dans  la  matrice.  Certains  chirurgiens, 
Miert  entre  autres,  paraissent  douter  que  ces  accidents 
puisent  ne  pas  survenir  après  l'ocdusion  du  col,  et  ik  ont 
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même  indiqué  des  opérations  particulières  pour  j  remé- 
dier (1).  Je  ne  veux  pas  contester  que  les  choses  puissent  se 
passer  et  se  passent  souvent  comme  l'indiquent  ces  pra- 
ticiens; mais  je  dois  ajouter  que  Ton  peut  aussi  voir  le 
contraire,  c'est-à-dire  l'absence  complète  de  rétention  des 
règles  dans  ces  conditions.  II  est  facile  de  vérifier  la  vérité 
de  cette  assertion  dans  les  observations  XIII  et  XV  du 
résumé  suivant,  qui  pourra  donner  une  idée  des  rapports 
de  la  menstruation  et  de  la  grossesse  avec  la  fistule  et 
l'opération. 

Il  y  a  quinze  observations  seulement  où  ces  particularités 
ont  été  notées  : 

Obs.  y.  —  Femme  de  22  ans,  d'une  petite  stature  et 
d'une  constitution  lymphatique.  —  Délabrement  énorme 
de  toute  la  paroi  vaginale  antérieure.  —  Ecoulement  d'un 
peu  de  sang  au  deuxième  mois  après  l'accouchement,  puis 
cessation  complète  de  l'écoulement  pendant  les  onze  mois 
qui  ont  précédé  l'opération.  —  Pas  de  grossesse. 

Obs.  YI.  —  80  ans.  —  Femme  d'une  condition  aisée, 
d'une  bonne  constitution,  quoique  lymphatique.  —  Fistule 
peu  étendue,  au-dessous  du  col  utérin.  — L'observation  ne 
mentionne  rien  sur  les  règles,  mais  rapporte  que  la  femme 
a  eu  neuf  couches  :  la  première  lui  a  donné  un  enfant  qui 
vit  encore;  les  enfants  suivants  n'ont  vécu  que  quelques 
jours  ou  quelques  heures;  la  fistule  a  eu  lieu  à  la  cinquième 
couche;  depuis  ce  temps,  il  y  a  eu  en  quatre  ans  quatre 
nouvelles  grossesses  qui  ont  été  suivies  d'avortemenls  de 
plus  en  plus  rapprochés  de  l'époque  de  la  conception,  le 
premier  à  six  mois  et  demi,  le  deuxième  à  un  terme  moins 
avancé,  le  troisième  à  quatre  mois,  et  le  quatrième  à  trois. 

Obs.  YII.  —  89  ans.  —  Constitution  assez  bonne. — 


(1)  JoBKRT,  Chit^rgie  plastique,  t.  II,  pp.  919  et  687. 
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Gfandc  fistule  près  da  col  de  la  matrice.  —  Les  règles  se 
montrent  de  nouveau  nu  an  seulement  après  Finvasion  de 
h  fistole.  Depuis  ce  temps,  elles  arrivent  régulièrement, 
sa»  douleurs,  tous  les  mois,  pendant  les  trois  ans  que  la 
femme  attend  encore  avant  de  se  faire  opérer. 

Qis.yiIL  —  26  ans.  —  Bonne  constitution.  —  Fistule 
ha^  de  deux  doigts,  au  bas-fond  de  la  vessie.  —  Grossesse, 
on  an  et  demi  après  l'accident;  elle  est  mauvaise  et  suivie, 
à  sept  mois,  d'un  accouchement  prématuré  qui  amène  un 
cnbnt  morL 

Ok.  EL  —  29  ans.  —  Bonne  constitution.  —  Tempéra- 
ment robuste.  —  Fistule  d'un  centimètre,  au  bas-fond 
Téacal.  —  Les  r^les  ont  reparu  après  rétablissement  de  la 
btak. 

Ois.  XI. — 28  ans. —  Bonne  santé  et  bonne  constitution. 
—  Fistule  vésicale  cervico- utérine  profonde.  —  L'obser- 
ndion  passe  sous  silence  l'état  des  r^les  avant  la  première 
opération. Les  menstrues  reparaissent  pendant  les  trois  mois 
qui  séparent  les  deux  opérations. 

Ois.  XIL  —  84  ans.  —  Tempérament  lymphatico- 
ongoin.  Vigoureuse,  quoique  de  petite  stature.  —  Fistule 
d'on  centimètre  et  demi,  au  col  vésical.  —  Rien  n'est  noté 
pour  les  règles  avant  la  première  opération.  Entre  la 
première  et  la  seconde  opération,  et  entre  la  seconde  et  la 
trnsième,  les  r^les  apparaissent. 

On.  XnL  —  58  ans.  —  Femme  robuste,  d'un  embon- 
point extraordinaire.  —  Fistule  de  quatorze  millimètres, 
près  de  la  r^on  du  col.  Celui-ci  est  complètement  obli- 
téré. —  Cette  femme  a  eu  quatre  grossesses,  suivies  d'un 
accouchement  à  terme.  —  Au  cinquième  accouchement, 
la  fistule  se  forme.  Depuis  ce  temps,  il  y  a  eu  trois  nouvelles 
grossesses  suivies  d'avortements.  Depuis  quinze  ans,  les 
règles  ont  disparu.  Aucun  accident  ne  survient  à  la  suite 
de  la  suppression  de  la  menstruation. 
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Obs.  XV.  —  27  ans.  —  Femme  petite,  nerreuse  et 
rachitique.  —  Fistule  grande  à  admettre  une  sonde  de 
femme,  à  six  centimètres  derrière  le  méat  urinaire.  —  Le 
col  utérin  est  oblitéré.  —  Il  n'y  a  plus  eu  de  règles  depuis 
l'accouchement.  Pendant  les  premiers  temps  qui  Tont  suivi, 
elle  a  éprouvé  un  peu  de  gêne  et  de  fatigue  aux  époques 
menstruelles^  mais  ensuite  elle  n'a  plus  rien  ressenti  pen- 
dant les  quatre  ans  qui  se  sont  passés  entre  son  accouche- 
ment et  l'opération.  Elle  n'a  été  incommodée  en  aucune 
manière. 

Obs.  XVn.  —  80  ans.  —  Nerveuse  et  de  petite  stature. 

—  Fistule  petite  et  simple,  à  un  pouce  du  col  utérin.  — 
Les  règles  reviennent  sept  semaines  après  l'accouchement, 
au  moment  où  je  me  dispose  à  pratiquer  l'opération. 

Obs.  XVin.  —  24  ans.  —  Femme  très-forte  et  très- 
robuste.  —  Fistule  uréthro-vagiuale.  —  Les  règles  revien- 
nent régulièrement  entre  les  huit  opérations  qu'elle  subit. 

Obs.  XIX.  —  46  ans.  —  Femme  vigoureuse,  lymphatico- 
sanguine.  —  Fistule  vésico-urélhro-vaginale  très-étendue. 

—  Accidents  très-graves  après  l'accouchement.  G)ncrétions 
urinaires  bouchant  le  vagin.  On  extrait  ces  calculs  un  an 
après.  A  partir  de  ce  moment,  les  règles  s'établissent  et 
continuent  pendant  quinze  ans.  Elles  cessent  quatre  mois 
avant  l'opération. 

Obs.  XX.  —  31  ans.  —  Forte  constitution.  —  Fistule 
vésicalecervico-utérine  profonde.  —  Suppression  des  règles 
pendant  trois  mois,  puis  réapparition  de  la  menstruation. 

Obs.  XXI.  —  86  ans.  —  Femme  petite,  nerveuse  et  rachi- 
tique. —  Fistule  de  deux  centimètres,  à  un  pouce  et  demi 
du  méat  urinaire.  —  Ouverture  des  uretères  sur  les  bords 
deTorifice.  —  Ecoulement,  pendant  quelque  temps,  d'un 
liquide  rosé,  puis  disparition  complète  des  règles. 

Obs.  XXII.  —  30  ans.  —  Lymphatique,  mais  d'une 
bonne  santé.  —  Fistule  de  cinq  centimètres  de  largeur, 
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sîtoée  aa  fond  do  Tagia,  contre  le  col  utérin.  Les  règles 
o'oot  plus  reparu. 

Les  effets  généraux  des  fistules  peuvent  souvent  se 
traduire  par  un  amaigrissement  plus  ou  moins  prononcé, 
une  espèce  de  cachexie  accompagnée  ou  non  de  troubles 
dans  les  fonctions  digestives.  Cet  élat,  quand  on  l'a  observé, 
a  été  attribué  à  l'infection  que  répandent  certaines  malades 
et  a  l'introduction  dans  le  sang  de  gaz  septiques.  D'autres 
oot  considéré  l'altération  de  la  santé  comme  devant  être 
attribuée  à  la  sécrétion  surabondante  qui  se  fait  dans  les 
reins,  en  vertu  de  cette  loi  physiologique  d'après  laquelle 
one  glande  fournit  d'autant  plus  que  son  produit  est  plus 
facilement  évacué  (1).  Pour  moi,  je  suis  plus  porté  à 
croire  que  fréquemment  les  causes  principales  des  per- 
torfaations  survenues  résident  dans  les  souffrances  et  les 
incommodités  que  déterminent  les  altérations  de  la  peau 
des  environs  de  la  vulve,  et  dans  le  chagrin  que  provoque  la 
séquestration  plus  ou  moins  absolue  à  laquelle  condamne 
la  perte  involontaire  des  urines.  En  raison  des  grandes 
variations  qui  existent  dans  l'impressionnabilité  et  les  dis- 
positions morales  des  femmes,  ces  deux  causes  peuvent 
manifester  leur  action  à  des  degrés  très- différents,  et 
même,  dans  certaines  circonstances,  devenir  pour  ainsi 
dire  inertes.  Aussi  voit-on  des  malades  que  leur  affec- 
tion a  réduites  à  un  état  de  souffrance,  d'émaciation  et 
d'épuisement  extrêmes,  présenter  toutes  les  apparences 
extérieures  d'une  lésion  chronique  invétérée,  tandis  qu'il 
en  est  d'autres  dont  l'organisation  ne  semble  même  pas 
avoir  été  ébranlée  par  le  nouveau  mode  d'existence  physique 
et  sociale  que  leur  a  infligé  leur  infirmité.  Bien  plus,  il 
n'est  pas  sans  exemple  d'en  rencontrer  qui,  loin  de  dépérir, 

(I)  Finiii*,  ouvrage  cité,  p.  81. 
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paraissent  au  contraire  conserrer  toutes  les  apparences 
d'une  santé  florissante,  deviennent  même  mieux  portantes 
qu'avant  leur  maladie,  et,  chose  étonnante,  contractent 
insensiblement  une  obésité  excessive.  Je  citerai  comme  une 
preuve  vivante  de  celle  dernière  assertion,  la  Femme  dont 
l'histoire  est  rapportée  dans  l'observation  XIII,  et  qui, 
malgré  la  présence  d'une  fistule  qu'elle  portait  depuis 
vingt-cinq  ans,  avait  conservé  un  tel  embonpoint,  qu'après 
l'opération  il  fut  impossible  de  la  porter  dans  son  lit,  et 
qu'on  fut  obligé  de  l'y  faire  ghsser  sur  une  espèce  de  plan 
incliné. 


CHAPITRE  Vr 


DIAG.^OSTIC. 


n  n*est  pas  passible  de  confondre  Tincontinence  d'urine 
qui  caradérise  la  fislule  uro-génitale  avec  celle  qui  résulte 
«Tone  débilité  ou  d'une  paralysie  du  col  yésical,  soit  essen- 
tidle,  soit  symptomatique  :  le  mode  d'apparition  du  phcno- 
méfie,  dans  ces  derniers  cas,  ses  rapports  avec  une  maladie 
antérieure  ou  avec  un  état  général  concomitant,  ne  per- 
mettent guère  de  commettre  une  telle  erreur.  Mais  il  y  a 
certaines  autres  incontinences  qui  peuvent  être  plus  faci- 
lement confondues  avec  celle  qui  dénote  l'existence  d'une 
communication  des  voies  urinai rcs  avec  les  voies  génitales  • 
je  veux  parler  de  celles  qui  suivent  certains  accouchements 
oa  la  compression  du  col  vésical  a  provoqué  une  espèce  de 
torpeur  da  sphincter  ou  même  un  certain  degré  de  désor- 
ganisation, sans  production  de  fistule;  et,  en  second  lieu,  de 
celles  qui  saccèdent  à  un  catkétérisme  prolongé,  consécutif 
a  une  opération  pratiquée  en  vue  d'obtenir  l'occlusion  de 
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l'ouverture  anormale.  Dans  le  premier  cas,  l'incontinence 
se  déclarant  dans  des  circonstances  où  les  fistules  s'établis- 
sent d'ordinaire,  peut  en  imposer  pour  le  signal  d'une  de 
ces  affections  produite  d'emblée  ou  peu  de  temps  après  la 
parturilion;  dans  le  second  cas,  elle  peut  faire  croire  à  un 
insuccès,  alors  qu'il  n'y  a  qu'un  défaut  d'action  des  fibres 
musculaires  occasionné  par  leur  distension  prolongée.  Dans 
les  deux  cas,  Terreur  est  d'autant  plus  facile  que  les  urines, 
s'écoulant  en  bavant  et  sans  être  projetées  à  distance,  passent 
au-devant  de  l'orifice  vaginal,  le  mouillent,  s'insinuent 
entre  ses  plis,  et  même,  lorsqu'il  est  élargi  et  flasque,  le  fran- 
chissent pour  pénétrer  plus  avant  dans  le  canal,  de  manière 
à  donner  réellement  le  change  au  premier  abord,  et  à  faire 
supposer  une  source  venant  du  vagin  lui-même. 

Un  peu  d'attention  permet  cependant  de  distinguer  ces 
deux  espèces  d'incontinence.  En  effet,  en  se  reportant  à 
la  date  de  l'apparition  do  l'écoulement  et  en  portant 
son  attention  sur  les  particularités  qui  l'accompagnent 
actuellement,  on  est  déjà  à  même  de  préjuger  avec  assex 
de  vraisemblance  la  nature  de  la  cause  qui  l'a  provoqué. 
Ainsi,  il  ne  peut  guère  y  avoir  de  doute  sur  l'existence 
d'une  fistule,  lorsque  l'incontinence  ne  s'est  montrée  que 
plusieurs  jours  après  l'accouchement,  lorsqu'elle  apparaît, 
disparait,  augmente  ou  diminue  dans  certaines  attitudes, 
et  lorsque  le  cathclcrismc  trouve  habituellement  la  vessie 
vide.  Du  reste,  il  suffit,  pour  éclairer  et  préciser  le  diagnostic, 
de  placer  la  femme  sur  le  dos,  en  face  d'une  fenêtre,  les 
cuisses  et  les  grandes  lèvres  écartées,  et  de  fixer  attentive- 
ment les  yeux  sur  le  méat  urinaire  et  sur  l'orifice  vaginal, 
à  l'effet  d'y  surprendre  le  mode  d'écoulement  de  l'urine. 
Si  cette  expérience  laisse  encore  des  incertitudes,  il  est  facile 
de  les  dissiper  en  faisant  prendre  à  la  malade  la  position  sur 
les  genoux  ou  sur  le  côté,  en  abstergeant  et  desséchant  le 
vagin,  puis  en  comprimant  le  méat  urinaire  avec  le  doigt 
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CD  même  temps  qa'on  prescrit  de  faire  un  effort  pour 
expobnr  les  urines,  afin  de  forcer  le  liquide  à  passer  par 
Foorertare  véâco-faginale,  si  celle-ci  existe. 

Là  oonslatation  directe  des  fistules  uro-génîtales  peut  se 
taire  de  différentes  manières.  Souvent  les  fistules  uréthro- 
vaginales  peuTcnt  être  diagnostiquées  par  la  simple  inspec- 
tioo  des  parties;  les  fistnlen  vésico-vaginales  d'une  gran- 
deur ordinaire,  et  même  celles  d'asse%  petite  dimension, 
sont  généralement  faciles  à  reconnaître  au  moyen  du 
simple  toucher,  qnand  il  est  exercé  par  une  main  expéri- 
mentée; les  fislules  urétéro-vaginales,  urétérales  et  yési- 
cdes  œryico-ulérincs  exigent  ordinairement  l'assistance 
d'on  examen  an  spécnlum.  Dans  les  cas  où  l'on  voudra 
apporter  nne  grande  précision  dans  l'appréciation  de  l'état 
des  parties  lésées,  il  sera  toujours  nécessaire  de  se  servir 
df  ce  moyen  adjuvant,  qui  a  laissé  bien  loin  derrière  lui, 
comme  moyen  de  diagnoslir .  tous  les  expédients  employés 
par  les  anciens,  y  compris  le  porte-empreinte  de  cire  à 
moaier  dont  se  servait  Lallemand,  et  que  l'on  a  justement 
abandonné  de  nos  jours. 

Quand,  après  avoir  placé  la  femme  dans  une  position 
convenable  et  introduit  le  spéculum,  on  engage  une  sonde 
dans  la  vessie,  on  peut  ordinairement,  en  en  poussant  le 
bec  vers  la  cavilc  vaginale,  l'y  faire  pénétrer  par  l'ouver- 
tare  et  lever  ainsi  tous  les  doutes  sur  l'existence  de  cette 
dernière,  sur  son  siège,  sa  grandeur  et  sa  manière  de  se 
comporter.  La  chose  ne  devient  difficile  que  lorsqu'une 
Talvale  située  sur  le  pourtour  de  la  fistule  barre  le  passage 
à  l'instrument;  et  elle  n'est  impossible  que  dans  le  cas  où 
Torifice  ofire  un  diamètre  moindre  que  celui  de  la  sonde, 
on  bien  quand  il  conduit,  soit  dans  la  cavité  du  col  utérin, 
soit  dans  un  trajet  sinueux  obliquement  tracé  à  travers  la 
paroi  uro-génitale.  Lorsque  ces  dernières  circonstances  se 
présentent,  il  est  nécessaire  de  recourir  à  l'usage  d'un  stylet. 
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droit  ou  recourbé,  que  1  on  introduit  par  le  vagin  dans  le 
perluis,  pour  le  faire  arriver  dans  la  vessie,  où  sa  collision 
avec  la  sonde  qu'il  j  rencontre  établit  nettement  Texistence 
de  la  communication  entre  les  deux  viscères.  Quand  un 
obstacle  quelconque  gène  la  pénétration  du  stylet  dans  une 
fistulette,  on  peut  se  guider  par  cette  considération, 
judicieusement  émise  par  Jobert  (l),  que  l'ouverture  se 
trouve  ordinairement  placée  à  peu  près  au  centre  du 
tissu  cicatriciel  qui  se  montre  dans  la  paroi  génito- 
urinaire. 

Dans  certains  cas,  le  trajet  fistuleux  est  tellement  étroit 
que  le  stylet  le  plus  fin  le  bouche  complètement;  l'urine 
alors  ne  peut  sortir  tant  que  le  stylet  reste  introduit,  et 
elle  n'apparaît  que  lorsqu'on  retire  la  tige  métallique  en 
déprimant  les  parois  qu'elle  traverse;  si  l'on  a  engagé 
Tinstrument  pour  le  faire  aller  à  la  rencontre  d'une  sonde 
placée  dans  la  vessie,  Texpérience  peut  rester  peu  con- 
cluante, soit  par  la  difficulté  apportée  au  passage  du  stylet 
à  travers  la  cloison,  soit  par  l'interposition  de  quelque 
bride,  membrane  ou  valvule  entre  les  deux  corps  métal- 
liques. Il  est  même  des  pertuis  dans  lesquels  les  tiges  les 
plus  déliées  ne  peuvent  être  engagées,  quoi  qu'on  fasse 
(Obs.  XV 111),  jusqu'à  leur  ouverture  dans  la  vessie.  Lorsque 
cela  arrive,  il  faut  naturellement  renoncer  à  ce  mode 
d'exploration  et  recourir  à  d'autres  moyens.  C'est  alors  le 
cas  de  boucher  le  méat  urinaire  avec  le  doigt,  et  de 
recommander  à  la  femme  de  faire  un  violent  effort  de 
miction,  pour  faire  pénétrerde  force  l'urine  dans  le  pertuis 
et  l'en  faire  sortir  sous  la  forme  d'une  gouttelette.  On  a 
recommandé  aussi,  et  non  sans  raison,  de  faire  une  injec- 
tion douce  mais  prolongée,  dans  la  cavité  urinaire,  et, 


(!)  JoBCBT,  Chirurgie  plastiqu€y  t.  11,  p.  354. 
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pour  lendre  la  goattelette  plus  viable,  d'employer  un 
Equîde  coloré.  A  cet  effet  œrtaios  praticiens,  entre  autres 
G.- A.  Fried  (1),  Chopart,  Kiwîsch ,  Meyer  (2),  Jobert  (8)  et 
autres  ont  employé  le  lait,  des  solutions  v^étales,  etc. 
1.  Ycmeiiil  (4)  s'est  quelquefois  servi  d'encre  très- 
cteodoe.  IL  Nélaton  (5)  a  introduit  dans  le  vagin  un 
tampon  de  charpie  imbibé  de  cyanure  de  potassium  et  de 
fcr,  pois  injecté  dans  la  vessie  une  solution  d'un  sel  de 
nqui-oiyde  de  fer  :  la  charpie  se  colore  en  violet,  s'il  y  a 
eomiDiinication.  Enfin  on  peut  avec  avantage  éclairer  la 
paroi  va^nale,  soit  eu  faisant  tomber  convenablement  un 
faisceau  lumineux  sur  le  spéculum,  soit  en  se  servant 
da  pantoscope. 

Les  fistules  urétéro- vaginales  et  urétérales  cervico-utérines 
le  reconnaissent  à  des  signes  particuliers.  Un  stylet,  intro- 
doit  dans  Torifice  ordinairement  arrondi  et  étroit  qui  les 
constitue,  ne  pénètre  pas  dans  la  vessie  pour  y  rencontrer 
la  sonde,  mais  est  conduit  forcément  de  côté  et  en  arrière; 
OQ  sent  cpi'il  ne  parvient  pas  dans  une  cavité  où  l'on  peut 
le  faire  mouvoir  en  tous  sens,  mais  qu'il  est  serré  par  les 
parois  d'un  tube  qui  le  maintiennent  dans  une  position 
fixe.  Si  la  fistule  urétéro- vaginale  est  formée  par  l'orifice 
nonnald'un  uretère,  elle  est  le  siège  d'un  écoulement  inter- 
mittent, comme  cela  a  été  constaté  dans  le  cas  de  l'obser- 
vation XIX  :  ce  qui  dépend  probablement  de  ce  que  le 
liquide  est  retenu  pendant  quelque  temps  dans  la  portion 


'I)  C'A.  Fbiu,  j^nfangsgrunde  der  Gehurtshulfe,  Strasbourg, 
XlfUè,  p.  19S. 
'2;  Fius*,  ouvrage  cité,  p.  84. 
[l)  JoMBT,  Chirurgie  pla*iique,  t.  II,  p.  351. 
\,  Jftkites  générales  de  médecine,  1862,  t.  XIX,  p.  56. 
■5)  lonnaos.  Thèse,  p.  i5. 
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du  canal  qui  précède  son  embouchure,  en  attendant  que 
la  contraction  des  fibres  musculaires  et  la  vU  à  tergo  le 
forcent  à  en  sortir.  Il  est  probable  que,  pour  cette  raison, 
l'écoulement  est  plus  continu  quand  la  fistule  urétérale 
siège  sur  le  trajet  même  du  canal.  S'il  n'y  a  qu'une  seule 
fistule  urétérale,  sans  concomitance  de  fistule  vésico- 
vaginale,  il  y  a  conservation  de  la  miction  en  même 
temps  qu'écoulement  d'urine  dans  le  vagin.  Si  les  deux 
espèces  de  fistule  existent,  les  perturbations  dans  les  fonc- 
tions de  la  vessie  se  confondent  avec  celles  des  uretères; 
mais,  avec  un  peu  d'attention,  on  constate  dans  le  vagin 
l'existence  de  deux  sources  difTérentes  d'où  s'écoule  le 
liquide,  et  souvent  on  peut  y  remarquer  deux  espèces 
d'urine n  l'une  plus  trouble,  plus  louche,  mélangée  d'un 
peu  de  mucus,  et  provenant  du  réservoir  urinairc,  l'autre 
plus  claire,  plus  limpide,  et  s'écoulant  par  l'uretère.  Si, 
par  un  moyen  ou  par  un  autre,  on  recueille  séparément 
les  deux  liquides,  on  trouve  que  le  premier  est  plus  dense 
que  le  second  (1).  Les  injections  colorées  dans  la  vessie  ne 
modifient  que  l'urine  sortant  par  l'une  de  ces  fistules,  et 
les  efibrts  de  miction,  dans  les  cas  où  celle-ci  peut  encore 
se  faire  d'une  manière  incomplète,  n'accélèrent  que  l'issue 
du  liquide  appartenant  à  cette  même  source*  Lorsque 
deux  uretères  à  la  fois  sont  aflectés  de  fistule,  la  vessie 
reste  vide  et  ne  peut  donner  aucun  écoulement,  ni 
par  l'urèthre,  ni  par  une  fistule  dont  elle  pourrait  elle- 
même  être  aflcctée.  M.  G.  Simon  (2)  donne  encore  un 
autre  moyen  de  reconnaître  une  fistule  urétéro -génitale  : 
c'est  d'en  cautériser  l'orifice  avec  le  nitrate  d  argent,  de 
manière  à  le  gonfler  et  à  le  boucher  ainsi  momentané- 


(1)  Fredivd,  ouvrage  cite,  p.  111. 

(2)  Beitràge,  etc.  F.  von  Scanzoivi,  l.  IV,  p.  18. 
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menl.  U  somcnt  alors,  dit-il,  des  symptômes  d'hydroné- 
phrase  qui  ne  laissent  plus  aucun  doute  sur  le  diagnostic. 

Dans  un  cas  de  fistule  urétérale  cervico- utérine^ 
M.  Freund,  au  moyen  d'un  obturateur  de  bois  tendre 
qu'A  avait  introduit  dans  le  col  utérin  et  qu'il  y  avait  sou- 
teaa  par  une  éponge  placée  dans  le  vagin,  a  provoqué 
des  douleurs  rénales,  suivies  bientôt  de  vomissements,  de 
fièvre  et  d  nu  malaise  général  dénotant  évidemment  la 
rétention  de  Turine,  et  il  a  vu  tous  ces  symptômes  dispa- 
raître après  la  suppression  du  tampon  (1). 

Certaines  dispositions  particulières  du  vagin  peuvent 
Rodre  quelquefois  fort  difficile  la  constatation  directe  de  la 
fistule.  Ainsi,  il  peut  arriver  qu'elle  se  trouve  cachée  par 
des  plis  ou  des  brides,  au  fond  d'un  entonnoir  profond, 
derrière  des  rétrécissements  de  la  cavité  vaginale,  dans 
do  tisni  fibreux  adhérent  aux  parois  du  bassin,  à  la  partie 
sopérieure  du  col  utérin,  etc.  C'est  surtout  dans  ces  cas  que 
les  crochets  mousses,  le  ténaculum,  les  instruments  dila- 
lateois  peuvent  rendre  des  services,  en  servant  à  attirer 
vers  le  dehors  les  parties  où  se  trouve  l'ouverture,  à 
déprimer  les  parois  qui  la  masquent,  ou  à  élargir  les  détroits 
derrière  lesquek  elle  est  cachée.  Les  injections  colorées 
trouvent  encore  ici  leur  application.  Quelquefois  on  est 
obligé  de  faire  précéder  l'examen  de  la  fistule  de  débride- 
ments  plus  ou  moins  étendus,  pour  permettre  à  la  lumière 
et  aux  instruments  d'arriver  sur  la  région  qui  est  le  siège 
de  la  perforation. 

II  est  rare  qu'avec  tous  les  moyens  d'exploration  dont  il 
di^MMe,  un  chirurgien  un  peu  habile  ne  parvienne  pas, 
inème  dans  les  cas  les  plus  compliqués,  à  se  faire  une  juste 
idée  des  particularités  qui  accompagnent  une  fistule  et 


(I)  Fbeq»,  ouvrage  cité,  p.  110. 


—  554  — 

de  rétat  des  organes  qui  lavoisinent.  On  cite  cependant 
encore  de  temps  en  temps  des  erreurs  analogues  à  celle 
commise  par  J.-L.  Petit,  qui  prit  une  fistule  vésîco-vaginalc 
située  à  peu  de  dislance  de  l'entrée  du  vagin  pour  un 
rétrécissement  de  cet  organe  (1).  Dieffenbach,  Chélius, 
H.  Freund  (2),  rapportent  des  cas  dans  lesquels  un  défaut 
d'orientation  relativement  à  la  disposition  d'atrésies  du 
conduit  vulvo-utérin  a  conduit  à  des  opérations  à  la  suite 
desquelles  des  fistules  urinaires  se  sont  établies.  D'un  autre 
côté,  on  a  vu,  chose  presque  incompréhensible,  des  chirur- 
giens peu  attentifs  prendre  le  méat  uréthral  pour  un  orifice 
fistuleux,  lui  attribuer  Fincontinence  d'urine,  et  chercher 
à  l'oblitérer  par  difl*érents  traitements  (8). 


(1)  JoBBRT,  Chirurgie  plastique,  t.  11,  p*  2B6. 

(2)  Freuivd,  oavrage  cité,  p.  42. 
(S)  Frbuitd,  p.  85. 


CHAPITRE  Vil. 


PRONOSTIC. 


Il  s^en  faut  de  beaucoup  que  les  idées  qui  ont  cours 
aojoord%ui  concernant  le  pronostic  de  la  fistule  uro- 
;;énilale  ressemblent  à  celles  que  professaient  à  cet  égard 
ks  anciens,  et  nièine  les  chirurgiens  d'il  y  a  une  vingtaine 
d'aooées.  Autrefois  on  considérait  cette  affection  non- 
Kalcment  comme  Tune  des  plus  affreuses  qui  puissent 
affecter  Te^ièce  humaine,  mais  en  même  temps  comme 
Toiie  des  plus  incurables.  Du  temps  de  Dieffenbach  encore, 
00  la  r^ardait  comme  étant  à  peu  près  au-dessus  des  res- 
sources de  Fart  dans  la  presque  totalité  des  cas  (1).  Il  suffit 
de  lire  les  comptes  rendus  des  séances  de  TAcadémie  de 
Médecine  de  Paris  (des  27  mars  et  3  avril  1888,4  juin  1844, 
4  man  1845),  pour  voir  combien  les  meilleurs  esprits  de 


(1)  DitrmBACB,  Operaitve  CkitMrgie,  1845,  1. 1,  p.  546. 
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cette  époque,  Gerdy,  Yelpeau,  Amussat,  Bérard,  par 
exemple,  ajoutaient  peu  de  foi  aux  succès  que  Ton  disait 
avoir  été  obtenus  par  Tapplication  des  procédés  chirurgi- 
caux mis  alors  en  usage.  Yelpeau,  dans  la  deuxième  édition 
de  sa  Médecine  opératoire,  prétendait  qu'il  y  avait  lieu  de 
révoquer  en  doute  presque  toutes  les  guérisons  de  fistules  du 
bas- fond  de  la  vessie  publiées  jusqu  alors.  Jeanselme,  en 
1841  (1),  allait  beaucoup  plus  loin  encore  :  il  croyait  si  peu 
a  la  cure  radicale  de  ces  affections,  qu'il  semblait  soup- 
çonner la  bonne  foi  de  ceux  qui  en  avaient  annoncé  un 
certain  nombre. 

De  nos  jours,  les  découvertes  de  la  chirurgie  moderne 
permettent  fort  heureusement  d'envisager  les  fistules  à  un 
point  de  vue  beaucoup  plus  rassurant;  on  peut  dire  même 
que  les  cas  où  elles  échappent  aux  ressources  de  1  art  sont 
des  exceptions  fort  rares  à  la  règle  générale,  qui  est  la 
guérison. 

Lorsqu'une  de  ces  exceptions  se  manifeste,  c'est  ordinai- 
rement qu'un  vice  quelconque,  soit  local,  soit  général, 
vient  empêcher  l'agglutination  des  lèvres,  ou  que  les 
délabrements  ont  été  si  considérables,  qu'il  ne  reste  plus 
de  substance  dont  le  chirurgien  puisse  se  servir  pour  la 
restauration.  Dans  ces  circonstances,  l'incontinence  d'urine, 
on  le  comprend,  est  irrémédiable  et  ne  peut  être  rendue 
moins  pénible  qu'au  moyen  de  palliatifs.  Mais,  même  dans 
cette  triste  position,  la  femme  peut  continuer  à  vivre  long- 
temps encore,  assujettie,  il  est  vrai,  à  des  incommodités 
excessivement  pénibles,  mais  quelquefois,  comme  je  l'ai  dit 
dans  la  symptomatologie ,  avec  les  apparences  d'une  santé 
relativement  assez  bonne.  Encore  observe-t-on  quelquefois 


(1)  Jbauselhb  et  Payillor,  Leçons  orales  de  clinique  chirurgicale  du 
professeur  Felpeau^  1841. 
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(par  exemple,  lorsque  la  fistule  est  tellement  placée  que 
rioeoDlineiioe  est  intermittente  et  que  les  femmes  peuvent 
rinterromprc  momentanément  en  usant  de  certains  expé- 
dients instinctifs)  que  la  maladie  finit  par  être  supportée 
nos  trop  de  douleurs  et  de  chagrin.  En  définitive,  la  mort 
n'est  presque  jamais  la  conséquence  directe  de  la  maladie. 

La  guérison  des  fistules  uro-génitales  peut  se  faire  dans 
dcax  conditions  bien  différentes  :  1^  spontanément,  par  le 
seul  bénéfice  de  la  nature;  2»  par  l'application  des  moyens 
thérapeutiques  et  chirurgicaux. 

n  n'est  pas  possible  de  contester  que  certaines  fistules  se 
sont  guéries  sans  Finteryention  active  du  chirurgien  :  les 
nteurs  les  plus  recommandables  en  ont  rapporté  des 
oemples.  On  peut  en  voir,  dans  la  thèse  de  H.  Honteros  (1), 
dix-sept  cas  bien  authentiques  appartenant  à  Fabrice 
de  Hilden,  Elsâsser,  MM.  Verneuil  et  Depaul,  Nélaton, 
Varjolin  fils,  Danyau,  Bontemps,  Féron,  Haruéjouls, 
WiOiam  Cumming,  James  Guthrie,  Aubinais.MM.  Dolbeau, 
Béraud  (2),  L'Hoste  (3),  ont  observé  de  ces  guérisons. 
Frcond  (4)  en  décrit  aussi  deux  cas  bien  remarquables,  et 
rappelle  que  Blundell  et  Duparcque  paiement  en  ont  fait 
connaître  deux.  Toutes  ces  observations  sont  relatives  à  des 
fistules  guéries,  soit  sans  aucune  espèce  de  secours  thé- 
rapeutiques, soit  moyennant  l'application  de  quelques 
moyens  peu  éneipques.  EUes  indiquent  que  la  guérison 
s'est  effectuée  dans  une  période  de  temps  comprise  aitre 
le  septième  jour  et  le  huitième  mois  après  l'accouche- 


(I)  lomsos.  Thèse  citée.  Paris,  1864,  pp.  18  et  suivantes. 

(3)  BuUeiin  de  la  SociéU  de  Chirurgie,  1862,  t.  Ill ,  pp.  427  et 
nhraoles. 

(S)  GmxeUe  de$  BSpiiaMs,  186S,  p.  SS5. 

(4)  Fanva,  ouvrage  cité,  pp.  87,  88. 

SI 
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ment  (1),  aussi  bien  après  des  pertes  de  substance  qu'après 
des  divisions  simples,  dans  de  grandes  comme  dans  de 
petites  fistules,  pour  des  ouvertures  situées  au  bas-fond 
vésical  de  même  que  pour  des  orifices  occupant  d'autres 
régions.  Il  y  a  donc  lieu  de  ne  pas  désespérer  absolument 
de  la  guérison  spontanée  des  fistules  récentes.  Il  ne  fau- 
drait cependant  pas  trop  compter  sur  cette  heureuse 
terminaison,  car  elle  est  assez  rare  pour  que  des  chirur- 
giens comme  Jobert  aient  pu  dire  ne  lavoir  jamais  rencon- 
trée (2),  et  que,  pour  mon  compte,  je  n'aie  jamais  eu 
l'occasion  d'en  observer  dans  ma  pratique  ni  dans  celle  des 
médecins  avec  lesquels  je  suis  en  relation.  Hais  il  est  bon 
de  la  considérer  comme  possible,  afin  de  ne  pas  trop  se 
hâter  de  regarder  comme  établie  et  de  soumettre  à  l'opé- 
ration une  fistule  à  l'égard  de  laquelle  la  nature  n'aurait 
pas  encore  dit  son  dernier  mot. 

Dans  les  circonstances  ordinaires,  c'est  la  chirurgie  agis- 
sante qui  est  seule  capable  de  procurer  une  guérison  solide 
et  définitive.  Mais,  il  faut  le  dire,  elle  n'y  parvient  pas 
toujours  avec  la  même  facilité  pour  toutes  les  espèces  de 
fistules,  et  c'est  ce  qui  fait  que  celles-ci  offrent  quelques 
différences  dans  leur  degré  de  gravité  ou  de  bénignité. 
Autrefois  on  regardait  les  fistules  du  bas- fond  de  la 
vessie  comme  étant  les  moins  curables,  et  l'on  croyait 
que  celles  du  col  vésical  et  de  l'urèthre  Tétaient  beaucoup 
plus  (Deyber,  Bérard,  Vidal,  Jeanselme,  Velpeau ,  etc.). 
Golumbat,  de  l'Isère,  pensait  que  les  fistules  urétérales 


(1)  Ceci  est  contraire  à  l'assertion  de  H.  G.  Simon,  qui  prétend 
que  les  fistules  se  guérissent  presque  exclusivement  par  première 
intention,  peut-être  jamais  par  granulation.  (Ueber  die  Opération 
der  HlasenscheidenfUteln,  1862,  p.  52.) 

(2)  JuBKRT,  Tiaiié  de  chirurgie  plastique f  t.  11,  p.  356. 
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èbieai  pro  susceptibles  cTêtre  oblitérées;  M.  Freund  est 
asade  œtaTis,  mais  Jobert  et  M.  G.  Simon  ne  le  partagent 
(ML  D'après  mes  observations,  les  fistules  uréthro-vaginales 
etTJflcales  cerTico-Taginales,au  lieu  d'être  les  plus  curables, 
aoot  de  toutes  les  plus  réfractaires,  probablement  à  cause  de 
h  réunion  intime  qui  existe  entre  les  couches  vaginale  et 
fcâcale  aux  endroits  occupés  par  ces  ouvertures,  de  l'action 
^faBiiodi({ue  consécutive  du  sphincter,  et,  pour  Turèthre, 
do  peu  d'étendue  de  la  substance  qui  peut  y  servir  pour 
Tamement  et  la  suture  (Obs.  XVIII).  Celles  du  bas-fond 
de  la  vessie  sont,  au  contraire,  les  plus  faciles  à  guérir 
quand  elles  ne  sont  pas  trop  grandes  et  que  les  uretères 
ne  s'ouvrent  pas  sur  leurs  bords.  Les  vésicales  cervico- 
olcrines,  tant  superficielles  que  profondes,  sont  encore 
tfCMusceplibles  d'obturation;  il  n'y  a  pas,  comme  on  l'a 
prétendu,  à  redouter  pour  elles  certaines  propriétés  parti- 
culières da  tissu  du  col  utérin  qui  le  rendraient  peu 
propre  à  l'adhésion  el  à  la  cicatrisation  :  c'est  précisément 
ropposé  que  j'ai  observé,  comme  on  peut  le  constater 
dans  plusieurs  de  mes  observations  (VII,  XI,  XVI,  XX). 
Les  fistules  orétérines  ne  sont  point  incurables,  l'obser- 
vation XIX  le  prouve;  mais  elles  ne  sont  pas  sans  offrir 
quelquefois  dans  leur  traitement  des  difficultés  qui  peu- 
vent juïqu'à  un  certain  point  compromettre  la  guérison 

la  grandeur  des  fistules  peut  avoir  quelque  influence 
sur  leur  curabilité,  et  généralement,  toutes  choses  ^ales 
d'ailleurs,  il  est  plus  facile  de  triompher  de  celles  qui  ont 
peu  d'étendue  que  de  celles  qui  en  ont  davantage.  Tou te- 
ins la  pn^ression  dans  leur  moindre  aptitude  à  être 
traitées  avec  succès  ne  suit  pas  réguUèrement  celle  qui 
est  relative  à  leur  grandeur,  et  il  est  des  d^rés  intermé- 
diaires qui,  quoique  fort  variables,  présentent  à  peu  près 
les  mêmes  chances  de  guérison  :  ainsi,  une  fistule  d'un 
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diamètre  de  deux  centimètres  se  guérit  à  peu  près  a^ec  la 
même  facilité  qu'une  plus  grande  ayant  trois  centimètres 
et  qu'une  plus  petite  n'en  présentant  qu'un  ou  encore  moins, 
bien  entendu  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  complications.  Les 
fistules  très-larges  seulement,  celles  qui  exigent  pour  le 
rapprochement  de  leurs  lèvres  avivées  un  tiraillement 
excessif  de  la  paroi  vésico- vaginale,  sont  manifestement 
plus  récalcitrantes  que  les  autres  ;  et  encore  ne  faut-il  pas 
trop  tôt  les  considérer  comme  inabordables,  car  il  est  de 
fait  que  certaines  ouvertures  énormes  se  ferment  quel- 
quefois avec  une  facilité  inespérée,  au  moyen  d'une  opé- 
ration bien  conçue  et  combinée  ou  non  avec  quelques 
débridements  salutaires.  Les  cloaques  mêmes  ne  doivent 
plus  effrayer  aujourd'hui  le  chirurgien,  en  présence  des 
ressources  que  lui  fournit  l'occlusion  vaginale.  —  Il  y  a 
une  observation  que  j'ai  faite,  comme,  du  reste,  beaucoup 
de  praticiens,  et  qui  prouve  bien  qu'il  ne  faut  pas  toujours 
mesurer  la  bénignité  ou  la  gravité  des  fistules  à  leur  plus 
ou  moins  grande  étendue  :  c'est  qu'il  arrive  quelquefois 
que  de  très-petites  ouvertures,  des  fistulettes,  des  pertuis 
presque  imperceptibles,  manifestent  une  ténacité  qui  défie 
les  efforts  les  mieux  combinés  et  qui  nécessite  un  grand 
nombre  d'opérations,  en  formant  ainsi  un  contraste  frap- 
pant avec  certains  orifices  considérables  qui  se  trouvent 
obturés  d'emblée  après  une  première  tentative,  sans  pré- 
senter aucun  accident  extraordinaire  qui  vienne  enrayer 
leur  marche  vers  la  guérison. 

L'ancienneté  de  la  fistule  ne  m'a  pas  paru  influer  d'une 
manière  bien  marquée  sur  son  degré  de  curabilité.  H  en 
est  à  peu  près  de  même  de  ses  différentes  formes,  et  de 
certaines  complications,  comme  la  hernie  vésicale,  la  cys- 
tocèle,  la  pluralité  des  ouvertures,  les  calculs  urinaires,  les 
callosités  des  bords  de  l'orifice,  l'irrégularité  de  celui-ci, 
l'abaissement  du  col  utérin,  son  oblitération,  etc.  Toutes  ces 
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priicolarités  sont  tout  ao  plus  susceptibles  de  rendre  plus 
difficile  la  tâche  du  chirurgien,  sans  compromettre,  en 
définidre,  le  résultat  final.  Hais  il  n'en  est  pas  de  même 
des  grandes  adhérences,  des  sténoses  considérables  du 
T^^n,  de  Toblitération  ou  de  la  disparition  du  canal 
de  Tarèthre  :  et  il  y  a  telles  dispositions  de  ces  graves 
lésHNisqui  rendent  les  procédés  opératoires  si  laborieux^  si 
incertains  et  si  dangereux,  que  le  pronostic  doit  en  être 
Ângolièrement  influencé  et  assombri.  Il  est  naturel  qu'il 
en  soit  paiement  ainsi  quand  il  existe  d'autres  maladies 
concomitantes  ou  un  grand  état  de  faiblesse  ou  d'épui- 
KinenL 

J'ai  dit  plus  haut  quelle  est  l'influence  de  la  fistule  sur 
b  menstruation,  la  conception  et  la  grossesse  :  il  est  facile, 
en  se  rappcbnt  ces  données,  d'imaginer  quel  doit  être,  à 
ce  point  de  Tue,  le  pronostic  des  fistules  positivement 
incurables.  Quant  à  celles  qui  sont  susceptibles  de  guéri- 
son,  on  peut  affirmer  qu'en  général,  lorsqu'elles  ont  été 
oblitérées,  il  y  a  des  chances  nombreuses  que  le  flux  cata- 
ménial  n'aura  aucune  action  sur  leur  cicatrice,  et  que 
celle-ci  ne  se  rouvrira  pas  à  un  nouvel  accouchement. 
Pen  ai  eu  plusieurs  fois  la  preuve  chez  mes  opérées. 
Cependant  on  cite  des  exemples  du  contraire  :  M.  Freund 
entre  autres  en  rappelle  un  fourni  par  Esmarch  (1); 
IL  Yemeuil  (2)  en  rapporte  plusieurs  provenant  de  la 
pratique  de  différents  chirurgiens.  H  mentionne  aussi  des 
reproductions  de  la  maladie  survenues  à  la  suite  de  vagi- 
nites (S).  Mais  il  laut  faire  la  remarque,  du  moins  pour  les 
attribuées  par  les  auteurs  à  la  grossesse  et  à  la 


(i)FBiV!iB,  oavrage  cité,  p.  89. 

(1)  Archive»  générale»  de  Uédecine^  1862,  5*  série,  t.  XIX,  p.  60. 

(S)  GmMeiie  hebdomadaire,  t.  Ylll,  1861,  p.  467. 
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parturition,  que  les  descriptions  qu'ils  donnent  laissent 
souvent  dans  le  doute  la  question  de  savoir  si  les  ouvertures 
qu'ils  ont  observées  étaient  réellement  situées  sur  Tein— 
placement  mèiue  occupé  par  les  anciennes,  ou  s'ils  ont 
eu  affaire  à  de  nouvelles  lésions  n'ayant  aucune  relation 
avec  les  cicatrices  qui  avaient  obturé  ces  orifices. 


CHAPITRE  VIII. 


TRAITEMENT. 


Ilol  thérapeutique  des  fistules  a  été,  dans  ces  derniers 
Uamps,  singulièrement  simplifiée  quant   au  nombre  des 
isioyens  employés  pour  obtenir  l'amélioration  ou  la  cure 
radicale  de  ces  affections.  Nous  sommes  loin  de  ces  époques 
d'hésitation  ou  le  défaut  de  principes  positifs  multipliait 
traitements  an  point  que  chaque  opérateur  possédait, 
ir  aiasi  dire,  une  méthode  qui  lui  était  propre.  Il  s'en 
faut  cependant  que  la  chirurgie  contemporaine  ait  telle- 
ment absorbé  et  effacé  la  pratique  des  temps  passés,  qu'il 
oV  ait  plus  aucune  utilité  à  en  retracer  les  caractères;  et  ce 
serait,  dans  un  livre  comme  celui-ci,  laisser  une  lacune 
regrettable,  que  de  ne  pas  chercher  à  en  retirer  par  la 
critique  ce  qu'elle  peut  encore  contenir  de  bon  et  d'appli- 
€:able«  même  dans  Tétat  actuel  de  la  science  et  de  l'art 

s 

Je  rais  donc  examiner  successivement  les  principales 
méthodes  qui  ont  r^né  tour  à  tour  dans  la  thérapeutique 
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chirurgicale;  et,  pour  mettre  de  l'ordre  dans  cette  expo- 
sition, comme  pour  éviter  les  redites,  j'indique  dans 
le  tableau  suivant  le  plan  que  je  me  propose  de  suivre 
en  traitant  de  cette  partie  importante  de  l'histoire  des 
fistules  : 


raonmcTiQU. 


'IttillQM 

ou 
liiniTir. 


H 


I        Fit 

liaiiBiiniin 

Nunsmi. 


H 


oniiTir. 


iWÈKOL 


nuni. 


IrinapiL./ 


Fiimu/ 
coinuÉii.\ 


CHIinCKàL. 


WltOlUTiRiTlOI 


iniBun. 


MIL 


.IIMUaL 


oMPiiinTiiu. 


PiUIiTV. 


Plusieurs  des  divisions  contenues  dans  ce  tableau  doivent 
avoir  une  prépondérance  marquée  dans  l'examen  du  irai— 
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tonenL  fl  y  en  a  auxquelles  se  rattachent  naturellement 
certaines  conâdérations  générales  qui  ne  trouveraient  pas 
une  place  aussi  convenable  sous  d'autres  divisions;  il  en  est 
ipelqnes-unes  qui  comportent  des  divisions  secondaires  et 
lotiaires.  Les  indications  suivantes  donnent  une  idée  de 
CCS  différentes  particularités,  et  complètent  ainsi  le  tableau 
prcoédenL 

Le  traitement  prophylactique  comprend  : 


Le  tnilciiiait  prophylactique  proprement  dit  ; 
U  tfiîifiBfnt  des  fistules  eo  voie  de  formation. 


Le  traitement  mécanique  ou  dérivatif 


Uposîtioo; 


Le  traitement  chirurgical  : 

!•  rÔMMnie  on'fl  fant  [  ^"  P®'***  ^^  ^®  ***  '*  possibilité  de  la  guërîson 
Amir  wmr  Tan- 1  spontanée  ; 

ti^aatT'^     "^  J  An  point  de  vue  des  convenances  chirurgicales  ; 
'^  f  An  point  de  vue  de  Tétat  de  la  femme; 

fA,  Préparation  éloignée; 
^B.  Préparation  prochaine; 

aroKratioD:c  i    eiiesgen 

^Position  de  la  femme  : }  Dorsale  ; 

C. Préparation)  f  kff^îf '     i 

iiunédiate*]  ^  Pelvi -dorsale; 

'rChloroformisation  ; 
\  Usage  de  moyens  propres  (  Spéculum  ; 
à  faciliter  Taoeès  de  |  Moyens  accès- 
la  fistule  :  (        soires. 

Le  traitement  par  agrandissement  de  la  fistule  : 


^Lapréparationl  /  Sur  les  coudes 

'opération:;  I    etlesgenoux; 


''^^S^andisscnient  vers  les  angles; 
L'agnadissenient  vers  Turèthre. 
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Le  traitement  par  oblitération  directe  médiate  : 


La  cautérisation 

La  scarification; 
La  rugination. 


{  Cautère  actuel  ; 
I  Caustiques; 
(  Galvanocaustie; 


Le  traitement  par  oblitération  mixte  : 

La  cautérisation  alliée  à  Tosage  d'instruments  unissants; 
L'avivement  sanglant  combiné  avec  Tapplication  de  ces  instruments. 

Le  traitement  par  oblitération  immédiate  : 

Î  Méthode  indienne  ; 
Méthode  de  Celse  ; 
Méthode  par  glissement; 

,  A .  Considérations  générales  ; 

Par  formation  de  lambeaux  ; 

I  Direction  à  donner  à    la  ligne 
d*avivement  ; 
Mode  d'exécution  ; 
Choix  des  tissus  à  aviver; 
Complications  et  accidents  ; 
Vertical  ; 

Sutures  anciennes; 

il  Direction  à  donner  à  la 
I      ligne  de  suture  ; 
Double iMode  d'exécution; 
Suture  I  (  Métalliques; 

simple  : /Complications  et  accidents; 
I  Incisions  libératrices  ; 
l  Enlèvement  des  fils; 

IDécubilus  ; 
(  Permanent; 
Calhétérisme  :  { Intermittent; 
(  Nul; 
Régime,  médication  ; 
J?.  Suites  de  Topération;  accidents  consécutifs. 

Le  traitement  par  oblitération  indirecte  : 

Indications  ; 

Exécution  dans  le  sens  transversal  ; 


C.  Suture 
2«Lasutun5:(P'''§|;^f*""; 


Exécution  dans  le  sens  oblique; 
Occlusion  de  la  vulve  ; 
Conséquences. 


Au  col  utérin  ; 
A  la  voûte  du  va^in  ; 
Au  corps  du  vagin; 
A  roriucc  vulvairc  ; 
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Le  traitement  complémentaire  : 

Le  tnîleiDeiit  de  rincontineiioe  ; 
Ls  rcpankion  de  Parèthre  ; 
U  fennation  d'un  nooTel  nrèlhre  ; 
VëarpasaaeaX  du  Tagin  oblitéré. 

Le  traitement  palliatif  : 

LesiAliinteiirs  directs; 
Le  tamponnement; 
Les  résoToin  nrimiires  ; 
Lessofa 


PROPHYLAXIE   ET    TRAITEMERT    DES    FISTULES 
EU    YOIE    DE   FORMATION. 


La  praphylascie  proprement  dite  se  déduit  natbrel- 
leroent  de  la  notion  de  tontes  les  causes  qui  donnent 
naisance  aux  fistules,  et  consiste  simplement  dans  la 
«Nutraction  de  ces  causes,  quand  il  est  possible  de  le  faire. 
Ainsi  donc  l'usage  des  moyens  propres  à  guérir  les  mala- 
dies qui  peuvent  donner  lieu  à  des  fistules  pathologiques; 
Téloignement  ou  le  traitement  de  toutes  les  dispositions 
morbides  curables  qui  sont  de  nature  à  provoquer  la 
dystocie;  renlèvement  des  corps  étrangers  qui  peuvent 
séjoomer  dans  la  vessie  ou  dans  le  vagin;  le  calhétérismc 
et  les  lavements  employés  au  moment  de  l'accouchement, 
dans  les  cas  de  rétention  d'urine  et  de  constipation;  et 
sartoat  la  terminaison  prompte  de  l'accouchement,  lorsque 
les  parties  molles  de  la  femme  ont  été  déjà  comprimées 
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depuis  un  certain  temps  ;  tels  sont  les  principaux  moyens 
qui  permettent  souvent  de  prévenir  la  formation  de  fistules^ 
quand  ils  sont  mis  en  usage  à  propos  et  avec  discernement. 

Le  traitement  préventif  des  fistules  produites  par  des 
causes  traumatiques  autres  que  celles  qui  accompagnent 
Taccouchement  est  malheureusement  fort  négligé  aujour- 
d'hui. On  se  borne  presque  généralement  à  rester  simple 
spectateur  d'un  travail  qui  aboutit  indubitablement  à 
l'établissement  d'une  communication  uro-génitale  perma- 
nente, alors  qu'il  ;  serait  souvent  facile  d'empêcher  cet 
accident  par  une  intervention  prompte  et  énergique  :  c'est 
là  une  conduite  qui  n'est  pas  justifiable.  Le  devoir  du 
chirurgien  appelé  pour  toute  plaie  récente  de  la  cloison 
est,  au  contraire,  de  procéder  immédiatement  à  la  réu- 
nion, et  de  ne  pas  attendre  pour  agir  que  la  cicatrisation 
isolée  des  bords  se  soit  établie.  Si  la  lésion  est  irrégulière, 
il  pourra  être  obligé  de  la  régulariser  en  suivant  le  mode 
d'avi vement  qu'il  préfère  ^  mais  il  ne  sera  autorisé  à  renoncer 
à  l'opération  immédiate  que  lorsqu'il  aura  acquis  la  certi- 
tude que  l'affrontement  est  impossible  ou  que  certaines 
portions  de  la  cloison  sont  trop  endommagées  pour  pouvoir 
échapper  à  la  gangrène. 

La  thérapeutique  des  fistules  qui  se  produisent  après 
l'accouchement  est  encore  bien  plus  négligée  que  celle 
des  perforations  traumatiques  ordinaires.  Presque  toujours 
ces  ouvertures  s'établissent  sans  qu'on  ait  rien  fait  pour 
s'y  opposer,  et  même  sans  qu'on  se  soit  douté  de  leur  for- 
mation. Cela  dépend  probablement  de  ce  que  beaucoup 
d'accoucheurs,  n'ayant  pas  l'habitude  de  pratiquer  la 
chirurgie  non  obstétricale,  n'ont  pas  l'œil  assez  ouvert  sur 
tout  ce  qui  peut  en  exiger  le  concours,  et  de  ce  que  les 
fistules  sont  assez  rares  pour  qu'ils  ne  croient  pas  devoir, 
dans  les  cas  douteux,  faire  appel  à  un  opérateur.  D'un 
autre  côlc,  il  n'existe  guère  d'ouvrages  classiques  qui  se 
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nient  occupés  sérieasement  des  indications  préTcntives 
qai  sont  établies  en  pareil  cas.  H  y  a  donc  évidemment 
là  one  grande  lacune  à  combler  et  de  nouveaux  conseils 
ibrt  utiles  à  formuler. 

LiMsque  Faccouchement  est  immédiatement  suivi  de 
réooolemfnt  de  Furine  par  le  vagin,  il  convient  de  pro- 
céder sans  désemparer  à  l'examen  de  la  lésion  qui  a  pro- 
doit cet  accident.  La  fatigue  de  la  femme  ne  peut  être  une 
cootre-iodication  à  cette  recherche,  car  la  position  sur  le 
oAté  n'est  pas  de  nature  à  être  difficilement  supportée.  Si 
Fon  découvre  que  la  solution  de  continuité  peut  être  immé- 
diatement oblitérée  par  une  simple  suture  ou  par  l'appli- 
cation d'instruments  unissants,  avec  ou  sans  r^ularisation 
préalable  des  bords,  il  faut  le  (aire,  sans  craindre  que  cet 
acte  opératoire  ait  pour  effet  d'augmenter  la  gravité  des 
désordres  déjà  produits.  Si,  au  contraire,  on  constate  quc< 
h  réunion  est  impossible,  ou  qae  l'opération  jugée  néces- 
saire devra  être  trop  longue  et  trop  compliquée  pour  que 
la  femme  puisse  la  subir  sans  danger.  Ton  aura  du  moins 
acquis  la  notion  exacte  de  la  nature,  de  la  forme  et  de 
retendue  de  la  plaie,  et  l'on  pourra  ultérieurement  se 
comporter  en  conséquence.  Dans  les  deux  cas,  on  pourra 
placer  une  sonde  à  demeure  dans  la  vessie,  à  l'effet  de 
faciliter  le  travail  de  la  cicatrisation  ou  du  moins  celui  qui 
a  pour  effet  le  rétrécissement  de  la  fistule. 

Quand  la  parturition,  sans  avoir  été  suivie  de  la  perte 
immédiate  de  l'urine,  a  cependant  été  accompagnée  de 
circonstances  qui  font  présumer  qp'il  s'est  produit  de  fortes 
altritions  des  parties  molles  contre  la  filière  osseuse  plus  ou 
moins  défonnée,  il  ne  faut  pas  s'endormir  dans  une  fausse 
sécurité,  mais  recourir  encore  à  un  examen  vaginal  avec 
le  spéculum  aussitôt  qu'on  pourra  le  faire  sans  incon- 
vénienL  Si  cette  inspection  fait  reconnaître  des  lésions 
propres  à  déterminer  un  processus  inflammatoire,  on  sera 
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averti  de  Topportunité  d'un  traitement  antiphlogistique 
local  et  général.  Si  Texamen  du  vagin  démontre  l'exis- 
tence de  parties  mortifiées  dont  une  perte  de  substance 
devra  être  la  conséquence,  on  sera  conduit  à  employer  les 
moyens  usités  en  pareil  cas  :  on  fera  des  injections  qui, 
sans  nuire  aux  suites  de  l'accouchement,  détergcront 
Teschare  et  ses  environs  en  facilitant  l'écoulement  du  pus; 
le  séjour  de  l'urine  dans  la  vessie  sera  en  même  temps 
empêché  par  une  position  convenable  et  par  le  cathétè- 
risme  intermittent  ou  permanent,  suivant  la  tolérance  des 
parties  et  les  exigences  du  cas.  Aussitôt  que  l'eschare  sera 
détachée  et  que  le  bourgeonnement  sera  complètement 
établi,  il  ne  faudra  pas  hésiter  à  mettre  les  bords  de  l'ou- 
verture en  contact  au  moyen  de  serres -fines,  d'autres 
instruments  unissants  et  légers,  ou,  ce  qui  vaudra  mieux, 
•de  quelques  points  de  suture  pratiqués  avec  des  fils  oi^a- 
niques  ou  métalliques.  On  connaît  la  propriété  qu'ont  les 
bourgeons  charnus  de  contracter  des  adhérences  quand 
on  les  rapproche;  on  sait  que  des  trous  pratiqués  par  des 
balles,  des  caustiques,  des  affections  perforantes,  dans  les 
parois  de  cavités  contenant  des  liquides,  par  exemple,  aux 
lèvres  et  aux  joues,  se  referment  avec  une  grande  promp- 
titude et  une  grande  régularité  quand  on  met  leurs  bords 
en  contact,  et  que,  par  une  adaptation  appropriée,  on 
convertit  leur  contour  plus  ou  moins  arrondi  en  une  forme 
linéaire.  Il  est  à  supposer  qu'on  obtiendrait  des  résultats 
analogues  dans  les  pertes  de  substance  de  la  cloison  yésico- 
vaginale,  en  employant  le  même  traitement  combiné 
avec  le  cathétérisme  :  ce  serait  mettre  là  en  usage,  dans 
des  conditions  avantageuses ,  le  procédé  que  M.  Soupart 
a  nommé  réunion  par  double  intention. 

Si  ces  moyens  ne  réussissaient  pas,  on  pourrait  employer 
encore  utilement,  comme  M.  Verneuil  l'a  conseillé,  la 
cautérisation  des  bords  de  l'orifice,  répétée  de  temps  en 
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tfioip,  poor  empêcher  la  soudure  des  deux  muqueuses 
fii^inale  et  vésicale,  et  pour  favoriser,  au  contraire,  la 
rétnction  concentrique.  La  teinture  d'iode  et  celle  de 
cuilliarides,  qui  paraissent  jouir  de  la  propriété  de  sti- 
molfr  la  croissance  des  bourgeons  sans  les  détruire  et  tout 
en  diminuant  la  suppuration,  pourraient  ici  convenir,  de 
mcoieqne  le  nitrate  d'argent  (1). 

On  peut  objecter  aux  recommandations  précédentes 
que  l'état  puerpéral  est  une  condition  mauvaise  pour  la 
piatique  des  opérations,  qu'il  est  à  craindre  que  les  lochies 
ne  eooiiarient  la  cicatrisation  des  plaies  du  vagin  et  que 
les  émotions  produites  par  la  crainte  des  manœuvres  opé- 
nloires  n'aient  une  influence  malfaisante  sur  la  santé  de 
la  femme  et  sur  la  sécrétion  de  son  lait;  on  peut  dire  aussi 
«p'ilest  possible  que  le  vagin  devienne  le  si^e  d'aflections 
ipécifiqoes  qui  empêcheront  l'adhésion  des  parties  affron- 
léo,  etc.  —  Je  ne  veux  pas  contester  que  ces  circonstances 
sont  effectivement  fort  peu  favorables,  et  je  me  hâte 
dajoater  que  certaines  d'entre  elles  devront  détourner 
formellement  le  chirui^ien  de  toute  tentative  trop  précoce. 
Cert  à  lui  de  juger  si  l'état  de  la  femme  et  des  parties 
Scnitales  peut  ou  non  permettre  l'usage  d'une  chirur- 
gie active.  Mais  je  pense  cependant  que  l'état  puerpéral 
ntA  point  toujours,  à  beaucoup  près,  un  obstacle  absolu 
i  Fefficacité  des  opérations;  et  ce  qui  le  prouve,  c'est  la 
rcosnte  fréquente  de  la  suture  que  Ion  a  recommandé  de 
fmkper  immédiatement  après  l'accouchement  dans  le 
eas  de  déchirure  du  périnée.  D'ailleurs,  les  phénomènes 
puerpéraux  commencent  ordinairement  à  se  calmer  quand 
les  eschares  sont  tombées  et  que  l'indication  de  la  réunion 
des  bords  boui^eonnants  se  présente.  Quant  aux  lochies. 


(1)  jtrtkwes  généraieê  de  médecine,  1862,  t.  XIX,  p.  o7. 
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comme  elles  proyieiinent  principalement  de  la  matrice, 
leur  formation  n'est  pas  susceptible  de  réagir  fortement 
sur  une  plaie  réunie  dans  le  vagin,  et  leur  simple  contact 
ne  me  parait  pas  devoir  être  bien  irritant,  puisque  ordi- 
nairement il  n'érode  pas  les  parties  génitales  externes. 
L'émotion  produite  par  la  pensée  de  l'opération  et  par 
la  douleur  qui  l'accompagne  est  relative,  et  elle  est  loin 
d'être  la  même  chez  toutes  les  femmes;  pour  beaucoup 
d'entre  elles,  il  y  a  à  se  demander  sérieusement  si  elles  ne 
sont  pas  plus  vivement  impressionnées  par  l'idée  de  se 
sentir  affectées  d'une  incontinence  dégoûtante  que  par 
celle  des  moyens  qu'il  faudrait  employer  pour  les  en 
débarrasser.  Pour  ce  qui  est  des  affections  du  vagin  qui 
sont  capables  de  compromettre  ou  d'empêcher  la  réunion, 
comme  la  diphthérite,  une  vaginite  simple  mais  sur-aiguë, 
des  ulcères  puerpéraux,  une  maladie  gangreneuse,  il  est 
évident  qu'il  ne  faut  pas  songer  à  traiter  la  fistule  avant 
d'avoir  complètement  détruit  ces  fâcheuses  complications, 
qui  dominent  la  scène  et  réclament  les  soins  les  plus 
prompts  et  les  plus  immédiats. 


TRAITEMENT    DES    FISTULES    CONFIRMEES 


TRAITEMENT  CURATIF. 


traitemeut  mbgaiiiqub  ou  dbrivatif. 

Ce  mode  de  traitement  a  pris  son  point  de  départ  dans 
l'idée  que  le  contact  de  l'urine  avec  les  bords  de  la  perte 
de  substance  est  la  cause  essentielle  de  la  formation  et  de 
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la  persistance  de  la  fistule.  On  a  cru  qu'en  empêchant  ce 
coDtact  par  une  espèce  de  dérivation  que  Ton  imprimerait 
ao  liquide  en  le  forçant  à  suivre  une  autre  voie  que  celle 
qu'il  parcourt  en  passant  par  le  trajet  fistuleux,  on  per- 
mettrait à  celui-ci  de  se  fermer  naturellement, comme  toute 
ODTcrtare  qui  n^a  plus  d'emploi.  Les  trois  principaux 
iDorens  mécaniques  qu'on  a  mis  en  usage  pour  parvenir  à 
oebuL  la  position,  le  tamponnement  et  le  cathétérisme^ont 
clé  appliqués  de  plusieurs  manières,  tantôt  isolément,  tantôt 
coUeetÎTeroent. 

Parmi  les  positions  auxquelles  on  a  eu  recours,  celle 
^r  le  côté  a  été  principalement  conseillée  par  Desault 
et  Cbopart  (1),  mais  seulement  comme  moyen  adjuvant 
da  cathétérisme  et  du  tamponnement.  MM.  Esmarch  (2), 
Freand,  Burchard  (3),  Elsasser  (4),  ont  obtenu  des  succès 
par  le  décubitus  sur  le  ventre.  Mais  c'est  surtout  H.  le 
profesKur  Giordano,  de  Turin,  qui  a  fait  du  traitement 
par  la  pontion  une  étude  toute  particulière  :  il  lui 
accorde  une  telle  importance  qu'il  lui  donne  le  pas  sur 
tons  les  autres,  y  compris  les  opérations  chirurgicales  elles- 
mèiDcs. 

Cet  auteur,  comme  je  l'ai  dit  dans  l'esquisse  histo- 
rique (p.  174)  et  comme  on  peut  le  reconnaître  presque 
à  chaque  page  de  son  travail  (5),  a  plutôt  appuyé  ses 
opinions  sur  des  raisonnements  théoriques  que  sur  des 
dioiques.  L'assurance  avec  laquelle  il  affirme  l'inno- 


(1)  Jouit  as  Lasballs,  ouvrage  cité,  t.  Il,  p.  S69. 

(2)  DeuiÊcke  Klinik,  1838. 

(%)  Fannia,  oaTrage  cité,  p.  98. 

(4)  Wûri,  corre9pond,  BL,  t.  DL. 

'5]  Gmbiauo,  Délia  perdiia  inroioniaria  d'orina  per  fUtola  genito- 

•rinmrim,  Torioo,  1868. 
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cuite  et  l'efficacité  du  décubitus  abdominal  prouve  bien, 
selon  moi,  qu'il  ne  s'est  pas  trouvé  souvent  aux  prises  avec 
les  réalités  de  la  pratique;  car  je  ne  doute  pas  que,  s'il  en 
eiit  été  autrement,  il  eût  bientôt  perdu  ses  convictions 
optimistes  et  reconnu  tous  les  inconvénients  et  même  les 
dangers  de  sa  méthode  statique. 

Leroy-d'ËtioIIes  (1)  avait  déjà  signalé  les  eschares  qui  se 
produisent  aux  coudes  et  aux  genoux  dans  la  position  ven- 
trale longtemps  prolongée.  En  admettant  que  cette  alti- 
tude ne  détermine  pas  toujours  des  accidents  aussi  graves, 
il  faut  bien  reconnaître,  malgré  l'assertion  contraire  de 
M.  Giordano  et  de  M.  Rizzoli,  son  imitateur,  qu'elle  est 
assez  incommode  pour  provoquer  des  impatiences,  de 
l'anxiété,  des  indispositions  même,  qui  doivent  très-sou- 
vent en  rendre  l'usage  ou  inefficace,  ou  douloureux,  ou 
insupportable.  Il  se  présentera  peut-être  des  cas  où  la 
Femme,  douée  d'un  caractère  docile,  peu  irritable,  habituée 
à  souffrir  avec  patience,  pourra  être  soumise  a  cette 
méthode  pendant  un  certain  nombre  de  jours,  surtout 
si  l'on  emploie  les  appareils  imaginés  par  M.  Giordano; 
mais  il  y  a  loin  de  là  à  la  possibilité  de  maintenir  ces 
moyens  mécaniques  assez  longtemps  pour  obtenir  des  modi- 
fications notables  dans  la  manière  d'être  de  la  fistule.  Même 
en  imaginant  la  réunion  de  toutes  les  circonstances  favo- 
rables, il  est  peu  probable  que  l'on  en  retire  l'avantage 
d'éloigner  à  coup  sûr  et  d'une  manière  continue  le  liquide 
urinaire  de  la  région  de  la  fistule  :  car  il  faut  bien  se  rap- 
peler que  la  vessie  n'admet  pas  de  yide,  et  que,  lorsqu'elle 
ne  contient  point  de  liquide,  ses  parois  sont  adossées 
l'une  à  l'autre;  or,  dans  cet  état,  les  urines  versées  par  les 
uretères  glissent  bien  plus  facilement  sur  les  plans  que  lui 


(1)  Lerot-dTtiolles,  Mémoire  cité.  Paris,  18-42,  p.  7. 
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offre  a  miufacuse  pour  aboulîr  à  Touirerlure  Gstuleuse  qui 
m  troaTe  sor  leur  passage,  qu'elles  n'ont  de  tendance  à  se 
porter  plus  loin  pour  s'échapper  par  le  canal  de  l'urèthre. 
Toat  ce  qu'on  peut  dire  en  faveur  de  la  position,  c'est 
qu'elle  constitue  un  adjuvant  utile,  qu'il  est  peut-être  bon 
de  ne  pas  rejeter  dans  le  traitement  des  fistules  encore 
fraîches  et  même  quelquefois  dans  certaines  fistules  opérées 
pr  oUitération  directe.  Mais  en  étendre  outre  mesure 
Fapplication ,  croire  qu'elle  doit  presque  toujours  réussir 
dans  les  fistules  confirmées,  la  considérer  comme  une 
méthode  à  peu  près  générale,  la  mettre,  pour  l'efficacité, 
au-dessus  des  ressources  opératoires,  ce  sont  là  des  exagé- 
rations que  la  théorie  même  désavoue  et  qu'à  coup  sur  la 
pratique  démentit  à  chaque  instant. 

Le  tamponnement  du  vagin  a  été  considéré  comme  pou- 
vant agir,  d'abord  directement,  en  bouchant  l'ouverture 
anormale,  ensuite  en  relevant  la  partie  supérieure  du 
ragin  pour  former  de  la  cloison  un  plan  incliné  propre  à 
conduire  l'urine  vers  le  col  de  la  vessie,  enfin  en  rappro- 
chant les  bords  de  la  fistule.  On  sait  qu'Hippocrate  avait 
proposé,  pour  tamponner  le  vagin,  l'usage  d'un  cylindre  de 
chair  crue  (p.  22).  Desault  se  servait  d'une  compresse  en 
doigt  de  gant  remplie  de  charpie,  ou  d'un  morceau  de  liège 
enduit  de  gomme  ou  de  cire  (1);  MM.  James  Guthrie  (2), 
William  Cumming  (3),  Freund,  Burchard  (4)  et  d'autres 
préfèrent  l'éponge;  M.  Féron  (5)  emploie  la  vessie  de 
porc  insufflée,   et  le  pessaire  en  caoutchouc   vulcanisé; 


(1)  Jouit,  Chirurgie  pioêiique,  t.  Il,  p.  S7S. 
(S)  7ke  Edinb»  med.  and  surg,  Joum. 

(%,  ld,j  1824,  M.  79,  et  Londan  med,  and  surg.  Joum.,  Juillet 
1829,  t.  m.  p.  70. 
f4)  Fbrr»,  ouvrage  cité,  p.  98. 
(5;  BulUtin  de  ihirupeuiique,  t.  LUI,  p.  59. 
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M.  Maruéjoiils  (1)  le  pessaire  de  Gariel  à  réservoir  d*air; 
Leroy-d'ElioUes  (2)  (p.  61)  a  proposé  des  plaques  d'ivoire, 
de  platine  ou  d'argent,  munies  d'une  tige  courbée  en 
demi -cercle  et  destinée  à  être  engagée  sous  la  fistule 
pour  la  relever;  ces  plaques  devaient  être  assujetties  par 
un  tamponnement  pratiqué  avec  de  la  charpie  enduite 
de  caoutchouc  en  pâte  ou  avec  du  caoutchouc  pur; 
M.  Âubinais  (8),  dans  un  cas  où  il  fut  pris  au  dépourvu, 
imagina  un  pessaire  en  bondon  formé  d'une  tige  de  chou 
creusée,  arrondie  en  cylindre,  percée  de  trous  et  remplie  de 
charpie.  Ségalas  (4)  a  mis  en  usage  son  spéculum  conique 
à  quatre  valves  et  à  développement,  laissé  en  place  à  diffé- 
rentes reprises  pendant  quelques  jours.  —  Tous  ces  appa- 
reils ont  l'inconvénient  de  ne  donner  aucune  garantie 
relativement  à  Tocclusion  exacte  de  la  fistule  et  au  soulève- 
ment en  plan  incliné  régulier  de  la  paroi  vésico-vaginale. 
En  outre,  ils  sont  plus  ou  moins  irritants,  et,  malgré 
l'extrême  tolérance  du  vagin,  il  est  à  craindre  qu'ils  finissent 
par  y  déterminer  certaines  altérations  plus  ou  moins  nui- 
sibles à  l'oblitération  de  l'ouverture  anormale.  Ensuite,  il  ne 
faut  pas  compter  sur  eux  pour  le  rapprochement  des  lèvres 
de  l'orifice  :  car  ils  ne  sauraient  être  mis  en  usage  sans 
dilater  le  vagin;  et  comme  cette  dilatation  ne  peut  se 
faire  sans  que  les  bords  fistuleux  s'écartent  en  même  temps, 
il  en  résulte  qu'ils  agissent  en  sens  inverse  du  rôle  de 
moyens  unissants  qu'on  voudrait  leur  faire  jouer.  Vidal  (5), 


(1)  Bulletin  de  thérapeutique,  t.  LVII,  p.  217. 

(2)  Lbioy-d'Étiolles,  Mémoire  cité,  1842,  p.  7. 

(3)  Journal  de  la  Société  de  médecine  de  la  Loire-Jnférieure,  1 852- 
1853. 

(4)  Séance   du    4  juin    1844    de  V académie    de   Médecine  de 
Paria, 

(5)  Vidal  db  Cassis,  ouvrage  cité,  t.  V,  p.  571. 
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Tdpeau  (1),  Sabatier  (2),  ont  fort  bien  signalé  Finefiicacilc 
da  tampon;  et  je  crois  avec  eux  que  ce  moyen  n'est  guère 
appdé  à  rendre  des  services.- 

Le  eaikiUrisme  intermittent  ou  continu,  dont  il  sera 
question  plus  loin  à  propos  des  soins  consécutifs  à  donner 
aux  opérées,  a  été  autrefois  plus  souvent  employé  comme 
un  moyen  de  guérison  par  dérivation  de  Turine.  Desault, 
qui  a  surtout  préconisé  ce  mode  de  traitement,  le  r^ardait 
comme  tellement  utile  qu'il  avait  fait  construire  un  appa- 
reil particulier  pour  assurer  le  maintien  de  la  sonde.  Sa  con- 
fiance provenait  surtout  de  lanalogie  qu'il  supposait  exister 
entre  les  fistules  urinaires  de  lliomme  et  celles  de  la  femme, 
et  il  croyait  que  le  traitement  qui  réussissait  si  bien  dans  les 
nnes  devait  aussi  réussir  dans  les  autres.  Il  oubliait  que, 
chez  l'homme,  les  fistules  siègent  sur  un  canal  qui  ne  reçoit 
l'arine  que  d'une  manière  intermittente;  qu'une  sonde 
peut  facilement  boucher  ce  canal  et  le  soustraire  complé- 
lenient  au  contact  du  liquide;  que  le  plus  souvent  l'ouver- 
tore  anormale  qui  s'y  produit  est  sinueuse  et  traverse,  pour 
arrifer  à  l'extérieur,  une  couche  assez  épaisse  de  tissus.  Il 
ne  considérait  pas  que  les  conditions  sont  tout  à  fait  diffé- 
rentescfaezla  femme  :  en  effet.sesfistules,attaquant  la  vessie 
elle-même,  ne  peuvent  presque  pas  être  soustraites  au  pas- 
>^  de  l'urine  qui  arrive  incessamment  dans  ce  viscère; 
elles  consistent  le  plus  souvent  dans  un  trou  fait  comme  par 
an  emporte-pièce  dont  les  bords  peu  élevés  présentent 
nne  surface  fort  peu  favorable  à  une  oblitération  par  acco- 
tement. L'action  dérivatrice  que  l'on  attend  de  la  sonde 
est  illusoire  chez  la  femme,  car,  s'il  est  vrai  que  la  poche 
nrinaire   se    contracte    ordinairement-  sur    Tinstrument, 


(I)  V&LrtAC,  Médecine  opératoire,  t.  IV,  p.  44 6 < 
(2,  Sabatie»,  ouvrage  cité,  t.  Il,  p.  455. 
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comme  le  prouve  la  fréquente  pénétration  de  sa  membrane 
muqueuse  dans  les  yeux  du  tube  introduit,  cette  contrac- 
tion ne  peut  cependant  jamais  aller  jusqu'à  produire  une 
application  hermétique  de  toute  l'étendue  de  ses  parois 
sur  la  tige  métallique  :  il  Faudrait  pour  cela  que  sa  cavilé 
se  réduisit  aux  dimensions  et  à  la  forme  du  cylindre  repré- 
senté par  le  cathéter,  ce  qui  est  inadmissible.  En  supposant 
même  que  cette  rétraction  excessire  pût  se  faire  à  de  cer- 
tains moments,  l'exacte  adhérence;  des  parois  serait  bientôt 
détruite  par  les  mouvements  de  la  malade,  par  ceux  de  la 
sonde  et  par  l'arrivée  du  liquide  des  uretères.  Il  y  a  par 
conséquent  toujours  des  portions  de  la  poche  vésicale  qui 
restent  écartées  du  cathéter  et  qui  sont  tout  disposées  à 
recevoir  l'urine  pour  la  conduire  vers  la  fistule. 

C'est  donc  se  faire  illusion  que  de  croire  que  le  cathé- 
térisme  est  capable  d'empêcher  le  contact  de  l'urine  avec 
les  bords  fistuleux,  et  de  partir  de  là  pour  espérer  que 
ceux-ci  pourront,  grâce  'à  son  emploi,  finir  par  se  rétrécir, 
s'accoler  et  adhérer,  comme  cela  se  fait  dans  les  fistules 
uréthrales  de  l'homme.  La  seule  chose  qu'il  soit  raisonnable 
d  attendre  de  l'usage  de  ce  moyen  thérapeutique,  c'est  qu'il 
rende  impossible  l'accumulation  de  l'urine  dans  la  vessie; 
or,  cette  accumulation  ne  peut  se  faire  tant  que  l'ouverture 
anormale  reste  ouverte  :  il  est  donc  évident  que  celte 
méthode  ne  présente  une  utilité  réelle  que  lorsque  la 
fistule  a  été  bouchée  par  une  opération  chirurgicale. 
Seulement  elle  contribue  à  évacuer  de  petites  collections 
qui  peuvent  se  faire  quand  l'orifice  est  placé  de  telle 
manière  que,  dans  certaines  positions  déterminées,  il  n'oc- 
cupe pas  le  point  le  plus  déclive.  Lorsque  cela  se  produit, 
il  est  incontestable  que,  si  le  bec  de  la  sonde  est  situé  lui- 
même  au-dessous  du  niveau  de  l'ouverture,  l'urine  doit 
se  faire  jour  au  dehors  avant  de  passer  directement  dans  le 
vagin. 
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Je  ne  m'étendrai  pas  sur  différents  autres  moyens  qui 
ont  été  conseillés  pour  détourner  Furine  et  Tempécher 
decooler  par  la  fistule;  je  me  bornerai  à  les  indiquer,  par 
h  raison  qu'ils  ne  jouissent  d^aucune  eflBcacité  et  qu'ik 
doÎTent  être  rejetés.  Ainsi  ^  le  bouton  à  double  plaque, 
analogue  a  celui  dont  se  servait  Dupuytren   pour  cer- 
laines  grenouillettes,  mais  à  tige  pleine;  la  bouteille  en 
caoutchouc  souple  et  à  goulot  étroit,  que  Reid  (1)  con- 
seillait d^introduire  dans  la  fistule,  pour  la  remplir  ensuite 
d^eaa  au   moyen  d'une  seringue;  d'autres  moyens  ana- 
logues que  l'on  a  recommandés  dans  le  même  but  (celui 
d*éloigner  Furine  en  bouchant  l'ouverture   pour   forcer 
celle-ci  à  se  rétrécir  et  à  se  fermer  petit  à  petit),  ne  souf- 
frent pas  le  moindre  examen,  puisqu'ils  ne  peuvent  fermer 
le  passage  au  liquide  qu'en  appuyant  sur  les  bords  de 
lorifice,  par  conséquent  en  les  écartant  et  en  allant  ainsi 
à  rencontre  du  but  que  l'on  veut  atteindre.  H  n'y  a  pas 
pins  d'importance  à  attacher  à  cette  proposition  de  Leroy- 
dïtioUes,  de  soulever  la  fistule  vers  l'intérieur  de  la  vessie 
au  moyen  d'une  anse  métallique  passée  sous  l'ouverture  et 
attirée  par  un  cordon  vers  une  entaille  faisant  office  de 
poulie  sur  le  bec  d'une  sonde  introduite  par  l'urèthre  (2). 
Cette  idée  pèche,  comme  celles  qui  ont  fait  naître  les  autres 
procédés  que  je  viens  de  citer,  par  un  vice  radical,  le 
maintien  d'un  corps  étranger  dans  une  perte  de  substance 
qu'il  s'agit  de  combler.  Le  siphon  que  J.  Cloquet  (3)  pro- 
posait de  substituer  à  la  sonde  ne  peut  avoir  aucun  avan- 
tage, attendu  que  cet  instrument  n'agit  que  pour  autant 
que  le  vide  est  formé  dans  son  intérieur  par  une  de  ses 


(1}  Gaieite  deê  Hôpitaus,  1817.  p.  41. 
(S)  LnoT-B*ÉTioLLC9,  Hëmoire  cité,  p.  10. 
it)  Hicaoïi,  Thèse  citée. 
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extrémités,  tandis  que  lautre  reste  plongée  dans  un  liquide 
et  que  cette  dernière  condition  cesse  d'exister  aussitôt  que 
la  vessie  est  évacuée. 


TRAIT£MEIIT   GHIRUE61GAL. 


Les  considérations  par  lesquelles  je  vais  corninencer 
rétude  de  ce  traitement,  c'est-à-dire  celles  qui  se  rap- 
portent à  l'époque  où  il  convient  de  le  mettre  en  usage  et 
aux  préparations  dont  il  faut  le  faire  précéder,  peuvent 
s'appliquer  à  presque  toutes  les  méthodes  opératoires. 
Toutefois,  je  dois  faire  observer  qu'elles  concernent  d'une 
manière  plus  directe  les  opérations  sanglantes  que  celles 
qui  ne  rentrent  pas  dans  cette  catégorie.  En  effet,  pour 
ces  dernières,  il  y  a  telles  précautions,  indispensables 
quand  on  se  sert  de  l'instrument  tranchant,  qui  sont  d'une 
importance  beaucoup  moins  grande,  qui  peuvent  assez  in- 
différemment être  prises  ou  négligées,  et  qui  doivent  même 
quelquefoisêtreentièrementsupprimées.  Ainsi, par  exemple, 
pour  pratiquer  la  cautérisation,  il  n'est  pas  nécessaire,  à 
beaucoup  près,  d'attendre  aussi  longtemps  après  l'établisse- 
ment de  la  fistule  ou  après  une  opération  antérieure,  qu'il 
convient  de  le  faire  pour  une  autoplastie  ou  une  suture  : 
car  ce  mode  de  traitement  n'exige  pas  que  le  travail  de 
réparation  ait  complètement  cessé  dans  le  pourtour  de 
Torifice,  et,  au  contraire,  il  est  telle  circonstance  où  il  con- 
tribue lui-même  à  modifier  avantageusement  un  état  mor- 
bide local  qui  retarde  la  cicatrisation  des  parties  lésées. 
De  même,  son  emploi  n'est  pas  incompatible,  comme  celui 
des  opérations  sanglantes,  avec  un  état  cachectique  réagis- 
sant d'une  manière  défavorable  sur  la  région  malade;  et 
non-seulement  la  plaie  qu'il  produit  n'est  pas  toujours 
susceptible  d'être  envenimée  par  le  vice  constitutionnel 
mais  elle  peut  être  moins  apte  à  en  subir  Tinfluence  que 
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celle  à  bquelle  on  la  subslîtue.  Enfin,  avant  de  l'appliquer, 
il  peat  être  moins  indiqué  de  se  frayer  une  route  aussi 
Lu^e  et  aussi  facile  vers  l'ouverture  fistuleuse,  parce  que 
»D  exécution  exige  ordinairement  moins  de  délicatesse, 
de  précision,  et  présente  moins  de  difficultés  que  les  autres 
manœuvres  chirurgicales.  Lors  donc  qu'on  a  des  raisons 
de  se  presser,  on  peut  le  faire  avec  moins  d'inconvénienls 
en  né^igeant  certaines  préparations  qui  exigent  toujours 
uu  certain  laps  de  temps,  que  lorsqu'il  s'agit  de  mettre  en 
usage  une  méthode  diérétique  plus  compliquée. 

Tft4ITBMSST    CaïKlBClGAL    PmnCIPAI.. 


!•  Époque  qall  faut  choisir  pour  l'appliquer. 

Il  y  a  encore,  dans  Tesprit  des  chirurgiens,  beaucoup  de 
vague,  d'hésitation  et  d'opinions  diverses  pour  ce  qui  con- 
cerne cette  partie  importante,  mais  fort  peu  étudiée,  de 
la  thérapeutique  chirurgicale  des  fistules.  Soit  qu'on 
Texamine  au  point  de  vue  de  la  possibilité  de  la  guérison 
de  ces  affections,  soit  qu'on  la  considère  sous  le  rapport 
des  conditions  les  plus  favorables  à  la  réussite  des  opéra- 
tions, on  trouve  dans  les  recueils  de  la  science  fort  peu  de 
préceptes  positifs,  rationnels  et  généralement  adoptés,  qui 
puissent  guider  la  pratique  des  jeunes  chirurgiens. 

Au  premier  point  de  vue,  certains  auteurs  ont  dit  que, 
puisque  la  science  rapporte  des  guérisons  spontanées  de 
fistules  survenues  plusieurs  mois  et  même  jusqu'à  huit  mois 
après  l'accouchement,  il  convient  d'attendre  cette  dernière 
époque  pour  procéder  à  l'application  de  la  chirurgie  active. 
II  y  a  des  praticiens,  parmi  lesquels  je  citerai  surtout 
M.  Kélaton,  qui  attachent  une  telle  importance  à  cette 
considération,  qu'ils  érigent  en  principe  général  de  ne  pa.s 
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opérer  avant  le  sixième  ou  le  neuvième  mois  qui  suit 
raccouchement.  MM.  Yerrieuil  et  Sims,  sans  exiger  un  laps 
de  temps  aussi  long,  sont  aussi  contraires  aux  opérations 
trop  rapprochées  de  la  parturition  (1).  Plusieurs  auteurs 
pensent  que  la  temporisation  est  d'autant  plus  autorisée 
qu'en  ladoptant  on  a  du  moins  la  chance,  si  l'on  ne 
réussit  pas,  d'obtenir  de  la  nature  tout  ce  qu'elle  peut  faire 
dans  le  sens  du  rétrécissement  de  la  fistule. 

Au  second  point  de  vue,  les  avis  ont  été  extrêmement 
partagés  :  ainsi,  tandis  que  certains  praticiens,  comme 
Ml«.  Verneuil  (2),  Trélat  (8),  Sims  (4),  West  (5),  pensent 
qu'il  faut  attendre  plusieurs  mois  avant  d'entreprendre 
une  opération  sanglante  pour  une  fistule  vésico-vagi- 
nale,  d'autres  au  contraire,  parmi  lesquels  se  trouvent 
FoUin  (6),  MM.  Bozeman  (7),  Baker- Brown  (8),  Schup- 
pert  (9),  Kiwisch  (10),  croient  qu'il  convient  de  la  pratiquer 
le  plus  tôt  possible,  avant  même  que  la  cicatrisation  soit 
complète.  Les  partisans  de  chacune  de  ces  opinions  s'ap- 
puient sur  des  faits  de  guérisons  obtenues  en  suivant  Tun 
ou  l'autre  de  ces  traitements;  ils  se  basent  en  outre  sur  des 
raisonnements  et  des  considérations  de  physiologie  patho- 


(1)  MonTEROs,  ouvrage  cité,  p.  -4. 

(2)  Archives  générales  de  médecine,  1862,  t.  XIX,  p.  802. 

(3)  Société  de  chirurgie.  Séance  du  9  décembre  1863. 

(4)  Charleston  tned,journ.  and  review,  1857,  p.  466. 
(6)   West,  ouvrage  cité,  p.  710. 

(6)  FoLLiif ,  ouvrage  cité,  p.  48. 

(7)  BozEHAïf,  Remarks  on  vesico-vaginai  fist,   1856,  —  Urethro- 
raginal  and  vesico-vaginal  fistulas,  1857. 

(8)  Barkr-Brown,  On  vesico-vaginal  fistula,  p.  8. 

(9j  New-Orleans  med,  J\ews  and  hospital  Gazette^  avril   1858, 
p.  77. 

(10)  Kiwisch,  ouvrage  cité,  p.  522. 
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logique.  Les  premiers  disent  que  les  opérations  frè- 
maÈmtty  comme  H.  Verneuil  appelle  celles  qui  sont 
cotreprises  trop  tôt  après  l'accouchement  ou  après  une 
opération  antérieure,  exposent  à  un  retentissement  nuisible 
Tcn  l'alérus  et  ses  annexes,  à  une  vaginite  que  rendent 
tris-facile  la  vascularité  et  l'irritabilité  encore  grandes  de 
lorgane,  et  au  passage  des  fils  de  la  suture  à  travers  un 
tissa  encore  trop  mou  et  trop  peu  résistant.  Les  derniers 
redoutent  Taccroissement  de  l'étendue  de  la  substance 
cicatricielle,  qu'ils  considèrent  comme  moins  propre  à 
Fadhésion  qu'un  tissu  plus  riche  en  vaisseaux,  et  ik  ne 
voient  pas  de  raison  d'imposer  à  la  pauvre  femme  une 
attente  cruelle,  alors  qu'on  peut  abréger  ses  souffrances. 
FoUin,  MIL  Sims,  Verneuil  et  Trélat  (1),  en  envisageant 
la  question  sous  le  rapport  du  temps  qu'il  convient  de 
laisKT  passer  entre  une  opération  qui  a  échoué  et  une 
tentative  nouvelle,  émettent  des  avis  diamétralement 
opposés,  le  premier  conseillant  de  ne  pas  attendre,  les 
derniers  aflfirmant  qu'une  sage  temporisation  est  l'une  des 
conditions  les  plus  indispensables  du  succès,  et  qu'il  est 
bon  de  ne  recommencer  les  manœuvres  opératoires  qu'a- 
prés  deux  ou  trois  mois.  Toutefois,  ceux-ci  pensent  que 
Ton  peut  opérer  les  petites  fistules  plus  tôt  que  les  grandes. 
La  solution  de  cette  question  au  moyen  d'une  détermi- 
nation fixe  de  dates  ou  d'intervalles  de  temps,  ne  me 
parait  pas  heureuse,  même  en  établissant  différentes  caté- 
gories de  fistules  pour  faciliter  cette  indication  :  je  pense 
qu'il  V  a  à  cela  des  inconvénients  réels,  dont  le  moindre  est 
d'exposer  la  science  à  se  trouver  à  chaque  instant  en  défaut. 
En  effet,  si  cette  détermination  était  juste  et  fondée,  zova- 


{l^Gazeiie  des  Hôpitaux ^    IB63.  p.   599,  vi  A rchires  généra ies 
^€  MidetiHe,  1862,  t.  XIX,  |i.  S02. 
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ment  se  ferait-il  qu'un  certain  nombre  de  praticiens  aient 
pu  réussir  en  opérant  de  très-bonne  heure,  comme  cela  m'est 
arrivé  à  moi-même  (Obs.  XVII),  tandis  que,  d'autres  fois, 
ces  mêmes  opérateurs  ou  d'autres  ont  échoué  en  se  com- 
portant encore  de  la  même  manière  (Obs.  XVIII)?  Il  est 
évident  que,  dans  ces  résultats  différents,  il  intervient  un 
facteur  que  n'ont  point  pris  en  considération  ceux  qui 
n'ont  envisagé  que  le  laps  de  temps  écoulé,  et  qu'il  est 
nécessaire  de  dégager  pour  arriver  à  formuler  des  pré- 
ceptes dont  l'observation  n'expose  point  à  des  erreurs  ou 
à  de  fâcheux  mécomptes. 

Selon  moi,  au  lieu  de  considérer  le  nombre  de  jours  qui 
se  sont  passés  depuis  l'accouchement  ou  l'opération  pré- 
cédente, il  faut  simplement  se  guider  d'après  l'état  de  la 
région  où  se  trouve  la  fistule.  Si  cette  région  est  exemple 
d'inflammation,  si  les  bords  de  l'ouverture  sont  solidement 
cicatrisés,  s'ils  présentent  une  consistance  convenable,  il 
n'y  a  pas  à  en  douter,  le  temps  est  venu  d'agir,  quelle 
que  soit  la  date  à  laquelle  on  est  arrivé.  Si,  au  contraire, 
la  suppuration  et  la  rétraction  n'ont  pas  encore  cessé  dans 
l'orifice  anormal,  si  le  pourtour  en  saigne  au  simple  attou- 
chement, si  les  environs  en  sont  encore  mollement engoi^és, 
il  serait  téméraire  de  rien  entreprendre,  et  quelque  durée 
qu'ait  déjà  eue  la  maladie,  il  faut  attendre  des  circon- 
stances plus  propices.  Car,  ce  qui  détermine  ou  éloigne  les 
chances  de  succès  dans  les  opérations  sanglantes  et  com^ 
pliquées,  ce  n'est  pas  seulement  la  vascularité  ni  la  vitalité 
des  bords,  comme  lorsqu'on  cherche  par  des  moyens  simples 
à  mettre  en  contact  les  bourgeons  d'une  fistule  en  voie  de 
formation,  c'est,  au  contraire,  la  fermeté  jointe  à  la  résis- 
tance des  tissus,  qui  rend  possibles  les  résections  régulières 
qu'on  doit  faire  porter  sur  eux  et  les  tractions  qu'il  faut 
leur  faire  subir  pendant  la  suture.  Or,  cette  solidité  si  indis- 
pensable ne  s'établit  point  toujours  de  la  même  manière  et 
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arec  la  même  rapidité  :  elle  est  sous  la  dépendance  des 
difenes  influences  générales  et  locales  et  des  circonstances 
ntérieares  auxquelles  la  femme  est  soumise;  de  telle  sorte 
i|oll  se  peut  que  l'on  trouve  de  très- bonne  heure  une 
fistole  dans  les  conditions  voulues,  de  même  qu'il  est  pos- 
sible qoe  celles-ci  soient  encore  absentes  après  un  laps  de 
temps  assez  long.  C'est  donc  exclusivement  la  constatation 
de  Félat  favorable  des  bords  et  des  environs  de  l'ouverture 
qui  indique  Topportunité  du  traitement  chirurgical,  et  non 
wn  ancienneté  ni  le  souvenir  de  ce  qu'on  a  pu  observer 
dans  d'autres  cas,  soit  dans  sa  pratique  propre,  soit  dans 
celle  des  autres. 

Dans  toute  opération  où  l'on  n'est  pas  forcé  de  se  mettre 
a  foravre  à  un  moment  donné  et  où  l'on  est  plus  ou 
moins  à  l'aise  dans  le  choix  de  son  jour  et  de  son  heure,  il 
est  de  r^Ie  de  donner  la  préférence  à  une  époque  où  le 
plient  se  trouve  dans  l'état  de  santé  le  plus  avantageux 
possible,  n  est  par  conséquent  nécessaire,  avant  dagir 
sar  une  fistule,  de  détruire  les  diathèses  s'il  y  en  a,  de 
modifier  la  constitution  si  cela  est  favorable  et  possible,  de 
remédier  aux  accidents  locaux,  d'éloigner,  en  un  mot,  tout 
ceqai,de  près  ou  de  loin,  peut  avoir  une  influence  fâcheuse 
sur  les  suites  de  la  manœuvre  chirurgicale.  Je  ne  parle  pas 
des  accidents  qui  sont  le  résultat  de  Tincontinence  d'urine 
dle-inème,  car  on  comprend  que  le  meilleur  moyen  d'y 
remédier  est  de  détruire  la  cause  qui  les  entretient. 

Cest  pour  des  raisons  basées  sur  ces  principes  qu'il  est 
bm,  quand  on  le  peut,  d'éviter  de  pratiquer  l'opération 
avant,  pendant  ou  immédiatement  après  l'époque  des 
menstmes^  ou  dans  le  cours  d'une  grossesse.  Il  est  certain 
que,  pendant  ces  différents  états  de  la  femme,  les  parties 
qui  doivent  être  soumises  à  l'action  des  instruments  ont 
éprouvé  des  modifications,  très- légères  pour  certaines 
d'entre  elles,  plus  profondes  pour  les  autres,  qui  ont  cela  de 
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commun  qu'elles  ont  changé  d'une  manière  désavantageuse 
les  conditions  requises  pour  l'exécution  facile  et  la  réussite 
de  Tœuvre  chirurgicale.  La  simple  congestion  pendant  les 
règles,  l'engorgement  et  l'infiltration  des  organes  génitaux 
aux  différents  temps  de  la  gestation,  sont  plus  ou  moins  de 
nature  à  nuire  à  la  solidité  des  tissus  et  à  les  rendre  peu 
propres  à  une  adhésion  prompte  et  permanente.  D'ailleurs, 
on  peut  craindre,  surtout  dans  les  premiers  temps  de  la 
gestation,  une  réaction  sur  la  matrice  et  une  excitation  à 
l'avortement.  —  Mais  si  des  raisons  majeures  viennent  à 
dominer  les  préférences  du  chirurgien  et  à  forcer  même  sa 
volonté,  faut-il  augurer  absolument  mal  de  l'opération 
pratiquée  dans  ces  circonstances?  On  n'est  nullement 
autorisé  à  le  faire  :  car  il  ne  manque  pas  d'exemples  de 
succès  obtenus  malgré  la  présence  de  ces  complications 
(Obs.  XYII),  et  ces  succès  ont  même  été  assez  nombreux 
pour  que  certains  auteurs  en  soient  venus  à  regarder  ces 
incidents  comme  de  peu  d'importance.  Ainsi  Jobert  dit  (1) 
n'avoir  pas  vu  les  règles  nuire  à  l'opération.  M.  G.  Simon 
affirme  (2)  la  même  chose.  De  plus,  il  est  souvent  arrivé 
que  l'irruption  du  flux  menstruel  s'est  faite  inopinément 
pendant  les  suites  d'une  opération  sanglante,  sans  que  la 
cicatrisation  ait  paru  en  être  troublée.  Les  opérations  des 
observations  X  et  XIX  se  sont  trouvées  dans  ce  cas.  L^époque 
des  règles  est  donc  une  époque  à  éviter,  ne  fût-ce  que  pour 
les  inconvénients  qui  accompagnent  la  présence  du  sang 
dans  le  vagin,  mais  il  ne  faut  cependant  pas  trop  la  redou- 
ter. Quant  à  la  grossesse,  plusieurs  chirurgiens  la  consi- 
dèrent de  la  même  manière  et  ne  la  craignent  pas  davan- 
tage :  M.  Sims,  par  exemple,  ne  s'en  inquiète  guère  et  ne 


(1)  JoBiRT,  Chirurgie  plastique,  t.  H,  p.  828. 

(2)  G.  Simon,  Ueher  die  Heilung,  etc.,  1854,  p.  B7. 
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mole  pas  deTant  elle,  à  n'importe  quelle  époque  de  sa 
dorée.  D  laat  cependant  admettre  que,  pendant  ce  traTail 
pbjsioli^ique,  les  changements  survenus  dans  le  vagin 
tUnt  beaucoup  plus  profonds,  les  raisons  qui  militent 
alors  en  faveur  de  la  temporisation  sont  beaucoup  plus 
nombreuses  et  plus  graves.  A  mon  avis,  on  ne  doit  se 
résoudre  à  suivre  une  conduite  opposée  que  dans  le  cas 
d'une  absolue  nécessité  (l);et  Ton  peut  voir,  dans  l'obser- 
ration  II,  qu'une  fois,  pour  n'avoir  pas  voulu  attendre, 
/ai  échoué  chez  une  femme  que  je  suis  cependant  parvenu 
i  guérir  ensuite  par  une  nouvelle  opération  pratiquée  dans 
on  moment  plus  favorable. 

S«  Prépamtioii  à  l'opénUon. 


ji.  Préparation  éloignée. 

Cette  préparation  consiste  surtout  à  écarter  ou  à  détruire 
les  complications  qui  pourraient  nuire  à  l'exécution  et  au 
boD  résultat  de  l'opération.  Elle  comprend  naturellement 
la  cure  préalable  de  toutes  les  maladies  concomitantes,  et 
de  celles  surtout  qui  peuvent  affecter  momentanément  les 
organes  génito-urinaires.  Il  est  donc  convenable  que  les 
raginiles,  métrites,  cystites,  soient  guéries  autant  que  pos- 
sible avant  qu'on  fasse  intervenir  le  traitement  curatif. 
J'ai  déjà  fait  observer  que  ces  affections  sont  beaucoup 
plus  rares  qu  on  ne  Fa  cru  (pp.  809  et  31 1)^  je  dois  ajouter 


(1)  DoocsAix,  Obtervaiions  cliniques  el  critiquée  sur  Vopèralion 
de  Im  fietule  vaginmie,  in  Mémoiree  de  V /icadémie  de  Médecine  de 
Belgique,  186S,  p.  SIO. 
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qu'on  a  quelquefois  exécuté  la  manœuvre  opératoire  mal- 
gré leur  coexistence,  et  sans  que  le  succès  du  traitement 
en  ait  été  compromis  (Obs.  VU). 

Il  est  des  complications  qui  ne  doivent  être  combattues 
qu'au  moment  de  l'opération  :  par  exemple,  la  hernie  vésicale 
à  travers  la  fistule*  les  adhérences  aux  parois  pelviennes,  les 
callosités,  les  irrégularités  des  bords  de  Forifice,  l'ouverture 
des  uretères  sur  ces  bords,  la  cyslocèle.  Mais  il  en  est  d'au- 
tres qui  réclament  un  traitement  préalable  dont  les  effets 
doivent  être  obtenus  pour  que  l'on  puisse  aborder  la  ma- 
nœuvre principale.  Ainsi,  les  calculs  vaginaux  doivent  être 
extraits  et  les  fongosités  dont  ils  ont  pu  s'entourer  réprimées 
et  cicatrisées;  il  faut  réséquer  les  végétations  trop  volumi- 
neuses qui,  par  exception .  pourraient  se  trouver  à  l'entrée 
ou  dans  l'intérieur  du  canal,  et  attendre  la  cicatrisation 
des  plaies  produites  par  cette  excision;  il  est  nécessaire 
d'élargir  les  rétrécissements  de  l'urèthre  par  un  traitement 
convenable  et  suffisamment  prolongé,  soit  au  moyen  de 
bougies  et  de  sondes,  soit  par  l'application  d'un  appareil 
dilatateur,  celui  de  Weiss,  par  exemple  (1);  les  sténoses 
du  vagin  doivent  être  soumises  aux  moyens  mécaniques 
et  chirurgicaux  susceptibles  de  rendre  à  cet  organe  son 
ampleur  ordinaire,  ou  du  moins  des  dimensions  suffisantes 
pour  que  les  différents  temps  de  l'opération  puissent  s'exé- 
cuter sans  trop  d'entraves. 

Relativement  à  cette  dernière  complication,  il  est  utile 
de  faire  remarquer  que  les  plus  grandes  précautions 
doivent  être  prises  afin  que,  pendant  les  débrideraents 
qu'elle  réclame  quelquefois,  la  vessie,  le  rectum  et  les  gros 
vaisseaux  ne  soient  pas  intéressés  :  car  il  n'est  pas  sans 
exemple,  comme  je  l'ai  rappelé  dans  l'ctiologie  (p.  247), 


(1)  Fabhk,  ouvrage  cité,  Maladies  des  femmes,  t.  I,  p.  147. 
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que  de  semblables  incisions  aient  donné  Heu  à  de  nouvelles 
fistules;  et  pour  ce  qui  est  des  vaisseaux,  on  sait  qu'ils 
sont  saitout  abondants  aux  régions  vers  lesquelles  doit 
prindpalement  se  diriger  l'action  du  bistouri,  c'est-à-dire 
fcn  les  parties  latérales  du  vagin  (p.  287).  11  est  vrai 
qae  Hiiflainmation  qui  a  déterminé  le  rétrécissement  du 
canal  a  dû  diminuer  en  même  temps  le  volume  de  ces 
Taisaeaox  et  même  en  oblitérer  un  grand  nombre;  mais 
il  ne  faudrait  pas  trop  se  fier  à  l'existence  de  ces  chan- 
gements pour  &ire  les  débridements  avec  une  hardiesse 
tcmcraire,  car  il  est  toujours  possible  que  de  gros  troncs 
aient  échappé  aux  effets  de  la  phlogose  et  viennent  se 
présenter  au  tranchant  de  l'instrument  fourvoyé  dans  leur 
Toisinage. 

La  raison  indique  qu'il  ne  faut  pas  pratiquer  l'oc- 
diuîon  chirurgicale  d'une  fistule  quand  les  voies  urinaires 
oonnales  ne  sont  point  prêles  à  recevoir  facilement  la 
sonde  évacuât rice ,  et  l'urine  elle-même  après  lenlè- 
Tcment  de  cet  instrument.  Si,  à  ce  point  de  vue,  il 
connent  que  les  rétrécissements  de  l'urèthre  soient  con- 
Tenablement  dilatés,  à  plus  forte  raison  les  occlusions 
da  canal  doivent  -  elles  être  traitées  avec  un  soin  par- 
ticulier. Lorsque  cette  occlusion,  comme  c'est  le  cas  le 
phis  ordinaire,  n'attaque  que  la  partie  postérieure  du 
conduit,  il  est  facile,  avec  un  ténotome  mince  engagé 
dans  la  portion  restée  libre  et  muni  ou  non  à  sa  pointe 
d'une  petite  boule  de  cire,  d'inciser  le  cul-de-sac,  en 
dirigeant  l'instrument  à  la  rencontre  du  doigt  indi- 
cateur recourbé  en  crochet  et  introduit  préalablement 
dans  le  vagin  vers  le  point  exact  où  doit  se  trouver  le 
coi  de  la  vessie.  A  la  rigueur,  on  pourrait  se  servir  d'un 
trocart  (Jobert)  ou  d'un  petit  pharyngotome.  Mais  je  com- 
prends moins,  je  l'avoue,  l'utilité  de  l'appareil  imaginé 
par  M.  Dnboué  (de  Pau  ) ,  et  qu'il  nomme  urithrotome  à 

25 
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pretêton  continue  (1).  Cet  instrument,  qui  agit  à  la  façon 
de  l'entérotome  de  Dupuytren,  en  poussant  une  espèce 
de  boule  pointue  rers  une  cupule  d'acier  placée  der- 
rière le  cul-de-sac  uréthral,  de  manière  à  détruire  le 
diaphragme  anormal  par  une  pression  prolongée,  doit 
offrir  le  grave  défaut  d'être  sujet  à  se  déranger  et  par 
conséquent  de  ne  pouvoir  garantir  que  la  nouvelle  voie  se 
fera  juste  à  l'endroit  où  il  convient  qu'elle  soit  pratiquée. 
Pourquoi,  d'ailleurs,  un  moyen  mécanique  là  où  une  main 
exercée  peut  si  facilement,  et  sans  danger,  pratiquer  la 
perforation  dans  la  direction  et  les  proportions  requises? 
Je  dis  ^an^  danger ,  car  si  l'on  prétendait  que  la  plaie  pro- 
duite par  l'instrument  tranchant  est  moins  innocente  que 
celle  qui  est  le  résultat  de  l'écrasement,  je  répondrais  qu'on 
pourrait  toujours  changer  le  caractère  de  la  première  en  en 
touchant  la  surface  avec  un  caustique  quelconque.  —  Au 
demeurant,  et  quel  que  soit  le  procédé  dont  on  a  fait  usage 
pour  déboucher  le  canal,  il  faut  avoir  soin  de  le  maintenir 
ouvert  au  moyen  de  sondes  laissées  en  place  assez  long- 
temps pour  que  l'on  puisse  espérer  qu'un  rétrécissement 
consécutif  n'est  plus  à  craindre. 

Lorsque  l'occlusion  occupe  toute  l'étendue  de  l'urèthre, 
ou  à  peu  près,  il  me  paraît  toujours  préférable,  malgré 
toutes  les  difficultés  que  peut  alors  présenter  l'opération, 
de  chercher  à  rétablir  le  cours  de  l'urine  par  l'empla- 
cement naturel,  que  de  lui  frayer  une  route  nouvelle. 
La  raison  en  est  qu'en  se  comportant  ainsi,  on  a  beau- 
coup de  chances  de  faire  fonctionner  utilement  un  reste 
de  sphincter  vésical  qui  peut  encore  exister,  tandis  que 
l'on  risque  de  se  priver  de  cette  ressource  si  l'on  fait 
passer  le  liquide  par  un  autre  trajet.  A  aucun  prix,  je  ne 


(1)  Chuicbill,  Traiié  praiique  des  maladies  des  femmes  y  p.  029. 
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voudrais  recommander  la  pratique  singulière  adoptée  par 
Jobot  (1)  el  qoi  conaste  à  diviser  le  col  de  la  ressie  afin 
iTy  ménager  une  ouverture  ronde  propre  à  révacuation 
des  urines,  car  il  est  facile  de  comprendre  que  cet  orifice 
de  Doordle  formation  ne  changerait  rien  à  l'incontinence 
forine  après  Tocclusion  de  la  fistule. 

&  au  lien  d'être  simplement  oblitéré,  l'urèthre  se  trou- 
vât en  partie  détruit,  il  y  aurait  une  autre  conduite  a 
loiir.  Une  fistule  uréthrale  située  vers  le  milieu  du  canal 
oa  à  son  extrémité  antérieure  n'empêcherait  point  l'opéra- 
tioo  principale,  car  ces  lésions  ne  mettraient  point  obstacle 
ao  ibnctionnement  du  sphincter  résical  et  à  la  rétention 
àt$  urines;  seulement  celles-ci  pourraient  être  dirigées 
d'âne  manière  vicieuse  et  provoquer  quelques  incommo- 
dites  auxquelles  il  serait  toujours  temps  de  songer  à  remé- 
dier plus  tard.  Si  l'ouverture  uréthrale  avait  son  si^e  dans 
on  point  très-vmsin  du  col  vésicaL,  on  pourrait  recourir  au 
trntcment  préalable  de  l'orifice  par  la  méthode  du  revéie- 
mmii{UeterbrSeiwijfyf  comme  M.  G.  Simon  Ta  proposé  (2), 
c^-i-dire  en  avivant  la  lèvre  inférieure  de  l'orifice  et 
en  y  fixant  par  la  suture  la  portion  voisine  du  vagin  ^a- 
ienient  avivée.  Mais  si  une  paroi  tout  entière  de  l'urèthre 
était  détruite,  la  paroi  inférieure,  par  exemple,  comme  dans 
on  cas  observé  par  Jobert  (3),  peut-être  y  aurait-il  alors  a 
caayer  ropération  préparatoire  pratiquée  par  cechiruigien, 
laquelle  consiste  à  refaire  le  canal  au  moyen  de  deux  lam- 
beaux pris  sur  ses  côtés,  rabattus  de  haut  en  bas,  et  réunis 
par  leurs  bords.  Si  cette  manœuvre  ne  réussissait  pas,  il 
Dy  aurait  pas  autre  chose  à  faire  que  ce  qui  est  indiqué 


1)  Jmist,  Ckirurgie  plastique,  t.  Il,  p.  686. 
%  G.  Suo9,  Miitkeilungeuj  etc.,  pp.  20-4  et  saivantes. 
[t]  J«nsT,  Ckirurgie  plasiiçuê,  t.  II,  p.  46S.    ■ 
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lorsque  l'urèthre  est  complètement  détruit.  Or,  dam 
ce  dernier  cas,  comme  il  y  a  toujours  en  même  temps 
d'autres  lésions  extrêmement  étendues  et  compliquées,  il 
faudrait  d'abord  s'occuper  de  celles-ci  et  tâcher  de  les 
réduire  aux  proportions  les  plus  restreintes  et  les  plus 
avantageuses  possibles  avant  de  donner  un  nouveau 
passage  artificiel  au  liquide  urinaire.  —  Ce  n'est  donc 
pas  ici,  mais  à  l'arficle  des  opérations  complémentaires, 
qu'il  convient  que  je  m'occupe  de  ce  genre  de  complication. 
L'oblitération  du  col  de  la  matrice  a  donné  lieu  à  des 
études  qui  n'ont  pas  encore  abouti  à  des  indications 
positives  quant  aux  soins  qu'elle  réclame  et  à  la 
manière  dont  il  Faut  harmoniser  leur  usage  avec  le  traite- 
ment principal.  Plusieurs  chirurgiens,  Jobert  entre  autres, 
ont  regardé  cette  complication  comme  étant  extrême- 
ment grave,  tellement  grave  qu'ils  l'ont  classée  parmi  les 
cas  susceptibles  de  rendre  les  fistules  incurables.  Cette 
opinion,  chez  le  chirurgien  français,  provenait  surtout  de 
ses  préoccupations  relatives  à  l'autoplastie  par  glissement, 
que  cet  état  du  col  utérin  devait  rendre  quelquefois  impos- 
sible, et  de  ce  qu'il  croyait  que  le  plus  souvent  il  était 
impossible,  dans  ces  circonstances,  d'échapper  à  l'accu- 
mulation des  règles  dans  la  matrice.  Sa  manière  de  voir 
à  l'égard  de  cette  rétention  le  faisait  pencher  vers  le  main- 
tien de  la  fistule,  afin  de  pouvoir,  en  cas  de  ménostasie, 
se  servir  de  la  voie  qu'elle  lui  présentait  pour  arriver  par 
la  vessie  dans  la  matrice,  et  donner  ainsi  issue  au  sang 
accumulé;  ou,  s'il  se  délerminait  à  oblitérer  l'orifice  anor- 
mal, il  conseillait  la  ponction  préalable  de  la  poche  utérine 
par  le  rectum  (1).  Les  autres  auteurs  qui  ont  traité  de 
l'oblitération  du  col  utérin  ne  nous  ont  donné  que  des 


(1)  JoBiRT,  Chirurgie  plastique,  t.  II,  p.  687. 
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consetk  vagues  et  pleins  d'hésitation.  M.  Verneuil,  qui 
s'est  sartout  occupé  de  cette  question  (1),  n'a  pas  voulu 
la  trancher,  quoiqu'il  ait  posé  les  bases  de  sa  solution  en 
doDoaiit  l'énoncé  des  raisons  qui  doivent  militer  pour  ou 
contre  le  rétablissement  préliminaire  du  canal  utéro-vaginal, 
lahstention^ou  la  temporisation  jusqu'après  la  cure  princi- 
pale. Ces  raisons,  qu'il  a  indiquées  avec  beaucoup  de  saga- 
cité, sont  les  suivantes  :  1®  En  faveur  de  ropération  pré- 
limimaire  :  toute  manœuvre  opératoire  pratiquée  sur  les 
foies  génitales  pouvant  avoir  pour  effet  de  rappeler  les 
r^es  supprimées,  il  est  indispensable  que  le  canal  qui 
doit  les  conduire  au  dehors  soit  libre;  s'il  ne  l'est  pas,  on 
est  exposé  à  voir  survenir  des  accidents  qui  sont  de  nature 
a  affecter  profondément  la  santé  du  sujet,  à  compromettre 
la  roanceuvre,  et  même  à  menacer  la  vie  ;  2»  En  faveur  de 
la  temporisation  :  l'opération  nécessitée  par  l'oblitération 
Qlérine  n'est  ni  facile,  ni  bénigne;  en  général,  on  ne 
Fexécute  que  lorsqu'il  y  a  dans  la  matrice  une  accumulation 
qui  indique  aux  instruments  une  voie  sûre;  dans  le  cas  où 
cet  indice  n'existe  pas,  c'est  marcher  à  l'aventure  que 
d'aller  à  la  recherche  de  la  cavité  utérine.  —  M.  Sims  con- 
seille l'opération  préliminaire  (2),  tandis  que  MM.  Bozcman, 
Coghill,  Baker- Brown  (3)  paraissent  avoir  une  opinion 
contraire,  du  moins  si  l'on  en  juge  d'après  la  ligne  de  con- 
duite suivie  par  ces  opérateurs. 

n  me  parait  qu'en  examinant  bien  cette  question  théra- 
peutique, et  surtout  eu  ne  cherchant  point  à  la  sou- 


(1)  Anhites  gènéraleê  de  médecine j   1862,  t.  XIX,  pp.  S05  et 
soÎTantes. 

(2)  Jrekives  gènéraleê  de  médecine  y  1862,  t.  XIX,   p.  S 10,  et 
ioiTiBos,  Thèse  cilëe,  p.  60. 

())  yirckitee  générales  de  Médecine  y  1862,  t.  XIX,  p.  310. 
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mettre  à  une  loi  unique  et  absolue,  il  ne  doit  pas  être 
difficile  d'indiquer  quelques  préceptes  rationnels  et  pro- 
pres à  guider  le  praticien  dans  ces  circonstances  délicates  : 
il  suffit  pour  cela  de  se  rappeler  quelques  observations  pra- 
tiques et  quelques  principes  de  chirurgie.  —  D'abord,  il  ne 
faut  pas  oublier  que  la  ménostasie  peut  fort  bien  ne  pas 
exister  chez  les  femmes  dont  le  col  utérin  est  oblitéré 
(Obs.  XIII,  XV,  XXI);  ensuite,  qu'elle  peut  avoir  lieu,  et 
quelquefois  pendant  un  temps  assez  long,  sans  produire 
localement  d'autres  résultats  que  des  effets  mécaniques  et 
quelques  douleurs  intermittentes  vagues,  ou  du  moins  assez 
modérées  (1);  puis,  qu'il  y  a  un  degré  plus  avancé  dans  la 
marche  de  la  rétention  sanguine,  où  des  souffrances  beau- 
coup plus  vives  se  manifestent,  mais  toujours  d'une  manière 
intermittente  et  en  laissant  entre  elles  de  longs  intervalles 
pendant  lesquels  la  femme  n'est  plus  gênée  que  parle  poids 
de  la  tumeur;  enfin,  qu'il  arrive  une  époque  où  la  matrice 
cherche  à  se  débarrasser  violemment  de  son  fardeau  et 
le  pousse  vers  le  détroit  inférieur  du  bassin  comme  s'il 
s'agissait  d'un  fœtus,  en  provoquant  des  douleurs  presque 
continuelles  accompagnées  de  réaction  générale,  de  fièvre, 
d'anorexie,  en  un  mot,  de  phénomènes  positivement  mor- 
bides. —  Les  principes  de  chirurgie  qu'il  est  nécessaire  de 
ne  pas  perdre  de  vue  sont  que,  dans  des  opérations 
comme  celle  de  la  fistule,  il  ne  faut  ni  laisser  languir  sans 
motifs  la  patiente  dans  un  état  déplorable,  ni  se  presser 
au  point  de  ne  pas  vouloir  attendre  le  moment  le  plus 
favorable  au  succès  de  la  manœuvre  chirurgicale. 

En  partant  de  ces  considérations,  on  reconnaît  facilement 


(1)  J*ai  vu  cette  espèce  d'innocuité  momentanée  chez  plusieurs 
jeunes  filles  présentant  une  imperforation  de  la  membrane 
hymen. 
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ce  qall  oonvient  de  faire  dans  les  différentes  circonstanoes 
qui  peoTent  se  présenter. 

Ainsi,  si  b  femme,  malgré  Toblitération  de  son  col  utérin, 
ne  présente  point  de  rétention  des  r^Ies,  il  est  indubitable 
qa'fl  faut  opérer  la  fistule  sans  se  soucier  de  Tétat  de  la 
matrice  :  car,  chercher  à  rétablir  d'abord  la  perméabilité 
de  la  Yoie  utero -vaginale,  ce  serait  aller  à  la  recherche 
de  llnoonnu,  et  faire  une  opération  inutile  et  dans 
tous  les  cas  téméraire.  En  oblitérant  d'abord  la  fistule,  on 
a  a  craindre,  il  est  vrai,  qu'après  l'ofiération  le  moUraen 
mastniel  se  déclare;  mais  cet  accident  peut  fort  bien  aroir 
lieu  sans  que  les  parties  réunies  en  souffrent ,  tu  qu'elles 
mt  séparées  par  une  barrière  fibreuse  et  solide  du  lieu  ou 
9C  Cdt  principalement  l'afflux  sanguin.  Dans  tous  les  cas,  et 
ao  pis  aller,  le  résultat  de  ce  contre-temps  ne  pourrait  être 
qu'on  échec,  qui  serait  loin  d'être  aussi  grave  que  les 
aeddenls  auxquels  on  s'exposerait  en  essayant  de  pénétrer 
dans  b  matrice  sans  avoir  la  certitude  de  la  trouver  dilatée 
et  d'j  rencontrer  une  collection. 

Si  la  fistule  accompagne  une  ménostasie  inerte,  si  je 
pais  m'exprimer  ainsi,  une  ménostasie  qui  n'a  pas  altéré 
la  santé  ni  excité  d'efforts  d'expulsion,  il  vaut  encore 
fliicQx  opérer  d'abord  l'ouverture  uro-génitale,  par  la  raison 
que  le  moment  propice  pour  évacuer  la  collection  n'est 
pas  encore  venu  :  en  effet,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  il 
est  d'observation  que  les  opérations  destinées  à  donner 
isoe  au  sang  accumulé  dans  l'utérus  sont,  en  tant  que 
Usions  de  tissus,  mieux  supportées  et  moins  dangereuses 
qoand  le  corps  étranger  a  dilaté  fortement  la  poche  utérine  et 
que  œlle-ci  bombe  vers  le  détroit  inférieur,  que  lorsque  le 
iegment  inférieur  de  la  matrice  est  encore  à  peu  près  à  l'état 
DormaL  Dans  le  premier  cas,  l'ouverture  artificielle  peut  être 
considérée  comme  essentiellement  Ubirairice,  tandis  que, 
dans  Tautre.  elle  est  de  celles  que  l'on  pourrait  nommer 
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perturbatriceê  :  car  les  effets  produits  par  ces  deux  espèces 
d'opérations  sont  tellement  différents  sous  le  rapport  de  leur 
gravité,  qu'on  peut  comparer  la  première  à  une  ponction 
faite  sur  une  collection  purulente  arrivée  à  sa  maturité,  et 
l'autre  à  une  incision  pratiquée  sur  un  abcès  qui  ne  fait 
que  commencer.  En  temporisant  encore  ici  en  ce  qui 
concerne  la  ménostasie,  on  laisse  intacte  la  règle  qui 
prescrit  de  n'opérer  la  fistule  que  dans  de  bonnes  con- 
ditions, de  même  que  l'on  observe  celle  qui  conseille  de 
n'aller  à  la  recherche  d'une  collection  que  lorsqu'il  y  a  un 
avantage  évident  à  Févacuer  ou  que  la  nature  sollicite  son 
élimination,  et  qu'on  peut  y  arriver  par  une  route  connue. 
—  Lorsque  la  ménostasie  est  accompagnée  de  douleurs 
franchement  intermittentes  alternant  avec  de  longues 
rémissions,  il  faut  encore  se  comporter  de  même;  seule- 
ment il  est  nécessaire,  pour  exécuter  l'oblitération  de 
l'orifice  anormal,  de  bien  saisir  le  moment  où  aucune  souf- 
france ne  se  manifeste  dans  le  bas-ventre,  et,  autant  que 
possible,  le  milieu  de  l'intervalle  entre  les  crises  qui  trou- 
blent de  temps  en  temps  l'impassibilité  habituelle  de  la 
matrice  à  l'égard  de  la  rétention. 

Arrive  maintenant  le  cas  où  les  efforts  d'expulsion  ont 
commencé  et  où  la  nature,  impuissante  à  débarrasser 
l'utérus  de  son  contenu,  pousse  cependant  celui-ci  vers  le 
bas  de  l'excavation  pelvienne,  en  entamant  une  lutte  où 
l'organisme  tout  entier  se  met  de  la  partie,  s'affecte  et 
s'épuise  dans  la  fatigue  et  la  fièvre.  En  présence  de  ces 
phénomènes,  on  le  conçoit,  l'opération  de  la  fistule  se 
ferait  dans  des  circonstances  tout  à  fait  contraires  à  celles 
qui  sont  requises  pour  sa  réussite,  et  il  faut  évidemment 
l'abandonner  momentanément  pour  ne  songer  qu'aux 
accidents  de  la  ménostasie.  C'est  alors  qu'on  doit  au  plus  tôt 
pratiquer  la  ponction  de  la  matrice,  autant  que  possible 
par  le  vagin  et  au  milieu  de  la  saillie  fluctuante  formée 
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par  b  coUeclion  sanguine.  11  arrivera  quelquefois  qu'après 
ccUe  ponction,  remplacement  du  col,  qui  n'était  que  défié 
pr  la  tumeur,  se  montrera  de  nouveau  dans  son  état 
normal  (l),  et  qu'il  sera  possible  d'établir  une  nouvelle 
route, plus  naturelle  que  la  première,  à  travers  sa  substance 
même,  ce  qui  vaut  toujours  mieux  que  de  passer  par  le 
corps  de  la  matrice.  Dans  tous  les  cas,  il  conviendra  de  ne 
penser  à  la  fistule  que  lorsque  le  nouveau  trajet  aura  été 
complètement  cicatrisé  dans  tout  son  pourtour;  or,  ceci 
n'arrive  qu'après  un  certain  temps,  soit  spontanément,  si, 
comme  IL  Vemeail  le  conseille  (2),  on  se  dispense  de  Tin- 
trodoction  de  tout  corps  étranger  dans  le  passage  artificiel, 
ioît  avec  le  secours  des  sondes,  des  bougies  ou  des  instru- 
ments dilatants,  si  Ton  en  a  cru  l'application  indispensable 
pour  maintenir  la  permanence  du  canal. 

La  ponction  de  l'utérus  par  la  vessie  ou  par  le  rectum 
me  parait  être  une  opération  qu'on  n'est  autorisé  à  tenter 
qoe  dans  le  cas  où  il  est  absolument  impossible  d'y  péné- 
trer par  le  vagin,  ce  qui  doit  avoir  lieu  bien  rarement 
quand  on  sait  bien  choisir  son  moment.  Je  crois  que, 
même  lorsque  cette  dernière  ponction  est  inexécutable, 
le  passage  par  les  deux  autres  voies  ne  doit  être  pratiqué 
que  pour  parer  à  des  accidents  tellement  graves,  que  la  vie 
serait  exposée  si  Ton  ne  prenait  cette  détermination. 

B.  Préparation  prochaine. 

n  j  a  encore  aujourd'hui  des  praticiens  qui  ne  vou- 
draient point  entreprendre  une  opération  sans  y  avoir 


(!)  J*ai  élë  à  même  d'observer  une  fois  cette  rectification  du  col 
après  Doe  ponction  faite  pour  une  ménostasîe  survenue  à  la  suite 
d*ttne oblitération  simple  de  Torifice  utérin. 

(3)  Goietitdes  Hôjniaus,  186S,  p.  SS5. 
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préparé  leurs  patients  par  quelques  modifications  appor- 
tées dans  leur  manière  d'être,  au  moyen  de  médications 
plus  ou  moins  énergiques.  Ils  croient  ainsi  les  prémunir 
contre  certaines  suites  des  lésions  de  continuité  et  les 
rendre  plus  propres  à  subir  l'influence  de  l'opération 
elle-même.  Les  recommandations  faites  par  ces  chirurgiens 
pour  les  opérations  en  général  sont  répétées  par  beaucoup 
d'auteurs  à  propos  de  celle  de  la  fistule  uro-génitale. 

Cette  conduite  est-elle  rationnelle  et  utile,  et  convient-il 
de  l'adopter  comme  une  pratique  dont  l'abandon  pourrait 
offrir  des  inconvénients  et  des  dangers?  Pour  répondre  à 
cette  questionne  n'aurai  qu'à  exprimer  à  mon  tour  quelques 
considérations,  qui  me  paraissent  applicables  à  l'opération 
de  la  fistule  uro-génitale  comme  elles  le  sont  en  même 
temps  à  toutes  les  manœuvres  de  la  chirurgie  opératoire. 

Avant  tout,  je  dois  déclarer  qu'il  ne  peut  être  question 
en  cet  endroit  des  moyens  hygiéniques,  dont  l'utilité  est 
de  tous  les  temps  et  de  tous  les  lieux,  et  dont  l'usage 
ne  peut  être  sujet  à  contestation.  Hais,  cette  restriction 
établie,  je  considère  comme  inutiles  et  souvent  nuisibles 
la  plupart  des  préparations  qu'on  a  l'habitude  de  faire 
subir  aux  patients. 

Je  m'explique  : 

J'admets  que  l'effet  le  plus  redoutable,  le  plus  terrible 
des  opérations,  c'est  le  choc,  comme  disent  les  Anglais, 
qu'elles  produisent  sur  le  système  nerveux.  Ce  choc,  qui 
peut  aller  jusqu'à  déterminer  instantanément  la  mort,  et 
qui  pour  le  moins  porte  une  atteinte  profonde  aux  sources 
mêmes  de  la  vie,  se  traduit  par  Taffaissemeut  des  incita- 
tions fonctionnelles,  par  l'impuissance  de  la  réaction,  et 
souvent,  plus  lard,  par  la  mauvaise  qualité  de  la  suppura- 
tion, la  flaccidité  des  chairs,  la  diphthérite  traumatiquc,  la 
disposition  aux  infections  putride  et  purulente.  Tous  les 
efforts  du  praticien  doivent  tendre  à  diminuer  les  effets  de 
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celle  fbncste  iiopreanon.  Or,  quel  esl  Fétat  de  l'organisme 
qui  loi  permet  d'y  résister  de  la  manière  la  plos  efficace? 
Col  éridemment  celui  où  un  par&it  équilibre  existe  entre 
Ions  les  systèmes,  entre  toutes  les  fonctions  naturelles  : 
ccst-a-dire  l'état  de  santé.  Si  cela  est,  tout  ce  qui 
trouble  cette  barmonie,  tout  ce  qui  £aiit  prédominer 
DoCablement  un  système  sur  un  autre,  tout  ce  qui  amène 
la  pertuiijatîon  dans  les  actes  fonctionnels,  et  surtout  tout 
ce  qui  produit  ces  résultats  par  la  soustraction  de  quelque 
dément  de  force  ou  de  résistance,  tout  cela  est  de  nature 
a  diminuer  les  chances  daivorables  de  l'opération.  Ainsi,  la 
signée,  qui  désemplit  les  raisseaux,  les  rend  ainsi  plus 
aptes  à  absorber  les  agents  délétères,  et  donne  lieu  à  une 
prépondérance  marquée  du  système  nenreux  sur  le  système 
mfoin  ;  la  diète,  qui  détermine ,  par  la  soustraction  des 
cléments  de  nutrition,  ce  que  la  saignée  engendre  par 
leur  ^K^iation;  les  pui^tiis,  qui  agissent  comme  débili- 
tants et  suscitent  une  perturbation  au  moins  momen- 
tanée dans  les  fonctions  digestives;  les  bains,  les  boissons 
rdâchantes,  les  lavements,  les  médicaments  altérants, 
déprimants;  tous  ces  moyens  thérapeutiques  tendent  à 
exposer  l'économie  à  ressentir  plus  Tiolemment  Timpres- 
mo  du  choc,  et  doivent  par  conséquent  être  rejetés  comme 
des  moyens  nuisibles  ou  tout  au  moins  inutiles.  U  con- 
viendrait donc  d'effacer  des  livres  de  beaucoup  d'auteurs 
œsformules,  conmie  stéréotypées,  dont  ils  ont  l'habitude  de 
recommander  l'observation  avant  n'importe  quelle  opéra- 
tion, el  qui  semblent  n'être  qu'une  répétition  aveugle  et 
routinière  des  préceptes  de  nos  devanciers.  Le  raisonne- 
ment et  le  discernement  du  chirurgien  instruit  doivent 
être  seuls  juges  des  circonstances  dans  lesquelles  ces  moyens 
peuvent  être  exceptionnellement  employés,  pour  remplir 
une  indication  spéciale  et  urgente. 
La  meilleure  préparation  que  puisse  adopter  un  chirur- 
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gien  pour  disposer  son  patient  à  subir  une  opération,  c'est 
de  lui  permettre  de  continuer  son  genre  de  vie  ordinaire  ;  de 
ne  rien  changer  à  ses  habitudes,  pour  autant,  bien  entendu, 
qu'elles  ne  soient  pas  mauvaises;  de  faire  en  sorte,  en  un 
mot,  qu'il  puisse  agir  sur  un  corps  et  des  organes  dont  la 
manière  d'être  ressemble  le  plus  possible  à  celle  de  l'état 
normal;  surtout,  il  doit  lui  inculquer  la  confiance,  le 
calme  et  la  sécurité  qu'il  possède  lui-même;  ranimer  au 
besoin  son  courage  et  son  espoir  par  ces  bonnes  paroles 
et  ces  bons  procédés  que  son  tact  et  son  cœur  doivent  lui 
faire  trouver  pour  les  faire  intervenir  à  propos;  éviter 
ces  coups  de  théâtre,  ces  mises  en  scène,  ces  étalages 
d'instruments,  ces  airs  terribles  qui  font  ressembler  ceux 
qui  les  prennent  à  des  exécuteurs  des  hautes  œuvres.  Les 
apprêts  d'une  opération  doivent  être  faits  simplement, 
sans  affectation  et  même  sans  mystère,  si  c'est  possible;  et 
le  chirurgien  doit  sacrifier  le  désir  de  produire  de  l'effet  à 
l'influence  salutaire  qu'exerce  sur  les  suites  et  le  résultat 
final  de  l'opération  une  conduite  propre  à  épargner  toute 
secousse  au  malade. 

Je  pense  donc  qu'il  ne  peut  y  avoir  que  de  l'avantage 
à  ne  soumettre  l'économie  de  la  femme  qui  doit  subir 
l'opération  de  la  fistule  à  aucune  perturbation  violente,  à 
aucune  déperdition,  quelle  qu'elle  soit;  et  que  ce  que  l'on 
peut  faire  de  mieux,  c'est  de  veiller  à  ce  qu'elle  continue  à 
manger,  à  boire,  à  dormir,  à  se  promener,  à  travailler 
comme  elle  le  fait  ordinairement,  ou  comme  on  lui  a  prescrit 
de  le  faire  dans  un  but  hygiénique.  L'essentiel  est  de  la  con- 
duire au  jour  de  l'opération  comme  à  un  jour  de  délivrance, 
de  le  lui  faire  désirer,  et  de  lui  représenter  la  manœuvre 
chirurgicale  telle  qu'elle  est  réellement,  c'est-à-dire  comme 
un  moyen  de  guérison  peu  dangereux,  peu  douloureux, 
qui  exige  de  sa  part  beaucoup  plus  de  patience  que 
d'énergie  morale.  On  pourra  bien  faire  quelques  înjec- 
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tions^  administrer  un  laTement,  dans  un  but  de  propreté 
et  pour  permettre  au  vagin  de  se  dilater  plus  facilement  à 
a  partie  postérieure  ;  mais  on  ne  devra  jamais  les  employer 
que  comme  agents  mécaniques,  et  il  sera  toujours  inutile 
de  les  composer  de  liquides  médicamenteux  propres  à 
modifier  plus  on   moins   profondément  l'état    local   ou 


C.  Préparation  immédiate. 

Position.  —  U  y  a  quatre  positions  principales  que  les 
différents  chinirgiens  ont  adoptées  pour  opérer  les  fistules 
an>-génitales.  Ces  positions,  comme  il  est  facile  de  le  com- 
prendre, ont  une  grande  influence  sur  la  marche  de  la 
maDOSQTre  exigée  pour  l'oblitération  immédiate,  dont  les 
détails  sont  beaucoup  plus  délicats  que  ceux  des  opérations 
non  sanglantes.  Voici  ces  différentes  positions  : 

1*  La  portion  sur  les  coudes  et  les  genoux^  ou  en 
pnmation,  ou  en  décuhitus  antérieur,  employée  d'abord 
par  Levret,  puis  par  Schreger,  Roux,  Yelpeau,  Gosset, 
Wiitxer,  Follin,  MM.Esmarch.  Boxeman.  Simpson,  Yerneuil, 
et  par  presque  tous  les  chirurgiens  français; 

2*  La  position  sur  le  dos,  ou  en  supination,  ou  en  déçu- 
bitus  dorsal,  préférée  par  Jobert,  et  avec  lui  par  beaucoup 
d'autres  chirurgiens,  entre  autres  Uayward,  Diefi!enbach, 
^âgele.  M.  Baker-Brown.  etc.; 

9p  La  position  sur  le  coté,  ou  en  demi-pronation,  ou  en 
dicubitus  latéral  gauche  (p.  118),  imaginée  par  M.  Sims, 
ft  adoptée  par  M.  Schuppert  et  un  grand  nombre  d'autres 
opérateurs; 

4*  La  position  pelvi- dorsale^  ou  sacro-dorsale ,  ou  en 
supination  avec  forte  élévation  du  bassin  (p.  148),  recom- 
mandée par  M.  G.  Simon,  et  mise  en  usage  par  MM.  Heri^ott, 
Gourty,  et  par  plusieurs  chirurgiens  allemands. 

Qiacune  de  ces  positions  a  ses  avantages  et  ses  incon- 
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yénîents,  qui  ont  été  indiqués  comme  suit  par  les  praticiens 
qui  s'en  sont  occupés  : 

Dans  la  position  sur  les  coudes  et  les  genoux,  la  paroi 
▼aginale  antérieure  se  déplisse,  se  tend  et  devient  visible 
quand  on  introduit  le  spéculum; le  prolapsus vésical, quand 
il  existe,  se  réduit  de  lui-même;  l'écoulement  de  sang,  se 
faisant  dans  la  vessie,  ne  souille  pas  la  plaie,  ne  gène  par 
conséquent  pas  lopérateur,  et  le  liquide  peut  plus  tard  être 
retiré  de  la  poche  vésicale  sous  forme  de  caillots;  quand  il  y 
a  adhérence  de  la  lèvre  antérieure  de  la  fistule  au  pubis , 
ou  enroulement  de  cette  lèvre,  l'accès  en  est  rendu  plus 
facile;  l'opérateur  ne  devant  pas  manœuvrer  avec  les  mains 
tenues  dans  la  pronation  et  l'adduction  forcées,  se  fatigue 
moins  et  peut  mettre  plus  de  précision  dans  ses  mouve- 
ments; la  fistule  devient  si  aisément  accessible  que  les 
moyens  employés  pour  abaisser  l'utérus  et  la  cloison  vers  la 
vulve,  moyens  plus  ou  moins  dangereux,  sont  inutiles;  il 
faut  moins  d'instruments  et  d  aides  pour  dilater  le  vagin. 
En  regard  de  ces  avantages,  on  doit  placer  l'inconvénient 
de  la  fatigue  qu'entraine  la  position  et  qui  finit  par  forcer 
les  patientes  à  se  laisser  tomber  sur  le  ventre;  celui  de 
la  tendance  qu'a  la  fistule  à  s'éloigner  de  la  vulve,  Tutérus 
et  le  vagin  se  précipitant  vers  l'ombilic;  enfin  l'impossibilité 
d'employer  lanesthésie  dans  cette  attitude  (1). 

La  position  sur  le  dos  a  l'avantage  d'être  commode  pour 
l'opérée,  peu  fatigante,  et  tout  à  fait  convenable  pour 
l'administration  du  chloroforme.  Mais  elle  ne  permet  pas 
bien  l'usage  de  plusieurs  spéculums  et  des  leviers  latéraux 
qu'on  peut  juger  convenable  d'employer  ;  de  plus,  elle  gêne 
beaucoup  la  manœuvre  du  chirurgien,  qui  est  obligé  de 
se  placer  sur  un  plan  inférieur  à  celui  du  vagin  et  d'opérer 


(1)  Veenicil,  Gazette  hebdomadaire,  U(59,  t.  VI,  p.  122. 
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de  bu  en  haat;  el  il  est  moins  fiaicile,  en  l'employant,  de 
rendre  la  fistule  accessible  sans  le  secours  de  rabaissement 
ibrcé  de  lulèrus  (1). 

La  position  en  décubitus  latéral  empêche  la  pression  des 
fisoères  abdominaux  sur  la  yessie  et  le  vagin;  elle  déplisse 
cdoi-d  à  peu  près  comme  le  fait  le  décubitus  antérieur; 
die  crt  commode  pour  la  femme,  comme  la  position  dor- 
ak,  et  de  plus  elle  rend  les  mouvements  du  chirui^en  < 
natareb  et  faciles;  elle  permet,  comme  celle  sur  le  dos, 
lln^)eclion  du  visage  et  l'usage  du  chloroforme  (S).  Par 
contre,  si  elle  rend  la  r^on  de  la  fistule  plus  accessible 
que  la  position  dorsale,  elle  est  moins  utile  sous  ce  rapport 
qae  le  décubitus  antérieur  (8). 

La  position  pelvi-dorsale  rend  le  champ  de  l'opération 
parfaitement  libre  et  nullement  embarrassé  par  la  pré- 
lenee  des  cuisses  de  la  femme;  les  aides  peuvent  sans 
inconvénient  agir  sur  les  côtés,  en  avant  et  en  arrière  du 
Tagio,  pour  le  dilater;  la  paroi  antérieure  de  cet  organe 
denent  à  peu  près  verticale,  et  partant  très- accessible; 
cette  position  permet  l'anesthésie ,  et  n'est  pas  trop 
gênante  (4).  On  peut  objecter  qu'elle  est  moins  facile  à 
topporter  et  plus  incommode  pour  la  respiration  que  la 
position  sur  le  dos  ou  celle  sur  le  côté. 

Xapprécierai  tous  ces  attributs  propres  aux  difierentes 
positions  et  le  choix  qu'il  convient  d'en  faire,  d'après  des 
emisidérations  relatives  :  1®  à  la  commodité  ou  à  la  gène 
qa'en  éprouve  la  femme;  2®  à  la  facilité  de  lexécution  de 
l'opération;  8*  à  l'influence  de  ces  positions  sur  les  suites 
do  traitement 


(1)  lomios,  oovrage  cité,  p.  102. 

(2)  DKaovBAix,  Buli.  de  VAcad.  de  wUdecine  de  Belg.,  t.  V,  n*  1 . 
(I;  G.  Suoa,  Ueber  die  Opéraiion,  eic,  p.  58. 

(4)  U.,  p.  59. 
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Sous  le  premier  rapport,  il  est  certain  que  la  position  sur 
le  dos  est  de  toutes  la  plus  facile  à  supporter,  parce  qu'elle 
n'exige  aucune  action  musculaire  et  qu'elle  ne  maintient 
pas  la  femme  dans  une  attitude  forcée  ;  après  elle  vient  la 
position  latérale ,  qui  se  trouve  à  peu  près  dans  les  mêmes 
conditions,  quoiqu'à  un  degré  moins  marqué;  en  troisième 
ligne  arrive  la  position  pelvi- dorsale,  qui,  exigeant  une 
inclinaison  peu  naturelle  du  tronc  et  précipitant  les  viscères 
abdominaux  vers  la  poitrine,  doit  finir  par  provoquer  de 
la  gêne  dans  les  fonctions  pulmonaires  et  même  un  peu  de 
congestion  vers  les  régions  supérieures  du  corps;  enfin,  la 
position  sur  les  coudes  et  les  genoux  est  de  toutes  la  plus 
fatigante  et  la  plus  insupportable. 

Sous  le  second  rapport,  la  position  sur  le  dos  est  la 
moins  favorable,  parce  que,  pendant  son  emploi,  la  paroi 
antérieure  du  vagin  tend  à  s'accoler  à  la  postérieure  et  à 
se  soustraire  ainsi  aux  manœuvres  chirurgicales,  et  que 
l'usage  des  moyens  dilatateurs  est  moins  facile;  les  trois 
autres  sont  plus  avantageuses,  parce  qu'elles  permettent 
mieux  de  découvrir  la  région  sur  laquelle  il  faut  agir  :  tou- 
tefois, il  me  paraît  que  la  position  pelvi- dorsale,  qui 
présente  la  paroi  vésico- vaginale  dans  un  plan  presque 
perpendiculaire  à  celui  de  la  direction  naturelle  des 
instruments,  doit  mieux  convenir  pour  l'avivement  escarpé 
et  pour  la  suture,  mais  moins  pour  l'avivement  en  biseau; 
la  position  latérale  est  plus  commode  relativement  à  l'action 
des  mains  du  chirurgien,  celle  de  gauche  attirant  tout 
naturellement  à  elle,  c'est-à-dire  vers  l'intérieur  du  vagin, 
les  bords  de  l'ouverture  qu'il  faut  soulever,  et  celle  de 
droite  se  trouvant  placée  tout  contre  la  paroi  sur  laquelle 
l'opération  doit  s'exécuter;  le  décubitus  antérieur  permet 
mieux  qu'aucune  autre  position  de  voir  toute  l'étendue  de 
la  cloison,  et  s'il  en  éloigne  la  partie  supérieure,  il  en 
efiace  plus  complètement  les  plis,  les  anfractuosités,  les 
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enfoncements  dans  lesquds  peuvent  se  cacher  les  fistules; 
fl  bat  ajouter  que  cette  position  remédie  mieux  que  les 
trob  autres  aux  embarras  causés  quelquefois  par  les 
hémorrhagies,  de  même  qu'à  ceux  résultant  de  la  hernie 
de  la  Tesie;  par  contre,  elle  est  celle  qui  assure  le  moins 
Ilmmobililé  de  la  femme,  et  la  seule  qui  ne  permette  pas 
h  chloroibrmtsation. 

Au  troisiàne  point  de  vue,  on  peut  dire  que  les  positions 
qui  occasionnent  le  plus  de  fatigue  et  de  souffrances  sont 
«un  cdles  qui  exposent  aux  suites  les  plus  défavorables;  il 
œ&iot  pas  oublier  non  plus  que,  si  le  décubitus  antérieur  a 
do  avantages  qui  permettent  d'éviter  les  inconvénients 
immcdiats  de  Thémorrhagie,  il  rend  possibles,  malgré  les 
précautions  qu'on  peut  prendre,  des  accumulations  de 
caillols  dans  la  vessie  et  certains  accidents  consécutif  que  la 
présence  de  ces  corps  étrangers  détermine  quelquefois. 

D'après  ce  qui  précède,  il  est  facile  de  comprendre  qu'il 
n*at  pas  possible  d'indiquer  une  position  comme  devant 
toajours  être  préférée  à  toutes  les  autres.  Chacune  d'elles 
peut, dans  une  circonstance  donnée,  trouver  son  application 
cl  présenter  une  utilité  qui  lui  ferait  défaut  dans  le  traite- 
ment d'autres  fistules.  C'est  au  praticien  à  apprécier  la  somme 
des  avantages  et  des  inconvénients  que  lui  offrent  les  diffé- 
ftoles  attitudes  dans  le  cas  spécial  qui  lui  est  soumis,  et  à  se 
décider  pour  celle  qui  est  le  plus  conforme  aux  exigences  et 
aox  indications  particulières  de  ce  cas.  Du  reste,  différentes 
considérations  personnelles  concernant  soit  la  malade,  soit 
l'opérateur  lui-même,  devront  contribuer  à  lui  faire  prendre 
a  détermination.  Ainsi,  il  y  a  des  femmes  qui,  pour  des 
raisons  relatives  à  leur  constitution,  à  leur  conformation 
particulière,  à  des  habitudes  contractées,  et  à  beaucoup 
d'autres  causes  faciles  à  se  représenter,  peuvent  ou  ne  peu- 
vent pas  supporter  pendant  un  certain  temps  telle  ou  telle 
position.  D'un  autre  côté,  chaque  praticien  a  des  allures,  des 
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préférences,  des  facilités  qui  lui  sont  propres,  et  qui  lui  font 
regarder  comme  facile  et  naturel  ce  qui  paraîtrait  incom- 
mode à  un  autre.  Tel  trouvera  plus  simple  d'opérer  de  bas 
en  haut,  tel  autre  préférera  agir  de  haut  en  bas,  un  troisième 
d'avant  en  arrière  ou  vers  un  côté  de  la  femme.  Comme, 
en  définitive,  il  s'agit  avant  tout  d'arriver  à  une  bonne  et  facile 
exécution  de  l'opération  avec  le  moins  d'embarras  possible 
pour  la  patiente  et  le  chirurgien,  il  faut  beaucoup  moins 
s'attacher  à  choisir  une  position  déterminée  et  toujours  la 
même,  qu'à  adopter  celle,  quelle  qu'elle  soit,  qui  permet  le 
mieux  de  mener  cette  tâche  à  bonne  fin.  Pour  mon  compte, 
je  regarde  le  décubitus  latéral  indiqué  par  M.  Sims  comme 
le  plus  commode  pour  tout  le  monde,  et  surtout  comme 
celui  qui  me  donne  à  moi-même  le  plus  de  facilités  :  je  l'ai 
généralement  employé  dans  presque  toutes  mes  opérations. 
Toutefois,  je  n'hésiterais  pas  à  me  servir  de  toute  autre 
attitude  qui,  dans  certaines  éventualités,  pourrait  me 
paraître  plus  avantageuse.  Dans  le  cas  compliqué  qui 
fait  le  sujet  de  la  cinquième  observation ,  j'ai  cru  devoir 
faire  une  partie  de  la  manœuvre  pendant  que  la  femme  était 
placée  sur  le  dos.  De  pareilles  nécessités  pourront  s'imposer 
quelquefois,  même  aux  praticiens  les  plus  habitués  à  se 
servir  toujours  de  la  même  position^  je  conçois  fort  bien, 
par  exemple,  qu'on  soit  amené  à  préférer  le  décubitus 
dorsal  pour  des  fistules  très- voisines  de  la  vulve,  l'attitude 
sur  les  coudes  et  les  genoux  pour  des  ouvertures  situées  au 
fond  d'un  infundibulum  ou  au  delà  d'adhérences  qui  les 
masquent,  la  position  pelvi-dorsale  pour  des  cas  où  il  est 
nécessaire  de  porter  fortement  en  arrière  la  lèvre  posté- 
rieure, rebroussée  vers  la  cavité  vésicale,  d'une  Estule  dont 
les  contours  sont  mal  accentués,  etc. 

Chloroformiêation.  —  L'opération  de  la  fistule  n'est 
pas  très -douloureuse.  Elle  peut  bien  impatienter  par  sa 
durée,  agacer  par  la  multiplicité  des  petites  lésions  qu'elle 
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prodoit,  ma»  il  est  rare  qu'elle  provoque  des  souffrances 
assez  fortes  pour  qu'il  soit  indispensable  de  les  supprimer 
par  l'anesthésie.  Ce  n'est  que  lorsque  la  femme  est 
dominée  par  une  frayeur  qu'on  ne  peut  vaincre,  quand 
dk  est  d'une  irritabilité  excessive,  hystérique,  déraison- 
mUe  à  l'excès,  ou  bornée  au  point  de  résister  machinale- 
meot  a  chaque  mouvement  des  instruments,  qu'on  peut 
ie  trouver  forcé  de  recourir  au  chloroforme  pour  la  réduire 
i  Fétat  d'inertie  ou  empêcher  une  trop  forte  impression 
nr  son  système  nerveux. 

Il  n'est  donc  pas  possible  de  s'appuyer  sur  le  prétexte  de 
la  douleur  produite  pour  légitimer  la  prescription  de  la 
ddoroformisation.  D'un  autre  côté,  comme  l'application 
de  ce  moyen  est  quelquefois  incompatible  avec  certaines 
positions,  et  que  la  durée  de  l'opération  est  souvent 
aoa  longue  pour  que  l'on  puisse  craindre  de  maintenir 
pendant  si  longtemps  un  état  si  peu  rassurant  que  le 
«NDioeil  anesthésique,  ces  motifs  ont  engagé  beaucoup 
d'opérateurs  à  y  renoncer  et  à  donner  l'avis  de  ne  pas  y 
recoorir.  M.  Sims  est  de  ce  nombre,  et  quant  à  moi,  je 
ne  pois  qu'exprimer  une  opinion  semblable  à  la  sienne, 
n'ayant  jamais  été  forcé  par  aucune  circonstance  de  me 
servir  du  chloroforme,  et  ayant  toujours  réussi  à  ter- 
miner mes  opérations  sans  le  secours  de  cet  adjuvant 
thérapeutique. 

11  y  a  des  praticiens  qui  ont  allégué  en  faveur  de  la 
cfaloroformisation  qu'elle  présente  l'avantage  de  permettre 
nnedibtation  plus  forte  de  la  vulve  et  un  abaissement  plus 
facile  du  vagin,  grâce  à  l'inertie  dont  elle  frappe  le  constric- 
teur  de  cet  organe  et  les  muscles  du  périnée.  M.  Yerneuil 
émet  cette  idée,  après  M.  Hayward  (1).  Je  ne  sais  jusqu'à 


(1)  Gastite  kebdamadaire,  1859,  t.  Yl,  p.  122. 
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quel  point  cet  avantage  est  réel  :  je  pense  que  la  difficulté 
de  la  dilatation  de  la  Tulve  dépend  bien  plus  souyent  d'une 
étroitesse  naturelle  de  cet  orifice,  de  Taccumulation  de  la 
graisse  dans  ses  environs,  de  brides,  d'adhérences  et  surtout 
d'un  rétrécissement  du  détroit  inférieur,  que  de  spasmes  du 
système  musculaire,  dont  l'énei^e,  dans  cette  région,  est  si 
souvent  amoindrie  chez  les  femmes  qui  ont  eu  des  enfants. 
Mais  en  supposant  même  la  réalité  des  inconvénients  résul- 
tant de  la  contraction  du  muscle  constricteur,  il  y  aurait 
encore  à  examiner  si  la  soustraction  de  cet  effet  par  le  chlo- 
roforme serait  assez  importante  pour  pouvoir  être  mise  en 
parallèle  avec  les  avantages  que  l'on  obtient  en  maintenant 
aux  femmes  la  conscience  de  ce  qui  se  passe  et  l'usage  de 
leur  volonté.  En  effet,  il  arrive  souvent  que,  dans  le  cours 
d'une  opération,  on  se  procure  de  grandes  facilités  en  recom- 
mandant à  la  patiente  de  changer  d'attitude  dans  tel  ou 
tel  sens,  ou  d'exécuter  certains  efforts,  soit  pour  uriner  et 
faire  ainsi  sortir  par  la  fistule  quelques  jets  de  liquide  qui 
en  indiquent  exactement  l'emplacement,  soit  pour  pousser 
en  bas  la  paroi  vaginale  et  la  rendre  par  ce  moyen  plus 
accessible  ou  plus  convenablement  inclinée.  Cette  assistance 
accessoire  n'est  pas  toujours  à  dédaigner,  et  il  est  impossible 
de  l'obtenir  de  la  femme  qui  a  perdu  la  faculté  de  com- 
prendre ce  qui  se  pratique  et  ce  que  l'on  peut  désirer 
d'eUe. 

Moyens  de  rendre  la  fistule  accessible.  —  Considérée 
en  elle-même,  l'opération  de  la  fistule  ne  présente  point 
de  difficultés  beaucoup  plus  grandes  que  d'autres  que 
l'on  n'a  pas  l'habitude  de  regarder  comme  laborieuses. 
L'indication  essentielle  qu  elle  doit  remplir  ne  consiste,  en 
définitive,  que  dans  une  modification  régulière  à  apporter 
aux  bords  de  la  fistule,  afin  de  les  rendre  propres  à  une 
réunion  assez  exacte  et  assez  hermétique  pour  que  l'urine 
ne  puisse  plus  passer  dans  le  vagin.  Or,  si  cette  simple 


—  409  — 

indication  se  présentail  à  la  surface  du  corps,  sans  doute 
aucun  chirurgien  ne  trouverait  là  des  difficultés  capables 
de  lui  inspirer  la  moindre  crainte  sur  l'efficacité  de  ses 
majeos  d'action.  La  profondeur  de  la  région  où  il  faut 
maiMBUTrer,  et  la  difficulté  que  l'on  éprouve  à  l'éclairer, 
à  la  rendre  accessible,  à  agir  sur  elle  avec  délicatesse,  pré- 
cision et  sûreté,  sont  les  seules  causes  qui  transforment  l'opé- 
ration en  une  manœuvre  assez  laborieuse  pour  qu'elle  ait 
pa  Elire  le  désespoir  des  anciens  chirurgiens.  C'est  contre 
ces  ècueils  que  leur  sagacité  et  leur  adresse  sont  venues  se 
heurter  si  souvent,  que  les  plus  grands  génies,  avec  les 
iDojens  dont  ils  pouvaient  disposer  pour  les  surmonter,  ont 
dà  afouer  Timpuissance  de  l'art  et  déplorer  l'inutilité  de 
Icais  efforts.  H  suffit,  pour  se  convaincre  de  cette  vérité, 
de  lire  quekpies  passages  de  Dieffenbach  qui  se  rapportent 
â  ces  difficultés  (1). 

Oo  conçoit  donc  que  les  Américains  se  soient  surtout 
ingéniés  à  trouver  les  moyens  de  renverser  ces  obstacles; 
et  Ton  comprend  qu'y  ayant  si  bien  réussi,  ils  aient 
changé  le  caractère  de  l'opération,  et  rendu  parfaitement 
exécutable  ce  qui  auparavant  pouvait  être  regardé  comme 
on  véritable  tour  de  force. 

Je  ne  crains  pas  de  l'affirmer  avec  M.  G.  Simon  (2)  :  le 
plus  grand  progrès  que  les  chirui^ens  américains  aient 
lait  &ire  au  traitement  des  fistules,  c'est  la  découverte  d'un 
nouveau  mode  d^exploration  et  de  mise  en  vue  de  la  région 
Tésico-vaginaIe.En  changeant  à  cet  égard  la  pratique  géné> 
ralement  employée  jusqu'alors,  ik  ont  pour  ainsi  dire  con- 
Terti  une  opération  profonde  en  une  opération  superfi- 
cielle, ils  l'ont  exiiriorUée,  si  je  puis  m'exprimer  ainsi.  La 


(I)  DiirrKjiBACB,  Operaiice  Chirurgie,  1845,  t.  l,  p.  562. 
(3)  G.  Sixosr,  Ueberdie  Opération,  efc,  p.  62. 
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manière  d aviver,  le  mode  de  réunion^  l'usage  des  fils 
métalliques,  l'institution  d'un  traitement  consécutif  par- 
ticulier, quelque  utilité  qu'ils  présentent,  ne  sont  pas 
des  réformes  dont  il  était  impossible  de  se  passer  et  ne 
constituent  pas  les  conditions  indispensables  de  la  réussite  : 
car  il  est  prouvé  aujourd'hui  que  l'on  peut  arriver  au 
succès  en  employant  d'autres  procédés.  Mais  ce  qu'on 
ne  peut  remplacer  par  rien,  c'est  le  moyen  de  mettre  le 
vagin  à  portée  de  l'œil  et  de  la  main  du  chirurgien,  de 
manière  à  permettre  à  celui-ci  d  y  exécuter  à  son  aise  et 
sans  obstacles  toutes  les  manœuvres  chirurgicales  exigées 
par  la  méthode  qu'il  veut  mettre  en  usage. 

C'est  M.  Sims,  il  ne  faut  pas  l'oublier,  qui  a  apporté  à 
la  chirurgie  moderne  ce  précieux  bienfait  à  l'aide  duquel 
il  a  changé  complètement  la  face  des  choses  au  point  de 
vue  de  la  curabilité  des  fistules.  Toutes  les  modifications 
chirurgicales  qui  depuis  ont  vu  le  jour  et  auxquelles  on  a 
tour  à  tour  attribué  la  plus  grande  part  d'influence  sur 
les  succès  obtenus,  eussent  été  frappées  de  stérilité  et  d'im- 
puissance sans  le  secours  préalable  du  moyen  d'exploration 
inventé  par  le  chirurgien  américain. 

L'instrument  de  ce  praticien  se  distingue  surtout  par 
une  conformation  qui  en  met  les  courbures  en  parfaite 
harmonie  avec  celles  de  la  partie  postérieure  du  vagin,  par 
le  peu  de  place  qu'il  occupe  dans  ce  canal,  et  par  l'absence 
de  tout  contact  avec  la  paroi  antérieure  de  celui-ci.  qu'il 
laisse  entièrement  libre  et  abordable  aux  instruments 
chirurgicaux.  Il  est  tellement  simple,  tellement  appro- 
prié aux  usages  qu'il  doit  remplir,  qu'on  s'est  étonné, 
lorsqu'il  a  été  connu,  que  les  opérateurs  n'y  eussent  pas 
songé  plus  tôt,  et  se  fussent  ainsi  privés  si  longtemps  du  seul 
moyen  capable  de  leur  faire  atteindre  le  but  désiré.  On 
n'a  pas  manqué,  comme  il  arrive  souvent  en  pareil  cas, 
d'aller  plus  loin,  et  de  contester  à  l'inventeur  américain  la 
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priorité  qui  lui  en  revient  à  si  juste  titre.  Ainsi,  Ton  a  voulu 
voir  dans  les  spéculums  employés  par  Jobert,  Ehrraann, 
Reogdiauer,  Deyber,  Metzler,  Wûtzer,  MM.  Roser, 
Hen^tt,  etc.,  des  espèces  d'ébauches  de  celui  de  M.  Sims. 
Hais  il  n'y  a  qu'à  comparer  ces  instruments  avec  celui  de 
œ  dernier  chirurgien  pour  voir  que  leur  ressemblance, 
«msle  rapport  de  la  forme  et  de  l'usage,  n'est  qu'ap- 
parente; et  pour  ne  faire  à  ce  propos  qu'une  seule 
remarque,  je  dirai  qu'aucun  ne  présente  la  courbure  dans 
le  sens  de  la  longueur  qu'offre  celui  de  M.  Sims,  et  qui  est 
si  Eavorablement  adaptée  aux  contours  du  vagin.  D'ailleurs, 
il  suffit  de  se  rappeler  la  fréquence  des  échecs  essuyés  à 
l'époque  où  les  premiers  étaient  employés,  et  le  nombre 
dcsguérisons  obtenues  depuis  que  le  dernier  est  entré  dans 
la  pratique,  pour  se  faire  une  juste  idée  de  ce  qu'il  faut 
penser  de  ces  revendications  tardives  et  de  ces  assimilations 
forcées. 

En  général,  le  spéculum  de  H.  Sims,  appliqué  sur  la 
partie  postérieure  du  vagin  pendant  que  la  femme  se 
trouve  placée  dans  la  position  latérale,  suffit  amplement 
pour  procurer  un  accès  facile  vers  la  fistule.  Hais  il  est  bon 
quelquefois,  comme  le  recommande  son  inventeur,  de 
tirer  en  même  temps  profit  du  pouvoir  réflecteur  de  sa 
goattière^  afin  d'éclairer  la  cloison  au  moyen  d'un  rayon 
de  lumière  naturel  ou  artificiel. — Jobert  croyait  qu'il  était 
utile  de  dilater  plus  amplement  le  vagin  au  moyen  de 
leviers  lamelliformes  appliqués  latéralement  et  en  avant 
de  1  organe  (p.  85);  en  outre,  il  abaissait  Tutérus  avec  des 
pinces  de  Muscux  implantées  dans  son  col,  pour  amener  le 
plus  possible  la  fistule  vers  la  vulve.  M.  G.  Simon  pense 
que,  lorsque  la  mise  à  jour  de  l'orifice  anormal  peut  avoir 
lieu  au  moyen  de  l'abaissement  de  la  matrice,  il  y  a  tou- 
jours avantage  à  le  faire  :  seulement  il  traverse  pour  cela 
les  deux  lèvres  du  col  utérin  par  deux  lacs  de  fil  fort,  et 
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exerce  ensuite  sur  eux  les  tractions  nécessaires;  quand  la 
fixité  de  l'utérus  s'oppose  à  son  déplacefnent,  ce  qui  est  le 
cas  le  plus  ordinaire,  il  emploie  des  instruments  dilatateurs, 
consistant  le  plus  souvent  dans  un  spéculum  de  H.  Sims 
modifié,  un  autre  spéculum  destiné  à  agir  sur  la  région 
pubienne  du  vagin,  et  deux  leviers  lamelliformes  pour  les 
parties  latérales  de  l'organe  (p.  149)  (1).  MM.  Ksmarch  (2), 
Simpson,  et  récemment  quelques  autres  chirurgiens,  ont 
cherché  à  modifier  le  spéculum  de  manière  à  ce  qu'une 
fois  appliqué,  il  restât  en  place  sans  le  secours  d'un  aide. 
Plusieurs  fabricants  d'instruments  de  chirurgie,  MM.Char- 
rière  et  Mathieu  entre  autres  (3),  y  ont  apporté  à  leur  tour 
quelques  changements. 

A  mon  sens,  toutes  ces  modifications  et  ces  manières  de 
procéder  qui  s'éloignent  plus  ou  moins  du  moyen  simple 
et  commode  conseillé  par  M.  Sims,  ne  présentent  pas  à 
beaucoup  près,  du  moins  d'une  manière  constante,  les 
avantages  que  leur  attribuent  leurs  auteurs.  Je  ne  conteste 
pas  que  l'abaissement  de  l'utérus  puisse  quelquefois  être 
d'une  certaine  utilité;  mais  je  pense  qu'il  doit  très-souvent 
plisser  la  paroi  vaginale  au  point  de  cacher  la  fistule  au 
lieu  de  la  mettre  en  évidence.  (Obs.  II).  La  modification 
du  spéculum  qui  permet  de  l'empoigner  à  deux  mains 
suppose  l'intention  de  le  faire  maintenir  et  appuyer  avec 
force  en  arrière^  chose  inutile  et  de  plus  dangereuse, 
comme  l'a  démontré  M.  Sims  (4).  La  multiplicité  des 
instruments  engagés  dans  le  vagin  procure,  dit-on,  la 
tension  de  ses  parois  et  l'ampliation  de  sa  cavité,  mais  il 


(1)  G.  Sixoif,  Ueberdie  Opération^  etc.,  186â,  p.  63. 

(2)  Deutsche  Klinik,  1858,  n<>  27,  p.  264. 

(3)  FoLLiif,  ouvrage  cité,  p.  9,  et  Cborchill,  ouvrage  cité,  p.  901. 

(4)  -Dbroqbaix  ,  Considérations  sur  Vopération  de  la  fistule  vésùo- 
vaginale,  in  Bulletin  de  l'Académie  de  médecine  de  Belgique^  1862 
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est  auan  certain  qu'eDe  gène  les  manœuvres  du  chirurgien 
ft  embarrasse  les  alentours  de  la  malade  par  le  grand 
nombre  d'aides  qu'elle  réclame.  Selon  moi,  l'immobilisa- 
tion du  spéculum  sur  le  bassin  ^  employée  d'une  manière 
générale^  loin  d'être  un  bien,  serait  un  mal  :  car  elle 
empêcherait  de  Cadre  subir  a  l'instrument  ces  mouvements 
divers  qu'il  est  si  souvent  nécessaire  de  lui  imprimer  pour 
les  faire  servir  aux  nécessités  des  différents  temps  de  la 
manceuvre  opératoire.  Ce  sont  donc  là  des  changements 
qui.  loin  de  pouvoir  être  substitués  au  mode  d'exploration 
américain,  sont  entachés  de  défauts  qui  doivent  en  bire 
restreindre  beaucoup  Tusage.  Il  ne  serait  pas  raisonnable, 
peut-être,  de  les  rejeter  d'une  manière  absolue;  mais  il  ne 
Ent  les  réserver  que  pour  des  circonstances  peu  ordinaires, 
et  comme  ressources  propres  à  remplir  une  indication 
ibrtoite  et  particulière.  Je  dois  dire  que  je  n'ai  jamais  eu 
bénin  de  les  appeler  à  mon  secours  dans  le  traitement 
«Taocone  des  fistules  qui  se  sont  offertes  à  ma  pratique. 

Si  remploi  du  spéculum  est  le  moyen  principal  de  se 
procurer  un  accès  facile  vers  la  fistule,  il  n'est  cependant 
pu  le  seul.  On  a  encore  recommandé,  outre  l'abaissement 
deraiémset  les  leviers  dilatateurs,  d'autres  expédients 
propres  à  servir  de  complément  au  mode  d  exploration 
prindpaL  Je  vais  indiquer  successivement  ces  expédients, 
que  le  praticien  sera  toujours  bien  aise  de  trouver  à 
»  disposition ,  même  s'il  n'est  pas  disposé  à  les  r^arder 
comme  indispensables. 

M.  Yemeuil  a  indiqué  un  certain  nombre  de  ces  moyens 
dans  un  travail  qu'il  a  inséré,  en  1862,  dans  le  Bulletin 
de  iUrapeuiiftte  (1).  Parmi  ceux  dont  ce  mémoire  donne 
la  dcMrription,  il  en  est  dont  on  ne  se  soucierait  plus  de 


{\)^BmlUtim  de  thérapeutique,  t.  LUI,  p.  497. 
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faire  usage  aujourd'hui  :  ainsi  les  griffes  et  les  érignes  de 
Dieffenbach  et  de  Jobert  (pp.  65  et  85),  l'introduction  du 
doigt  dans  la  vessie  par  une  ouverture  faite  à  l'urèthre 
(Sanson  (1),  Lenoir  (2),  Polak  (8)),  la  périnéotomie, 
(MM.  Baker-Brown  (4),  Maisonneuve  (5)  ),  sont  des  moyens 
qu'en  présence  des  perfectionnements  modernes  on  pour- 
rait avec  raison  considérer  comme  barbares.  Mais  il  en 
est  d'autres  qui  peuvent  encore  constituer  aujourd'hui  des 
ressources  utiles.  Je  rangerai  parmi  ceux-ci  : 

L'index  recourbé  et  introduit  dans  la  fistule  (6)^ 

L'anse  de  sonde  de  caoutchouc  passée  dans  la  fistule 
par  le  canal  de  l'urèthre  et  ramenée  à  l'extérieur  par  le 
vagin  (7)  ; 

Le  bout  de  sonde  introduit  dans  la  vessie  par  l'urèthre, 
et  retenu  au  moyen  d'un  lacs  sortant  par  la  fistule  (8) 
(p.  181); 

La  sonde  à  double  crochet  s'écartant  dans  la  vessie  après 
avoir  été  introduite  dans  la  fistule  par  le  vagin  (9); 

La  sonde,  le  gros  cathéter  de  bois  ou  de  baleine  portés 
dans  la  vessie  par  l'urèthre,  et  servant  à  déprimer  la  fis- 
tule (10); 


(1)  MicHON,  Thèse  de  concours^  1841,  p.  82. 

(5)  JoBRRT,  Traité  de  chirurgie  plastique,  t.  II,  p.  525. 

(3)  Freond,  ouvrage  cité,  p.  101. 

(4)  Baker-Brown,  On  vesico-vaginal  fisiula,  1858,  p.  14. 
(5]  Maisonneuve,  Clinique  chirurgicale,  1864,  t.  Il,  p.  669. 

(6)  Malagodi,  Bulletin  de  thérapeutique,  1862,  t.  LXII,  p.  498. 

(7)  Retbard,  Communication  à  l' /académie  de  médecine  de  Paris, 
1855. 

(8)  BooRGUET,  d'Aix,  Bulletin  de  thérapeutique,   1862,  t.  LXII, 
p.  72. 

(9)  Leroy- d'Ét lOLLEs ,  Mémoire  cité,  1842,  p.  20. 

(10)  Lallehand;  Hatward  {Jmerican  Journal,   1889,   t.  XXIV. 
p.  288)  ;  Baker-Brown,  On  vesico-vaginal  fistula^  Obs.de  M.  K^*. 
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Le  cathéter  d'homme  retourné  dans  la  vessie  pour  accro- 
dicf  et  attirer  les  parties  situées  derrière  la  fistule  (1); 

L'anse  de  fil  passée  à  travers  la  lèvre  antérieure  ou  pos- 
tcrieore  de  la  fistnle,  suivant  le  besoin  (2)  ; 

L'introductioo,  à  travers  l'angle  inférieur  des  fistules 
loi^tudinales,  d'un  premier  fil  qui  sert  à  attirer  ensuite  la 
fistule  en  bas  (S)  ; 

L'usage  des  premiers  points  de  suture  pour  exécuter 
Qoc  traction  sur  l'orifice  (4). 

A  ces  moyens  indiqués  par  M.  Yemeuil,  on  peut  ajouter  : 

L'ampoule  de  caoutchouc  portée  dans  la  vessie  par  la 
fistule,  et  insufflée  par  un  tube  muni  d'un  robinet  sortant 
par  le  vagin  (5); 

Les  crochets  aigus  à  petite  courbure  de  H.  G.  Simon 
pour  saisir  et  distendre  les  bords  de  l'ouverture  (6)  ; 

L'instrument  à  érignes  divergentes  de  H.  Chassaignac, 
introduit  dans  la  vessie  par  l'orifice ,  et  retiré  ensuite  à 
Feitérieur  avec  celui-ci  (7); 

Le  stylet  armé  de  pointes  aiguës  qui  s'implantent  dans 
les  parois  des  fistulettes  quand  on  le  retire  (8); 

L'instrument  de  H.  Hazzucchelli,  de  Pavie,  formé  par 


(1)  Koiâv,  Die  rein  chirurgitchen  Operationen  des  Gehurta- 
Mfen,  1856,  p.  S49. 

{1}  FoiGiu,  XiLATO!!,  Bulletin  de  thérapeutique,  1862,  t.  LXII, 
p.  500. 

3)  KuiA^,  oavragecité,  p.  S52.  —  Mobei-LavalUe  ,  Vebhecil, 
BnUeiin  de  thérapeutique,  1862,  t.  LXll,  p.  500. 

(4)  1al6aic!wb,  Vbbsbcil,  Bulletin  de  thérapeutique,  t.  LXII, 
p.  500. 

(5)  Foccin,  Gazette  des  ffâpitaus,  1862,  n^  40,  p.  S59. 

(6)  G.  SiMOB,  Ueber  die  Opération,  elc,  p.  66. 
(!)  Fbbiîsib,  oavrage  cité,  p.  100. 

f8}  Basoîi  ,  in  Gabsieb  ,  Dictionnaire  des  progrès  des  sciences  et 
itîitmtions  médicales,  1866,  p.  S24. 
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une  canule  qu'on  introduit  dans  la  vessie  par  la  fistule.  A 
l'extrémité  de  cette  canule  se  développent,  sous  la  forme 
d'une  ombrelle,  plusieurs  baguettes  métalliques  mues  par 
un  stylet  central.  Cet  instrument  a  quelque  analogie  avec 
celui  de  Leroy-d'EtioUes  (1). 

Dans  ma  pratique,  je  suis  toujours  parvenu  facilement  à 
la  fistule  et  j'ai  pu  la  soumettre  aux  opérations  nécessaires 
en  employant  l'un  des  procédés  suivants  : 

La  dépression,  au  moyen  du  doigt  d'un  aide,  de  la 
saillie  de  la  cloison  vésico-vaginale  située  au-dessous  de  la 
fistule  (Obs.  I); 

L'introduction  du  doigt  indicateur  gauche  dans  la  fistule 
pour  redresser  un  bord  rebroussé  en  dedans  (Obs.  V).  (Dans 
le  cas  de  cette  observation,  jjai  employé  ce  moyen  concur- 
remment avec  la  dépression  d'une  portion  de  paroi  vaginale 
à  l'aide  d'un  petit  plioir  de  bois); 

L'usage  d'une  sonde  de  femme,  introduite  dans  la  vessie 
par  le  canal  de  l'urèthre,  afin  de  porter  en  bas  et  en  arrière 
la  région  de  la  fistule  (Obs.  I,  XII,  XVIII,  etc.); 

L'abaissement  de  la  lèvre  inférieure  de  l'ouverture  au 
moyen  du  crochet  mousse  de  M.  Sims  engagé  dans  l'orifice 
par  le  vagin  (Obs.  I,  etc.); 

Le  passage,  à  travers  le  milieu  des  deux  lèvres  de 
l'orifice, d'un  fil  sur  lequel  un  aide  tire  en  bas  et  en  arrière, 
de  manière  à  retourner  les  bords  vers  le  vagin  et  à  les 
rapprocher  comme  ceux  d'une  boutonnière  (Obs.  VII); 

L'introduction  d'un  fil  à  travers  la  paroi  vaginale  du 
pont  séparant  deux  fistules  (Obs.  Il,  deuxième  opération); 

Le  placement  de  plusieurs  fils  à  suture  sur  une  portion 
des  bords  de  la  fistule  déjà  avivée,  de  manière  à  pouvoir 


(1)  Giornale  Italiano  délie  malattie  vénerie  e  délia  pelle,  Yé^ncr 
1869. 
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s'eo  serrir  poor  rendre  le  reste  du  pooriour  plus  apparent 
Qb8.XIX}; 

Llntroduction  d'un  fil  double  à  travers  la  lèvre  anté- 
rieure du  col  utérin,  pour  procurer  l'accès  d'une  fistule 
résicale  cerrico-utérine  (Obs.  XVI); 

L'abaissement  du  col  utérin  avec  un  ténaculum,  pour 
rendre  plus  facile  la  manœuvre  sur  la  partie  supérieure 
d'iin  cloaque  vésico-vaginal  (Obs.  V); 

Enfin  Taccrochement  et  l'abaissement,  avec  un  téna- 
colom,  de  la  portion  de  vagin  située  en  dessous  de  la 
portion  de  la  fistule  qui  doit  être  avivée  (Obs.  lY,  XI, 

un,  IV). 

J'ai  Eaiit  mention  de  ce  dernier  moyen  dans  le  mémoire 
que  j'ai  présenté  à  l'Académie,  en  186S  (1),  et  déjà  à  cette 
qioque  je  le  recommandais  à  l'attention  des  praticiens. 
Aujoardliui  que  j'ai  eu  bien  des  fois  l'occasion  de  l'appré- 
cier, je  ne  puis  qu'insister  encore  davantage  sur  son  utilité. 
D  est  surtout  précieux  quand  la  fistule  est  cachée  au  fond 
d'un  infundibulum,  lorsque  des  plis  vaginaux  la  recou- 
vrent, dans  le  cas  de  cystocèle,  ou  même  quand  l'orifice 
anormal  est  seulement  placé  très-haut.  Il  offre  l'avantage 
de  rendre  apparente  «t  facilement  attaquable,  sans  l'en- 
combrer, la  r^on  ou  les  instruments  doivent  agir,  con- 
trairement à  ce  qui  se  produit  lorsqu'on  se  sert  de  sondes, 
tige^  crochets,  anses  de  ruban,  ampoules  de  gomme  passés 
i  travers  la  fistule.  Avec  un  peu  d'attention,  on  peut 
EMâlement  dérober  l'instrument  à  la  rencontre  de  ceux 
que  l'opérateur  fait  manœuvrer  dans  le  vagin,  en  le 
cachant,  au  moyen  d'une  pression  exercée  sur  lui,  dans 
une  rigole  de  la  paroi  antérieure  de  cet  organe,  en  même 


(1)  tÊémoire»  de  l'j^cadèmie  royale    de  médecine  de   Belgique, 
p.  SOO. 
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temps  qu'on  en  porte  le  manche  vers  le  pubis.  D'ailleurs , 
si  l'on  craignait  qu'il  ne  gênât,  on  pourrait  facilement 
le  remplacer  par  un  fil  passé  à  travers  la  même  partie 
de  la  cloison-,  mais  alors  on  se  priverait  de  la  faculté  de 
pousser  celle-ci  en  avant,  ce  qui  peut  quelquefois  devenir 
nécessaire. 

Rien  n'est  plus  innocent  que  cette  utile  manœuvre 
quand  elle  est  pratiquée  avec  prudence  :  ce  qui  s'explique 
par  la  tolérance  et  le  peu  de  sensibilité  du  vagin,  surtout 
à  l'endroit  où  l'application  en  est  le  plus  utile,  c'est-à-dire 
au  milieu  de  la  paroi.  Rien  aussi  n'est  plus  facile  :  il  £siul 
seulement  avoir  soin  de  se  servir  d'un  ténaculum  dont  la 
courbure  appartienne  à  un  cercle  d'un  centimètre  et  demi 


de  diamètre  seulement,  et  qui  offre  un  peu  plus  de  résis- 
tance que  les  ténaculums  ordinaires;  il  faut  encore  prendre 
garde,  tout  en  embrassant  une  épaisseur  suffisante  de  tissu, 
de  dépasser  la  limite  de  la  face  externe  du  vagin  pro- 
prement dit,  ce  qui  n'est  pas  difficile  pour  celui  qui 
connaît  Tanatomie  de  la  région.  Lorsque  la  traction  est 
exercée  dans  ces  conditions,  la  vessie  reste  en  place  ou 
à  peu  près,  la  paroi  vaginale  glisse  sur  elle,  grâce  à  Tex- 
trême  laxité  du  tissu  conjonctif  interposé  entre  les  deux 
organes,  et  l'orifice  fistuleux,  dont  les  parois  vésicale  et 
vaginale  sont  soudées,  est  retourné  en  arrière  et  en  bas  de 
manière  à  venir  se  présenter  pour  ainsi  dire  de  lui-même 
à  l'opérateur. 

Traitement  par  agrandissement  de  la  fistule. 

Le  simple  énoncé  de  cette  méthode  de  traitement  semble 
constituer  un  paradoxe.  En  effet,  il  est  difficile  de  coin- 
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prendre  qae  Ton  veuille  guérir  une  incoDlinence  d'urioe 
dépeodani  d'une  ouverture  de  la  poche  vésicale,  en 
alimentant  l'étendue  de  cette  ouverture.  Cette  opéra- 
tioD  cependant  a  été  proposée  par  M.  Fabre  (1)  et 
nécQlÉe  par  MM.  MouUoié  (2)  et  Chassaignac  (8),  ce 
dernier,  à  la  vérité,  dans  un  cas  où  l'état  de  faiblesse 
extrême  de  la  malade  ne  permettait  pas  de  recourir 
aux  moyens  ordinaires.  Ces  praticiens  se  sont  fondés  sur 
aoe  prétendue  analogie  qui  existerait  entre  les  fistules 
Tcsioo-vaginales  et  les  fistules  à  l'anus,  et  ont  cru  qu'en 
ramiflsant  l'orifice  anormal  de  la  vessie  au  méat  uréthral, 
au  moyen  de  l'incision  (MM.  Moulinié,  Fabre)  ou  de  l'écra- 
«ment  linéaire  (M.  Chassaignac)  de  la  substance  intermé- 
diaire à  ces  deux  ouvertures,  on  parviendrait  à  remédier 
à  llnoontinence  d'urine.  Il  est  probable  que,  d'après  leur 
manière  de  voir,  la  paroi  supéro- antérieure  du  canal  de 
farèthre  était  comparée  à  la  surface  profonde  du  trajet  de 
la  fistule  anale,  le  vagin  au  rectum,  le  méat  urinaire  à 
Forifice  extérieur  du  conduit  fistuleux  creusé  à  côté  de  l'in- 
testin; et  que  la  division  réunissant  ces  différentes  parties 
devait  produire  dans  les  deux  cas  des  résultats  à  peu  près 
«mUables  ou  du  moins  amener  une  amélioration  mar- 
qoée.  —  Leroj-d'Etiolles  (4)  avait  pensé  à  une  autre  espèce 
de  traitement  par  agrandissement  de  la  fistule  :  c'est  celui 
qui  aurait  consisté  dans  des  incisions  pratiquées  à  ses 
ai^es  et  combinées  avec  l'avivement  de  ses  bords;  iladmet- 
tait  que  peut -être,  en  convertissant  ainsi  en  une  plaie 
oblongue  une  ouverture  ovale  ou  ronde,  le  rapprochement 


(1)  Faub,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  186. 

(2)  LnoT-tTTioixu,  Mémoire  cité,  1842,  p.  27. 

(S;  Bmiieiin  de  la  Société  de  chirurgie  de  Paris,  1861,  2*  série, 
U  11,  p.  582. 
(4;  lémoire  cité,  p.  27. 
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consécutif  des  angles  aurait  pu  s'étendre  jusqu'à  la  partie 
moyenne  de  la  solution  de  continuité. 

M.  Ghassaignac,  ayant  remarqué  après  son  opération 
une  amélioration  dans  la  faculté  de  conserver  les  urines, 
en  ce  sens  que  la  femme  avait  pu  finir  par  les  retenir 
pendant  une  heure  et  un  quart,  crut  pouvoir  expliquer  ce 
fait  en  disant  que  les  fibres  musculaires  divisées  du  col 
vésical  et  de  Turèthre  avaient  agi  sur  la  partie  cicatricielle 
de  la  nouvelle  ouverture  et  joué  à  son  égard  le  rôle  d'une 
espèce  de  sphincter  de  nouvelle  formation.  Partant  de  cette 
supposition,  il  avait  poursuivi  le  traitement  en  touchant 
tous  les  jours  les  bords  de  la  plaie  avec  le  nitrate  d'argent. 

MM.  Huguier  et  Verneuil  se  sont  élevés  contre  cette 
méthode  opératoire  (1),  en  alléguant  surtout  le  danger 
qu'il  y  a  à  détruire  le  sphincter  vésical.  En  outre,  le 
premier  de  ces  chirurgiens  exprima  Topinion  que  l'amé- 
lioration constatée  par  M.  Chassaignac  avait  fort  bien  pu 
dépendre  du  simple  gonflement  provoqué  momentané- 
ment par  l'opération;  et  pour  ce  qui  concerne  la  forma- 
tion d'un  nouveau  sphincter  autour  de  la  fistule,  il  fit 
remarquer  que  la  disposition  des  fibres  musculaires  de  la 
vessie  rendait  bien  difficile  à  comprendre  l'établissement  de 
cet  anneau  contractile.  M.  Verneuil^  considérant  que  les 
fistules  les  plus  rebelles  sont  précisément  celles  qui  inté- 
ressent le  col  vésical,  par  la  raison  que  souvent,  dans  ces 
affections,  le  sphincter  ne  peut  être  reconstitué,  soutint 
que  l'opération  de  M.  Chassaignac  était  de  nature  à  changer 
une  fistule  d'une  variété  bonne  en  une  fistule  d'une  variété 
mauvaise,  nécessitant  une  opération  longue,  incertaine 
et  difficile.  Quelque  rétrécissement  que  cette  manœuvre 


(1)  Bulletin  de  la  Société  de  chirurgie  de  Parié ^  1861,  S*  série, 
t.  Il,  p.  b88. 
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déteimioàt  dans  l'orifice  anormal,  il  ne  lui  serait  pas  pos- 
sbie,  dit-il,  de  faire  cesser  l'incontinence,  car  celle-ci  ne 
dépend  pas  de  la  grandeur  de  la  fistule;  d'ailleurs,  il  était 
à  craindre  qu'en  poussant  trop  loin  le  rétrécissement,  on 
n'afriTàt  à  une  oblitération  complète.  —  Leroy-d'EtiolIes 
atait  déjà  fait  obsenrer  (1)  qu'après  une  telle  opération, 
ks  parois  incisées  se  rétractent  et  ne  laissent  que  de  légers 
retieis  dont  la  réunion  ne  peut  plus  avoir  lieu,  de  sorte 
qoalors  la  restauration  de  l'urèthre  ne  saurait  plus  être 
obtenue  que  par  l'autoplastie. 

Toutes  ces  objections  sont  plausibles  et  doivent  évidem- 
mcnt  détourner  les  praticiens  de  cette  singulière  méthode, 
qui  heureusement  n'a  été,  que  je  sache,  adoptée  ni  mise  en 
usage  par  personne  depuis  la  tentative  de  M.  Chassaignac. 
Hais  il  j  a  encore  d'autres  considérations  qui  doivent  faire 
proscrire  absolument  cette  opération  :  c'est  que  la  base  sur 
iaqodle  on  l'appuie,  c'est-à-dire  l'analogie  qui  existerait 
entre  eDe  et  celle  qui  se  pratique  pour  la  fistule  à  l'anus, 
est  complètement  fausse  et  illusoire.  Dans  cette  dernière 
affection,  il  y  a,  derrière  le  trajet  anormal  qu'on  a  réuni 
au  rectum,  une  paroi  susceptible  de  donner  lieu  à  un 
bourgeonnement  qui,  en  se  développant  de  plus  en 
pins,  finit  par  se  mettre  de  niveau  avec  les  bords  du 
sphincter  incisé,  et  par  former  ainsi  avec  eux  une  plaie 
unique  dont  la  circonférence  tend  à  se  rétrécir  de  jour 
en  jour  et  à  se  réduire  à  une  cicatrice  peu  étendue 
et  solide  :  de  sorte  qu'après  la  guérison,  les  fibres 
moscnlaires  divisées  se  trouvent  réunies  par  une  petite 
portion  de  tissu  fibreux  et  reprennent  naturellement  leurs 
fonctions  primitives.  Dans  la  fistule  vésico- vaginale,  au 
contraire,  il  n'y  a  point,  au-devant  de  l'ouverture  formée 


(1)  lémoire  cité,  p.  27. 


3i 
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par  l'opération,  de  plan  formé  de  granulations  sur  les- 
quelles les  bords  de  l'incision  puissent  prendre  un  point 
d'appui  pour  se  réunir  secondairement  :  car  ce  plan  est 
muqueux  et  recouvert  d'un  épithélium  qui  s'oppose  à 
l'agglutination.  D'ailleurs,  s'il  n'en  était  pas  ainsi,  les  con- 
ditions n'en  seraient  que  plus  mauvaises,  puisqu'alors  la 
cicatrisation  aurait  pour  résultat  une  oblitération  complète 
du  trajet  incisé,  c'est-à-dire  de  l'urèthre;  or,  cette  oblité- 
ration, qui  est  un  moyen  de  guérison  dans  l'opération  de 
la  fistule  à  l'anus,  serait  ici  le  signal  d'accidents  auxquels 
il  faudrait  remédier  au  plus  vite  en  détruisant  les  adhé- 
rences obtenues.  L'analogie  qu'on  invoque  est  donc  tout  à 
fait  imaginaire^  et  quant  au  mode  de  cicatrisation  et  quant 
au  résultat  qu'il  faut  rechercher;  il  n'en  existe  que  dans 
la  disposition  des  tissus  incisés  par  rapport  aux  canaux  et 
aux  orifices  naturels  ou  accidentels  du  voisinage.  C'est  la, 
on  le  comprend,  une  ressemblance  qui  seule  ne  peut  avoir 
aucune  valeur  au  point  de  vue  des  indications  thérapeu- 
tiques. 

Traitement  par  oblitération. 


TralIcHieBt  par  •blltér«tl»B  directe. 


Oblitéralioo  médiate. 


Cette  manière  de  procéder  à  l'oblitération  directe  a  pour 
caractère  essentiel  de  produire  d'abord  sur  le  pourtour  de 
la  fistule  une  modification  qui  le  fait  suppurer,  le  recouvre 
de  granulations,  et  le  met  à  même  de  se  réunir  plus  taid 
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par  ffooode  intention,  soit  spontanémenLi  soit  à  l'aide  de 
qadqDes  moyens  adjuvants. 

L'oUitération  médiate  peat  être  poursuivie  par  trois 
mojeDS  principaux,  qui  sont  :  1^  la  cautérisation;  ^  la 
scarification,  et  3<*  la  rugination. 

Cautérisatiam,  —  H  est  indubitable  que  des  guérisons 
ont  été  obtenues  par  ce  moyen  :  Dupuytren  (1),  Sanson, 
Mpech  (2),  Kennedy  (S),  Baxter,  Keith,  Dieffenbach  (4), 
CokMiibat  (5),  Chélius  (6),  MM.  Simon  (7),  Bedfort  (8), 
HaUt  (9),  Nélaton  (10)  et  d'autres  (11)  l'ont  employé 
aiec  plus  ou  moins  de  succès.  Dieffenbach  qui,  malgré  son 
immense  habileté,  n'avait  réussi  à  guérir  par  la  suture 
qu'âne  seule  des  nombreuses  fistules  qu'il  avait  en  à 
traiter,  était  cependant  parvenu  à  oblitérer  une  certaine 
quantité  de  petits  orifices  au  moyen  de  la  cautérisation  (12). 
En  Italie,  la  cautérisation  a  encore  aujourd'hui  de  nom- 
breux partisans,  malgré  les  essais,  souvent  malheureux 
il  est  vrai,  qu'on   y  a   faits  de   la   suture  américaine. 


(1)  RocM  et  Sausou,  Nouveaux  éléments  de  pathologie  médico- 
durmryieale,  Bruxelles,  1829,  t.  IV,  p.  188. 

(l)  Bulletin  général  de  thérapeutique,  15  novembre  1857. 

(3;  Dubl,  Journ,  ofmed.  scienc,  n**  5,  1852. 

(4)  DiErrniBAca,  ouvrage  cité,  1845,  vol.  I,  p.  572. 

(3j  CoLTXBAT,  Traité  des  maladies  des  femmes  y  t.  II. 

(6)  CitLics,  Ueber  die  HeUung  der  Blasenscheidenfisteln  durch 
Camterisaiian,  Heidelberg,  1844. 

.7)  Beiirêge  sur  Geburtskunde  und  Gynâkologie,  v.  ton  Sgaszovi, 
pp.  178, 188,  185. 

'8,  BtwoBT,  ouvrage  cité,  p.  145. 

(9j  Zeiischrift  der  Gesellsch.  der  Aerzte  su  fFien.^  1859,  n"^  40 
et  nDTants. 

(10)  lorruos.  Thèse  citée,  p.  85. 

'Il)  FiECHB,  ouvrage  cité,  p.  95. 

(12)  HuBcorr,  ouvrage  cité,  p.  7. 
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MM.  RizzoU,  Lesi,  Belvederi,  Crescimbeni,  Belluzzi  disent 
en  avoir  obtenu  les  plus  remarquables  résultats  (p.  172). 
Elle  m'a  valu  à  moi-même  une  guérison  (Obs.  XVIII). 
Mais  à  côté  de  ces  succès,  on  peut  citer  un  grand 
nombre  de  non-réussites  positives,  et  il  faut  dire  aussi 
que  beaucoup  d'observations  qui  ont  été  publiées  pour 
prouver  l'efficacité  de  la  méthode,  laissent  du  doute  quant 
à  la  réalité  des  résultats  que  leurs  auteurs  prétendent 
avoir  obtenus.  Les  annales  de  la  science  abondent  mal- 
heureusement en  faits  équivoques  de  cette  nature,  qui 
prouvent  seulement  les  illusions  dont  se  laissaient  volon- 
tiers bercer  beaucoup  d'anciens  praticiens. 

En  présence  de  ces  résultats  contradictoires,  il  est  fort 
important  de  rechercher  quelles  sont  les  circonstances 
qui  favorisent  les  uns  et  celles  qui  exposent  à  faire  naître 
les  autres.  Pour  pouvoir  les  déterminer,  il  convient,  me 

I  parait  -  il ,  de  considérer   surtout  les  phénomènes  qui 

accompagnent  et  suivent  l'application    de  la   cautérisa- 

I  tion. 

Aussitôt  qu'un  agent  cautérisant  vient  à  être  porté  sur 
les  lèvres  d'une  fistule,  celles-ci  se  crispent  et  se  resserrent, 
d'une  part  sous  l'influence  de  la  modification  chimique 
imprimée  aux  tissus,  de  l'autre  sous  celle  de  l'afflux  de 
liquides  qui  en  est  le  résultat.  La  variation  du  d^ré 
de  cet  effet  dépend  uniquement  de  la  différence  dans 
la  force  du  modificateur  employé  et  dans  l'étendue  et 
le  mode  de  son  application.  C'est  à  ce  resserrement  que 
l'on  doit  l'occlusion  momentanée  de  certaines  fistules  et  la 
rétention  de  l'urine  que  l'on  observe  si  souvent  immédia- 
tement après  la  cautérisation.  Lorsqu'à  ces  phénomènes 
initiaux  succède  la  suppuration,  une  détente  a  lieu  et  Ion 
voit  ordinairement  alors  l'incontinence  reparaître.  Après 
que  la  pellicule  ou  l'eschare  sont  tombés,  les  bords  de  la 
fistule,  recouverts  de  leurs  granulations,  commencent  à 
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exercer  lear  force  de  rétraction  de  la  manière  que  j'ai  indi- 
quée an  diapilre  de  la  physiologie  pathologique  (p.  285). 
Cette  force  étant  en  raison  directe  de  la  surface  des 
hoa^eons,  il  en  résulte  qu'elle  est  beaucoup  plus  puis- 
suite  dans  le  sens  concentrique  que  dans  celui  de  la 
paroi  Taginale  à  la  paroi  vésicale.  Cependant,  comme 
ie  contact  du  corps  étranger  représenté  par  le  flot  de 
rorine  agit  constamment  en  sens  inverse  du  rétrécissement 
de  rorifice  et  contrarie  ainsi  la  rétraction  concentrique, 
il  j  a  là  une  compensation  qui  rend  la  prépondérance 
de  celle-ci  moins  marquée.  Eu  somme,  il  doit  arriver,  si 
le  diamètre  de  la  fistule  est  moindre  que  la  hauteur  de 
la  doison  vésico-vaginale*  qu'il  se  produise,  avant  que  la 
cicatrisation  verticale  soit  effectuée ,  un  rapprochement  et 
un  contact  intime  des  bourgeons;  or,  ceux-ci  étant  tout 
disposés  à  adhérer  quand  ils  se  touchent,  il  y  a  alors  à 
opérer  que  l'oblitération  aura  lieu.  Si,  au  contraire,  le 
diamètre  de  la  fistule  est  de  beaucoup  supérieur  à  Tépais- 
sear  de  la  paroi  vésico-vaginale,  la  rétraction  perpendicu- 
laire avant  ordinairement  achevé  la  cicatrisation  des  bords 

m 

avant  que  ceux-ci  aient  pu  se  rejoindre  dans  le  sens  cen- 
tripète, l'oblitération  est  nécessairement  compromise  par 
le  (ait  que  la  tendance  au  resserrement  n'agit  plus  que  sur 
un  ourlet  impropre  à  l'adhésion.  Tout  au  plus  cette  puis- 
sance peut- elle  alors  s'épuiser  dans  la  production  d'un 
rétrécissement  plus  prononcé  de  l'ouverture ,  sans  jamais 
parvenir  à  effectuer  une  occlusion  complète.  —  Il  est 
donc  naturel  d'admettre  que  les  petites  fistules  peuvent 
se  fermer  sous  l'influence  des  modifications  que  la  cau- 
térisation leur  imprime,  mais  qu'il  est  beaucoup  plus 
difficile  de  pouvoir  espérer  un  résultat  semblable  après 
remploi  du  même  moyen  sur  des  ouvertures  dépassant 
une  certaine  étendue,  par  exemple  deux  centimètres  de 
diamètre. 
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Ces  considérations  sont  en  concordance  avec  les  opi- 
nions et  les  observations  de  la  plupart  des  chirurgiens 
(Dieffenbach,  Deyber,  Follin,  Bérard,  M.  Freund^  etc.). 
Il  y  en  a  cependant  qui  affirment  avoir  guéri  par  la 
cautérisation  de  très-grandes  fistules.  Dupuylren  (1)  avait 
cette  prétention,  et  M.  Nélaton  (2)  affirme  avoir  vu  s'obli- 
térer de  cette  manière  plusieurs  ouvertures  très -larges, 
une  entre  autres  de  cinq  centimètres  et  demi.  On  peut, 
à  la  rigueur,  comprendre  encore  cette  heureuse  termi- 
naison, en  admettant,  comme  Follin  (8),  une  adhésion 
progressive  des  granulations  situées  aux  angles  de  la 
plaie.  Mais  il  serait  présomptueux  de  trop  compter  sur 
une  telle  faveur  de  la  nature,  et  les  cas  de  cette  espèce 
doivent  être  considérés  comme  déterminés  par  des  dis- 
positions particulières  qu'il  est  impossible  au  chirurgien 
de  reconnaître  ou  de  faire  naître  pour  les  besoins  du 
traitement. 

Différents  moyens  ont  été  employés  pour  modifier  les 
surfaces  des  fistules  :  Diefienbach  employait  la  teinture  de 
cantharides  (4);  M.  Verneuil  a  mis  en  usage  la  teinture 
d'iode  et  l'ammoniaque  (5);  un  grand  nombre  de  chirur- 
giens ont  préféré  le  nitrate  d'argent;  Ehrmann  se  servait 
du  nitrate  acide  de  mercure  (6);  Dupuytren  et  Delpech,  du 
fer    rouge;  MM.   Langenbeck,   Nélaton   (7),  Paget  (8), 


(1)  Roche  et  Sansou,  ouvrage  cité,  t.  IV,  p.  188. 

(2)  MoiiTERos,  Thèse  citée,  p.  35. 

(8)  FoLLiif ,  Examen  de  quelques  nouveaux  procédés  opératoires 
pour  le  traitement  des  fistules  vésico-vaginales,  1860,  p.  44. 

(4)  MoifTEROS,  ouvrage  cité,  p.  32. 

(5)  Archives  générales  de  médecine  y  1862,  t.  XIX,  p.  57. 

(6)  Detber,  Thèse  citée,  p.  47. 

(7)  Bulletin  de  thérapeutique  y  1857,  t.  LUI,  p.  414. 

(8)  West,  ouvrnge  cité.  Gottingen,  1860,  p.  712. 
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Gmiiewaldt  (1),  FoUin  (2),  Snow-Beek  (8),  Debout  (4), 
da  galTano-caatère. 

Aatrefois  on  aTait  imaginé  différents  instruments  pour 
porter  le  cautère  potentiel  sur  les  bords  de  la  fistule. 
Gilofiibat  avait  inventé  un  porte-causUque  en  forme  de  Z, 
qaH  nommait  vagino  -  eauête  et  dont  Textrémité  était 
mobile  pour  pouvoir  agir  avec  le  nitrate  d'argent  dans 
toutes  les  directions  (5);  Lallemand  employait  une  espèce 
de  ha^e  qu'il  fixait  sur  le  sommet  de  l'indicateur,  et 
dam  le  chaton  de  laquelle  se  trouvait  enchâssé  le  crayon 
de  pierre  infernale  (6);  Flamant  se  servait  d'un  instrument 
composé  de  deux  tiges  réunies  dans  leur  miheu  par  une 
goupille,  et  dont  Tune,  armée  du  nitrate,  entrait  dans  une 
gaine c|ue  portait  lautre  à  son  extrémité  :  au  moment  d'en 
Ente  usage,  on  faisait  sortir  le  caustique  de  sa  gaine  au 
moven  d'un  mouvement  de  bascule  (7).  Tous  ces  instru- 
ments sont  devenus  aujourd'hui  superflus,  grâce  au  spé- 
culum américain  :  une  simple  pince,  ou  bien  celle  qui 
sert  i  la  torsion  des  fib  d'ai^ent  et  dont  on  aurait  amplifié 
les  mors,  peut  parfaitement  suffire  à  tous  les  cas  que 
Fon  peut  rencontrer.  Chélius  conseillait  de  toucher  avec 
b  pierre  non-seulement  l'ouverture  fistuleuse,  mais  encore 
ses  alentours,  de  manière  à  former  là  une  espèce  de 
disque.  IL  G.  Simon,  au  contraire,  préfère  introduire  le 
caustique  dans  louverture,  et  l'y  laisser  jusqu'à  forma- 


it) L'eber  die  Guloanokaustik  in  der  Gynâkologiey  in  Peienburg. 
mtéi%,  ZeOwckr.j  t.  L 
'2)  FoLU9,  oaTrage  cité,  p<.  45. 
;ij  JfcJû»/ TtMes,  avril ,   1857. 
[\i  Bulieiin  de  thérapeutique^  t.  LUI,  p.  S53. 
(5;  Giu»vB4T,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  477. 
|6)  DcTBftt,  ouvrage  cité,  p.  46. 
.7y  I».,  p.  47. 


tion  d'une  eschare  qui  ta  fernae  (1).  Dans  tous  les  cas,  la 
cautérisation  achevée,  tous  ces  chirurgiens  consetltent  de 
pousser  une  ou  deux  injections  dans  le  vagin. 

Pour  l'application  du  cautère  actuel,  on  s'est  servi  d'un  fer 
dont  l'extréniité  recourbée  présentait  la  forme  et  la  gran- 
deur de  la  fistule,  ou  simplement  un  boulon  plus  ou  moins 
volumineux  :  le  premier  de  ces  instruments  était  employé 
quand  on  voulait  simplement  agir  sur  l'orifice;  le  second, 
lorsqu'on  avait  l'intention  de  le  promener  sur  son  pourtour. 
On  a  aussi  conseillé  des  moyens  protecteurs  de  difiérentes 
espèces,  et  surtout  des  spéculums  d'une  forme  particulière. 
Avec  le  spéculum  américain,  je  crois 
{jk  qu'il  suffit  de  se  servir,  comme  mojen 

'  •  adjuvant,  d'une  gouttière  mince  de 

ï  bois  ajant  la  forme  figurée  ci-contre, 

A  etrccouverte  d'une  bandelellede  linge 

M  humide,   convenablement  enroulée 

\^  ^K  autour  de  l'instrument.  Celui-ci  est 
i  ^  ^K  appliqué  sur  la  paroi  antérieure  du 
I  V      j^k       vagin   et  poussé  à  la   rencontre   du 

spéculum  de  manière  à  laisser  passer 

la  fistule  par  une  de  ses  échancrures 
I  terminales;  lorsque  les  deux  gout- 
tières se  touchent,  la  presque  totalité 
du  vagin  se  trouve  garantie  contre 
l'action  du  feu,  et  les  parties  qu'il 
faut  attaquer  sonlseulcs  soumises  àson 
influence.  Les  mêmes  précautions  peuvent  être  prises  pour 
l'application  du  galvano- eau  1ère,  auquel  on  donne  aussi 
une  forme  particulière,  soit  en  bouton,  soit  en  plaque,  en 
contournant  en  spirale  ou  en  aplatissant  le  fil  de  platine 


,  ouvrage  rîlé,  ji.  96. 
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tenninal,  saivant  qu'on  veut  caatériser  seulement  l'orifice 
oa  un  disque  en  circonscrivant  le  pourtour.  Dupuy- 
tren(p.41)  ne  faisait  qu'effleurer  les  bords  de  Touverture 
fiitoleose  pour  j  produire  une  simple  excoriation  ;  Del- 
pecfa  (p.  41)  les  attaquait  plus  profondément  et  cherchait  à 
obtenir  des  eschares;  Velpeau  (1)  portait  le  fer  rouge  sur 
b  portion  vaginale  de  la  fistule  ;  M.  Herrgott  (p.  166)  (2) 
a  donné  le  conseil  de  tracer,  avec  un  petit  cautère  d'acier, 
tto  cercle  ponctué  à  un  demi -centimètre  de  la  fistule, 
puis  d'en  cautériser  le  centre.  Jules  Cloquet  (8)  a  indiqué 
on  procédé  consistant  à  n'attaquer  que  les  points  des  bords 
les  plus  rapprochés  l'un  de  l'autre^  c'est-à-dire  les  angles, 
afin  d'y  déterminer  l'accolement  des  bourgeons  et  une 
adhésion  partielle  qu'on  poursuit  ensuite  par  de  nouveaux 
attoadiements.  Leroy-d'Ètiolles  a  proposé  de  pratiquer  la 
cautérisation  suivant  des  rayons  convergeant  vers  le  milieu 
de  rorifice  (p.  59)  (4),  pour  faire  d'abord  ce  qu'il  appe- 
lait la  cautérisatiqn  approximative,  c'est-à-dire  tendant  à 
rapprocher  les  bords  de  la  fistule;  ce  n'est  qu'après  avoir 
obtenu  ce  premier  effet  qu'il  voulait  qu'on  fit  l'attouche- 
ment des  bords  eux-mêmes  pour  exécuter  la  cautérisation 
aihénoe  proprement  dite. 

L'espèce  d'agent  caustique  employé  et  la  manière  parti- 
oïlière  dont  il  a  été  mis  en  usage  doivent  exercer  une 
grande  influence  sur  le  résultat  immédiat  et  consécutif  delà 
cautérisation;  il  n'est  par  conséquent  pas  indifférent  de 
dire  un  choix  parmi  ces  moyens,  et  ce  choix  sera  basé  sur 
les  indications  particulières  que  présentent  les  différentes 


(1)  loinaos,  ouvrage  cité,  p.  80. 

(2)  Hnicorr,   Éludes  hUtoriques  sur  Vopèration   de  la  fisiule 
tésk^-^aginaie,  tic,  Paris  et  Strasbourg,  1864,  p.  27. 

(S)  loHrnos,  ouvrage  cité,  p.  80. 

(4)  LnoT-ft*ÉTioLLis,  Mémoire  cité,  1842,  p.  5. 
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fistules.  La  teinture  de  cantharides  et  l'ammoniaque,  pro- 
duisant plutôt  une  vésication  qu'une  cautérisation  (bien 
entendu  sur  des  tissus  recouverts  encore  de  leur  épithé- 
liura).  ne  sont  point  susceptibles  d'amener  des  changements 
assez  profonds  pour  être  suivis  d'une  grande  rétraction  ino- 
dulaire  :  il  ne  faudrait  donc  pas  y  songer  pour  des  fistules 
d'un  certain  diamètre^  aussi  leur  usage  est- il  surtout 
indiqué  quand  il  s'agit  de  modifier  simplement  les  bour- 
geons charnus  en  leur  imprimant  un  peu  plus  d'activité. 
On  peut  en  dire  autant  de  la  teinture  d'iode,  dont  l'effet 
comme  cathérétique  est  aussi  assez  faible.  Le  nitrate  d'argent 
a  une  puissance  escharotique  un  peu  plus  grande,  et  peut 
par  conséquent  servir  à  l'oblitération  d'ouvertures  plus 
étendues.  Le  nitrate  acide  de  mercure  pénètre  plus  avant 
que  la  pierre  infernale,  produit  des  pertes  de  substance 
plus  épaisse,  des  surfaces  bourgeonnantes  plus  vivaces,  et 
par  conséquent  des  phénomènes  rétractiles  plus  marqués. 
Parmi  les  cautères,  le  plus  énergique,  sans  contredit,  est 
le  fer  rouge  :  la  force  rayonnante  de  son  calorique  est 
beaucoup  plus  intense  que  celle  du  galvano-cautère;  il 
crispe  davantage  les  parties  qu'il  touche  et  produit  des 
eschares  beaucoup  plus  épaisses  et  plus  larges  :  il  a  donc 
une  action  qui  le  rend  plus  propre  au  traitement  des 
fistules  d'une  certaine  dimension,  sans  lui  faire  perdre 
cependant  son  efficacité  dans  les  ouvertures  d'un  petit 
diamètre.  Le  galvano-cautère  a  de  son  côté  une  supériorité 
marquée  sous  le  rapport  de  la  facilité  que  l'on  a  de  le 
placer  exactement  où  l'on  veut,  et  d'en  faire  agir  le  calo- 
rique au  moment  ou  tout  est  favorablement  disposé,  et 
ni  plus  ni  moins  longtemps  qu'on  ne  le  désire  :  on  peut 
ainsi  en  limiter  plus  exactement  l'action  et  la  conduire  avec 
plus  de  précision;  mais  il  produit  des  effets  moins  éner- 
giques et  moins  profonds  que  le  cautère  actuel,  comme  le 
prouve  son  inefficacité  comme  hémostatique.  —  En  vertu 
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de  b  loi  qui  établit  que  la  rétraction  des  tissus  inodulaires 
est  en  raison  de  l'étendue  de  leur  surface,  il  est  évident 
qae  plus  la  zone  d'application  de  la  cautérisation  est 
grande  ^  plus  le  resserrement  consécutif  doit  être  éner- 
gique :  il  serait  donc  rationnel  de  donner  toujours  autant 
d'extension  que  possible  à  l'action  du  moyen  employé,  si 
daatres  considérations  que  je  vais  indiquer  ne  s'oppo- 
saient à  ce  qu'on  la  portât  au  delà  de  certaines  limites.  La 
double  cautérisation  de  Leroy -d'Etiolles  me  parait  une 
complication  inutile,  difficile  dans  son  emploi  et  nuisible 
dans  ses  résultats,  en  ce  qu'elle  a  pour  effet  de  froncer,  de 
rendre  inégaux  et  rugueux  des  bords  qui  doivent  au  con- 
traire conserver  une  surface  lisse  pour  se  prêter  convena- 
blement à  la  réunion.  La  manière  d'agir  indiquée  par  Jules 
Goquet  peut  avoir  du  bon,  et  je  crois  qu'il  ne  faut  pas  la 
rejeter  absolument,  d'autant  plus  qu'elle  est  prudente  et 
peu  dangereuse;  cependant  il  faut  ajouter  que  dans  les 
petites  fistules,  elle  n'offre  aucun  avantage,  et  que  dans  les 
grandes,  elle  a  l'immense  inconvénient,  comme  celle  de 
Leroy-d'Ètiolles.  de  prolonger  démesurément  un  traitement 
que  d'autres  opérations  pourraient  mener  à  bonne  fin 
d'une  manière  beaucoup  plus  expéditive  et  plus  certaine. 
Un  point  assez  important  du  traitement  par  la  cautéri- 
sation, c'est  celui  de  l'époque  où  il  convient  d'en  prati- 
quer de  nouvelles  lorsque  les  précédentes  n'ont  amené 
qu'une  simple  amélioration,  sans  occlusion  complète. 
M.  Vemeuil  applique  la  teinture  d'iode  tous  les  jours  ou 
tous  les  deux  jours;  Dupuytren  mettait  vingt  jours  entre 
chaque  cautérisation  avec  le  fer  rouge;  Delpech  un  peu 
moins;  M.  Nélaton  a  mis  un  mois  d'intervalle  entre  deux 
cautérisations  électriques  (1).  —  Il  me  parait  qu'ici  encore 


(1)  Io5Tctos,  ouvrage  l'ité,  p.  SS. 
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il  n'y  a  point  d'époques  fixes  et  invariables  à  établir. 
Evidemment,  la  chute  des  eschares,  la  marche  de  la 
suppuration  et  celle  de  la  cicatrisation  ne  se  font  point 
toujours  de  la  même  manière,  non-seulement  après  l'ap- 
plication des  différentes  espèces  d'agents  caustiques,  mais 
encore  chez  les  différentes  patientes;  et  les  règles  qu'il  con- 
vient de  suivre  à  ce  sujet  doivent  puiser  leurs  raisons,  non 
dans  le  temps  écoulé,  mais  dans  l'état  des  parties.  En  thèse 
générale,  il  est  de  précepte  en  chirurgie  de  ne  renouveler 
l'application  des  caustiques  que  lorsque  les  effets  en  sont 
épuisés;  or,  dans  le  cas  présent,  ces  effets  ne  disparaissent 
que  lorsque  l'inflammation  qui  accompagne  l'élimination 
des  eschares  est  tombée  et  que  la  rétraction  centripète  du 
tissu  inodulaire  a  cessé  :  c'est  donc  ce  moment  qu'il  est 
convenable  de  choisir  pour  la  répétition  de  la  manœuvre. 
On  comprend  que  ce  moment  peut  être  très-rapproché  de 
l'opération  précédente  quand  celle-ci  n'a  produit  que  des 
modifications  superficielles,  et  qu'au  contraire,  il  peut  en 
être  très- éloigné  lorsqu'elle  a  provoqué  des  changements 
profonds,  exigeant  une  longue  série  d'actes  de  physiologie 
pathologique  avant  d'aboutir  à  l'établissement  d'un  état 
stationnaire  et  définitif  dans  la  partie  opérée. 

On  a  adressé  à  la  cautérisation  des  reproches  qui  ne  sont 
pas  dénués  de  fondement.  On  a  dit  que  les  caustiques 
légers  ne  produisent  pas  une  surface  assez  vivace,  assez 
bourgeonnante  pour  qu'on  puisse  en  espérer  une  rétraction 
susceptible  d'arriver  jusqu'à  l'adhérence;  et  que  les  caus- 
tiques plus  énergiques,  après  avoir  déterminé  d'abord  un 
boursouflement  qui  rapproche  les  bords  de  l'orifice  au  point 
de  faire  croire  à  son  occlusion,  laissent  à  la  suite  de  leur 
application  une  eschare  dont  la  chute  écarte  ces  bords  juste 
au  moment  où  ils  seraient  disposés  à  entrer  en  coalescence. 
On  a  encore  allégué  que  lorsque  les  caustiques  qui  ont 
pour  effet  une  mortification  étendue  ne  produisent  pas 
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rocdosion  de  la  fistule,  on  est  exposé  à  voir  celle-ci  s'agrandir 
à  la  soite  de  Topération,  ce  qui  diminue  les  chances  de 
çatfison  par  d'autres  méthodes.  On  a  fait  obsenrer  ensuite 
que  les  cautérisations  nombreuses  et  successives  rendent  la 
dfconférence  de  l'ouverture  inhale,  dure  et  bosselée,  c'est- 
à-dire  fort  impropre  à  subir  avantageusement  FaTivement  et 
la  sature,  si  plus  tard  on  les  juge  nécessaires.  On  a  rappelé 
que  souvent  le  cautère  actuel  a  irrité  les  parties  voisines 
cl  surtout  l'intérieur  de  la  vessie,  par  la  fumée  épaisse 
et  chaude  qui  est  le  résultat  de  Tustion  et  qui  ne  peut 
trouver  une  issue  facile  dans  des  parties  aussi  profondé- 
ment placées.  Enfin,  on  a  dit  que  la  cautérisation,  au 
lifu  de  produire  des  granulations  favorables  à  ladhérence, 
peut  engendrer  des  yascularisations  fongueuses  qui  obli- 
gent a  renoncer  à  de  nouvelles  applications  et  tendent 
à  rendre  la  fistule  incurable.  —  Toutes  ces  observations 
peuvent  être  justes  quand  on  les  rapporte  à  certains  cas 
donnés,  et  il  est  nécessaire  de  les  avoir  présentes  à  l'esprit 
quand  on  s'est  décidé  à  se  servir  de  la  cautérisation  comme 
principale  ressource  thérapeutique,  afin  de  pouvoir  renoncer 
à  temps  à  cette  méthode  si  on  observe  qu'elle  donne  lieu  aux 
inconvénients  qu'on  lui  a  attribués.  Toutefois,  il  est  heureux 
que  ces  critiques  tombent  quelquefois  à  faux,  et  que  l'on 
rencontre  de  temps  en  temps  des  cas  qui  les  contredisent  et 
qui  prouvent  qu'elles  ne  peuvent  être  acceptées  d'une 
manière  tout  à  fait  générale.  H  est  certain,  par  exemple,  que 
Ton  peut  réussir  à  oblitérer  par  la  cautérisation  certains 
pcrtnis  qui  persistent  souvent  après  les  opérations  les  mieux 
iidtes;  et  l'on  sait  aussi  qu'il  y  a  des  fistules  de  petites 
dimensions  dont  les  bords  peuvent  être  gonflés,  rapprochés 
et  agglutinés  d'emblée  par  l'application  de  caustiques  même 
médiocrement  énergiques.  D'ailleurs,  c'est  toujours  une 
ressource  que  Ion  est  heureux  de  tenir  en  réserve  pour  les 
cas  ou  l'opération  sanglante  est  rendue  impossible,  soit  par 
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la  pusillanimité  de  la  femme,  soit  par  toute  autre  drcon- 
stance. 

J'ai  employé  à  différentes  reprises  la  méthode  de  la 
cautérisation,  au  moyen  du  nitrate  d'argent  (Obs.  XI,  XII), 
du  cautère  actuel  (Obs.  XII  ^  XYIII),  du  galvano -cautère 
(Obs.  XVIII).  En  général,  j'ai  été  assez  malheureux  dans 
l'usage  que  j'en  ai  fait,  et  je  n'ai  réussi  qu'une  fois,  au 
moyen  du  galvano-cautère  (Obs.  XVIII).  Il  est  vrai  que  je 
n'ai  peut-être  pas  employé  les  cautérisations  avec  assez  de 
persistance,  et  que  j'y  ai  ordinairement  renoncé  lorsqu'après 
quelques  tentatives,  je  remarquais  que  je  n'obtenais  pas  un 
résultat  bien  marqué. 

Scanfication.  —  Cette  méthode  se  rapporte  à  l'enfance 
de  l'art,  et  n'a  plus  de  raison  d'être  en  présence  des  per- 
fectionnements qui  ont  été  apportés  de  notre  temps  à 
la  thérapeutique  chirurgicale  des  fistules.  Levret  (1), 
Nagele (2), Czerkierski  (3), Ëhrmann (4) lavaient  conseillée, 
probablement  à  cause  de  la  difficulté  qu'ils  trouvaient 
à  faire  un  a  vivement  régulier,  privés  qu'ils  étaient  des 
moyens  de  se  procurer  un  accès  facile  vers  la  fistule;,  D 
est  évident  que  la  scarification  employée,  soit  seule,  soit 
conjointement  avec  des  injections  détersives  (Levret),  ou 
avec  le  tampon  et  la  sonde  (Ehrmann),  la  cautérisation 
(Czerkierski),  ou  la  suture  (Nagele),  constitue  un  avivement 
imparfait,  vicieux,  et  évidemment  insuffisant  pour  procurer 


(1)  Lbtket,  VAH  des  accouchements,  démontré  par  les  principes 
de  physique  et  de  mécanique,  Paris,  1753,  p.  196. 

(2)  M  AGILE,  Erfahrungen  und  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete 
der  Krankheiten  des  weiblichen  GescKlechts,  Mannheim ,  1812, 
p.   387. 

(8)  Leo's  Magasin  fur  Heilkunde  und  Naturwissenschaft  in  Polen. 
Warschau,  1828, 1. 1,  p.  815. 

(4)  Dbtbu,  Thèse  citée,  1828,  p.  60. 
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on  afirontement  exact  et  une  adhésion  complète  des  bords 
de  la  fistnle. 

Ruginatian.  —  Comme  la  scarification,  cette  méthode, 
imaginée  par  M.  Reybard,  de  Lyon ,  rentre  dans  la  classe 
de  celles  qui  procèdent  par  oblitération  médiate ,  leffet 
obtenu  par  les  petites  râpes  dont  se  servait  ce  chirurgien 
pour  éroder  les  bords  de  la  fistule,  devant,  selon  lui, 
produire  un  bourgeonnement  à  la  suite  duquel  le  rétré- 
nssement  ou  la  guérison  radicale  de  l'ouverture  anormale 
avait  lieu  (p.  95);  le  mécanisme  de  la  cicatrisation  devait 
donc  se  faire  comme  après  la  cautérisation.  La  rugination 
diflere  de  ce  dernier  mode  de  traitement  en  ce  qu'elle  est 
bien  plus  incertaine,  la  modification  qu'elle  imprime  aux 
bords  étant  plus  superficielle,  plus  imparfaite,  et  moins 
propre  à  donner  naissance  à  de  bons  bourgeons.  M.Reybard, 
qui  est  venu,  en  1855  (1),  soumettre  ses  idées  à  l'Académie 
de  Médecine  de  Belgique,  a  échoué  dans  l'application  qu'il 
en  a  iaite  à  l'hôpital  de  Louvain  (2).  Je  ne  sache  pas  que 
cette  méthode  ait  été  employée  par  d'autres  chirurgiens 
qne  par  l'inventeur  lui-même,  à  Lyon,  en  1856  (3),  sur 
une  très-petite  fistule  qui,  à  ce  qu'il  paraît,  fut  guérie 
par  deux  ruginations  successives;  par  M.  Sprengler  (4),  sur 
une  petite  ouverture  qui  fut  également  guérie  à  la  suite 
d'une  seule  rugination;  et  par  M.  Herrgott  (5),  sur  un 
pertuis  qu'il  oblitéra  en  en  ruginant  le  trajet  et  en 
combinant  cette  petite  opération  avec  l'avivement  d'une 
aréole  de  muqueuse  vaginale  suivi  de  l'application  de  la 


(1)  Bulletin    de  l'Académie  de  médecine  de  Belgique  ^  t.   XV, 
1"  série,  p.  179. 
(Sj  Rapport  de  M.  Michaux.  —  Bulletin^  1862,  t.  Y,  V  série,  p.  6. 
[%)  Bulletin  de  thérapeutique,  1862,  t.  LXllI,  p.  467. 
(4)  Deuteûne  Klinik,  n»  39,  1858. 
fS)  HiiacoTT,  ouvrage  cité,  p.  S8. 
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suture.  On  voit  par  là  que  les  résultats  de  cette  méthode 
ont  dû  être  bien  peu  encourageants.  Aujourd'hui,  elle  est 
ajuste  titre  complètement  abandonnée. 

Oblitération  mixte. 

On  vient  de  voir  que  les  petites  fistules  peuvent  quel- 
quefois être  fermées  par  la  cautérisation,  que  les  grandes 
résistent  ordinairement  à  ce  moyen  curatif,  et  que  la 
cause  de  cette  différence  dépend  surtout  de  ce  que,  dans 
le  premier  cas,  les  bords  modifiés  peuvent  arriver  faci- 
lement au  contact,  tandis  que,  dans  le  second,  ils  se 
maintiennent  à  distance  après  la  chute  de  l'eschare.  Cette 
observation  a  naturellement  suggéré  l'idée  de  se  servir 
d'instruments  propres  à  faciliter  le  rapprochement  des 
bords  qui  restent  écartés,  et  d'obtenir  ainsi  une  réunion 
secondaire  plus  prompte,  plus  certaine  et  plus  solide.  De 
là  l'invention  de  la  sonde-érigne  de  Lallemand  (p.  42), 
de  la  canule  à  opercule  de  Dupujtren  (p.  44),  de  la 
pince  vaginale  de  Laugier  (p.  44)^  de  là  encore  l'ap- 
plication aux  fistules  des  serres- fiiies  de  Vidal  (p.  192], 
de  la  pince  à  griffe  de  M.  Rejbard  (p.  96),  des  pinces 
vaginales  de  M.  Desgranges  (p.  192),  de  la  sonde-pince 
de  M.  Soupart  (p.  98),  de  la  pince  à  griffes  et  à  cou- 
lisse de  M.  Châtelain  (p.  193),  de  la  pince-érigne  de 
M.  Cousot  (p.  190),  etc.  L'usage  de  ces  instruments  unis- 
sants, appliqué  d'abord  aux  plaies  résultant  de  laction 
des  caustiques,  des  scarifications  ou  de  la  rugination,  a 
été  ensuite  étendu  aux  avivements  sanglants,  de  sorte 
que  cette  méthode  a  pour  ainsi  dire  un  pied  dans  le 
domaine  de  l'obUtération  médiate  et  un  autre  dans  celui 
de  l'oblitération  immédiate. 

Les  instruments  unissants  peuvent  être  divisés  en  deux 
catégories  comprenant  :  1»  ceux  qui  agissent  sur  la  plaie 
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pir  rintérieur  de  la  vessie,  et  2^  ceux  qui  sont  appliqués 
psr  le  vagin. 

Pour  des  raisons  qui  seront  indiquées  à  propos  de  la 
sQtnre,  je  pense  qu'il  faut  rejeter  complètement  tous  ceux 
de  la  première  catégorie.  Quant  à  ceux  de  la  seconde,  les 
faits  de  réussite  consignés  dans  les  annales  de  la  science 
proorent  qu'ils  peuvent  avoir  quelquefois  une  efficacité 
*,  même  appliqués  à  de  grandes  fistules.  M.Cousot,  par 


eionple,  en  a  encore  dans  ces  derniers  temps  rapporté 
pliisienTS  cas  (p.  190).  Lorsqu'on  les  emploie  concurrem- 
meot  avec  la  cautérisation,  ils  rendent  l'opération  plus 
fadie,  Tavivement  des  bords  de  Touverture  avec  les  caus- 
tiques étant  toujours  moins  compliqué  que  celui  qui  est 
exécuté  avec  Tinstrument  tranchant ,  et  l'application  des 
moyens  unissants  étant  ordinairement  moins  longue  et 
moins  délicate  que  celle  des  points  de  suture.  Mais  c'est 
la  Tunique  avantage  qu'ils  possèdent,  et  je  ne  crois  pas 
que,  considérés  seuls  et  abstraction  laite  des  opérations 
préliminaires  avec  lesquelles  on  les  combine,  il  faille, 
comme  on  a  paru  le  croire,  les  pbcer  au  même  rang  que 
les  satures  pratiquées  an  moyen  de  fils  végétaux,  animaux 
ou  métalliques  ;  je  suis,  au  contraire,  persuadé  que  leur 
efficacité  est  beaucoup  plus  problématique  et  que  les  dan- 
gers attachés  à  leur  usage  sont  au  moins  aussi  grands.  Je  ne 
pois  admettre  que  les  dents  ou  les  grifies  de  tous  ces 
qipareils,  formant  un  tout  dont  les  difiérentes  parties  sont 
soUdaiies,  incapables  d'être  employées  isolément  pour 
remplir  une  indication  spéciale  sur  quelque  point  de  la 
plaie  (ce  qui  cependant  est  souvent  nécessaire),  n'ayant 
d'autre  effet  qu'un  mouvement  d'ensemble  dans  la  totalité 
des  parties  rapprochées  ;  je  ne  puis  croire,  dis- je,  que  ces 
moyens  unissants  procurent  une  adaptation  aussi  exacte, 
ausB  hermétique  que  la  suture  ordinaire.  D'un  autre  côté, 
ib  offrent  le  défaut  de  laisser  dans  le  vagin  des  corps 
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étrangers  d^un  certain  volume,  susceptibles  d'irriter  le  canal 
et  d'y  provoquer  de  la  suppuration,  ou  d'être  difficilement 
supportés  par  la  femme  et  de  l'exposer  même,  si  elle  est  très- 
nerveuse,  à  des  symptômes  de  vaginismc.  D'ailleurs,  ils  ne 
rachètent  pas  ces  imperfections  par  la  moindre  importance 
des  lésions  qu'ils  produisent  :  car  leur  poids  ne  peut  man- 
quer de  déterminer  des  tiraillements  sur  les  bords  réunis 
et  de  favoriser  souvent  la  section  des  chairs  avant  le  terme 
voulu  pour  leur  adhésion;  et  la  forme,  toujours  plus  ou 
moins  grossière  de  leurs  crochets,  de  même  que  le  peu  de 
précision  qui  doit  presque  toujours  accompagner  leur 
introduction,  les  exposent  à  former  de  petites  plaies  moins 
régulières,  moins  nettes  que  celles  qui  résultent  de  l'em- 
ploi des  points  de  suture.  Ce  ne  sont  donc  point  des  consi- 
dérations relatives  à  leur  innocuité  qui  peuvent  en  légitimer 
l'adoption  ;  les  seuls  motifs  qu'il  soit  raisonnable  d'invoquer 
en  faveur  de  leur  usage,  c'est  le  peu  de  temps  qu'exige  leur 
application  et  la  moindre  complication  du  manuel  opéra- 
toire qu'ik  réclament. 

Oblilération  immédiale. 


!•  Antoplastie. 

Cette  méthode,  qui  a  fait  autrefois  beaucoup  de  bruit, 
qui  a  même  régné  en  souveraine  pendant  un  certain 
temps,  et  qui  enfin  a  soulevé  des  critiques  si  vives  qu'elle 
n'a  pu  y  survivre,  est  aujourd'hui  tombée  dans  un  tel  dis- 
crédit, qu'elle  n'offre  plus  pour  ainsi  dire  qu'un  intérêt 
purement  historique. 

A  l'époque  où  elle  était  employée,  elle  comprenait  : 
Uautoplastie  par  la  méthode  indienne^  qui  consistait  à 
emprunter  un  lambeau  aux  environs  de  la  vulve,  et  a  le 
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et  attacher  sur  l'orifice  fisluleux  préalablement 
avnc.  Ce  mode  de  traitement  a  donné  à  Jobert  quelques 
bons  rCsnltats,  mais  il  a  aussi  produit  entre  ses  mains  de 
giifes  accidents  et  même  la  mort^ 

UauioplaMUe  par  la  méthode  de  CeUe,  se  composant  de 
procédés  dans  lesquels  un  lambeau  était  pris  au  yagtn  lui- 
Dime  et  transporté,  par  des  mouvements  variés  de  locomo- 
tioa,  sur  les  bords  de  l'ouverture  vésico-vaginale  (Velpeau 
'p.  80),  Leroj-d'Ètiolles  (p.  81),  Roux  (l)),où  l'on  cherchait 
à  le  fixer  comme  opercule;  et,  en  second  lieu,  de  la  célèbre 
mdoflaMUe  par  glUeemeniy  de  Jobert  (p.  84),  qui  consistait 
a  déiadier  le  vagin  de  l'utérus  et  à  le  faire  descendre  vers 
le  pubis  pour  Caivoriser  le  rapprochement  et  la  réunion  des 
lêrres  de  b  fistule.  Le  procédé  de  Leroj-d'Etiolles  n'a  jamais 
clé  mis  en  usage;  celui  de  Velpeau  a  complètement  échoué 
dam  une  application  qu'en  a  faite  son  auteur;  celui  de 
Roox  a  en  le  même  résultat;  enfin  l'autoplastie  par  glisse- 
ment n'a  guère  réussi  que  grâce  à  l'extrême  dextérité  de 
«m  invmtear;  et  encore  plusieurs  guérisons  qu'il  prétendait 
aroir  obtenues  par  son  moyen  ont -elles  été  énergiquement 
contestées. 

L'abandon  de  toutes  ces  méthodes  se  comprend  aisé- 
ment quand  on  considère  les  difficultés  de  leur  applica- 
tion, le  peu  de  chances  qu'elles  ont  de  réussir,  et  surtout 
les  dangers  qui  les  accompagnent  Tailler  un  lambeau  qui, 
après  sa  rétraction ,  doit  présenter  une  forme  tout  à  (ait 
KmUable  à  celle  de  la  fistule,  l'adapter  exactement  à  un 
orifice  situé  dans  une  cloison  mobile,  l'y  maintenir  de 
manière  à  ce  que  l'occlusion  reste  toujours  hermétique 
jusqu'à  1  achèvement  de  la  cicatrisation,  et  faire  tout  cela 
en  ménageant  ^  toutes  les  parties  du  lambeau  une  nour- 


I)  Emcfelogre]^i€  des  êcienees  mèdiceUê.  Brux.,   1846,  p.  230. 
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riture  constante  et  suffisante  :  c'est  là  une  tâche  bien  com- 
pliquée que  Phabileté  la  plus  consommée  et  les  soins  les  plus 
assidus  sont  bien  rarement  capables  de  remplir  jusqu'au 
bout.  Le  déplacement  du  lambeau,  l'impossibilité  de  le  faire 
adhérer  par  suite  de  la  différence  de  sa  structure  avec  celle 
des  parties  qu'il  doit  recouvrir,  sa  mortification  enfin,  sont 
des  accidents  que  l'autoplastie  ne  peut  presque  pas  éviter 
et  qui  sont  bien  faits  pour  déjouer  les  efforts  les  mieux 
combinés.  Quant  aux  périls  auxquels  expose  la  méthode,  il 
est  certain  qu'ils  sont  loin  d'être  imaginaires;  ainsi  la  dis- 
section d'une  portion  de  peau  avoisinant  la  vulve  et  le  tirail- 
lement constant  exercé  sur  elle,  la  séparation  du  vagin 
d'avec  la  vessie  opérée  par  le  bistouri,  la  pénétration  des 
incisions  dans  le  tissu  cellulaire  situé  entre  ces  organes 
d'une  part  et  le  péritoine  de  l'autre;  toutes  ces  circonstances 
sont  propres  à  faire  naître  des  érysipèles,  des  vaginites,  des 
suppurations  diffuses,  et,  par  extension  de  l'inflammation, 
des  péritonites  extrêmement  graves.  Toutes  ces  suites 
possibles,  mises  en  regard  de  la  bénignité  d'opérations 
d'ailleurs  moins  compliquées  et  plus  efficaces,  rendent 
compte  du  mouvement  de  conversion  que  la  généralité 
des  praticiens  ont  exécuté  vers  celles-ci.  Je  n'ai  employé 
qu'une  seule  fois  l'autoplastie  (Obs.  XVIII),  et  je  n'en  ai 
obtenu  que  de  déplorables  effets. 

2o  Suture. 


A,  Considérations  générales. 

Depuis  que  l'on  est  parvenu  à  découvrir  facilement  le 
fond  du  vagin  et  à  le  rendre  accessible  aux  manœuvres 
chirurgicales,  la  suture,  qui  parait  si  naturellement  indi- 
quée quand  il  s'agit  d'obtenir  des  réunions  exactes  et 
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hermébqiies,  a  acquis  une  telle  importance  dans  la  thé- 
npeatiqae  des  fistules,  que  c'est  à  peine  si  elle  y  a  encore 
laissé  une  place  ponr  les  autres  modes  de  traitement.  Après 
aroir  été  pendant  longtemps  jugée  comme  presque  inexé- 
cutable et  avoir  même  été  proscrite,  pour  ainsi  dire,  par 
certains  corps  savants  (1),  elle  est  devenue  tout  à  coup 
Tobjet  d^une  telle  prédilection  que,  pour  beaucoup  de 
praticiens,  la  cure  des  fistules  s'est  résumée  en  elle  seule,  et 
qoe  toutes  leurs  idées,  leurs  recommandations,  leurs  pré- 
ceptes se  sont  rapportés  à  cette  méthode.  Si  cette  manière 
de  voir  est  un  peu  trop  exclusive,  il  faut  avouer  cependant 
qu'elle  se  Intime  jusqu'à  un  certain  point  par  l'immense 
Qtilité  et  la  prépondérance  méritée  et  incontestable  de  la 
aotare.  H  est  donc  bien  simple  qu'avant  d'entrer  dans  l'ap- 
préciation critique  des  différents  temps  de  cette  manœuvre 
<^>ératoire,  j'expose  d'abord  à  son  occasion  quelques  consi- 
dérations fondamentales  découlant,  il  est  vrai,  des  principes 
généraux  de  la  chirurgie,  mais  se  rattachant  cependant 
d  une  manière  plus  directe  et  plus  particulière  aux  con- 
ditions qu'elle  exige  pour  être  exécutée  convenablement 
et  avec  fruiL 

Je  crois  qu'avant  tout,  il  est  nécessaire  de  rappeler 
ce  précepte,  posé  assez  généralement  par  les  chirurgiens 
américains,  de  ne  point  mettre  trop  de  précipitation  dans 
Texécution  de  la  suture.  La  célérité,  qu'on  a  indiquée 
comme  une  des  trois  principales  qualités  d'une  bonne 
opération,  et  qui  en  effet  mérite  souvent  d'être  recherchée, 
n'a  pins  de  raison  d'être  dans  cette  méthode  opératoire. 
Soos  ce  rapport,  on  peut  diviser  les  manœuvres  chirur- 
gicales en  deux  grandes  catégories  ;  dans  la  première  se 


{l)Miwunretderjéeadémtede  chirurgie,  éd.  îii-4%  t.  III,  p.  408, 
et  t.  lY,  p.  404. 
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lrou?ent  les  opérations  que  j'appellerai  régulièren,  et  dont 
tous  les  temps,  susceptibles  d'être  prévus  el  ordonnés 
d'avance,  peuvent  être  rapprochés  ou  abrégés  suivant 
la  présence  d'esprit  ou  la  dextérité  de  l'opérateur;  dans  la 
seconde,  qui  comprend  celles  que  je  nomme  irrégulièret, 
se  placent  les  opérations  qui  n'ont  rien  de  constant  dans 
leur  marche,  sont  exposées  à  être  entravées  et  modifiées 
par  une  foule  de  circonstances  impossibles  à  prévoir, 
et  exigent  du  chirurgien  bien  plus  de  prudence  et 
de  tact  que  de  promptitude  dans  l'exécution.  Ainsi,  par 
exemple,  il  est  permis,  il  est  utile  et  même  nécessaire  de 
pratiquer  rapidement,  d'escamoter,  pour  ainsi  dire,  une 
amygdalotomie,un  arrachement  de  l'ongle,  un  débridement 
de  panaris;  il  est  facile,  par  une  grande  habileté,  de  dimi- 
nuer la  durée  d'une  amputation  faite  dans  des  parties 
saines;  mais  il  y  aurait  une  véritable  témérité  à  vouloir 
agir  de  même  dans  l'opération  d'une  hernie  étranglée, 
dans  la  ligature  d'une  artère  profonde,  dans  la  recherche 
d'un  corps  étranger  caché  dans  les  chairs,  dans  l'ouverture 
d'un  foyer  placé  dans  un  voisinage  dangereux.  Il  y  a  ici  la 
condition  de  sécurité  qui  prime  celle  de  l'abrègement  des 
douleurs,  et  le  chirurgien  doit  bien  plus  se  préoccuper  des 
écueils  qu'il  peut  rencontrer  que  du  temps  qu'il  emploie 
pour  arriver  à  son  but. 

Mais  c'est  surtout  quand  à  ces  exigences  se  joint  celle 
d'une  précision  et  d'une  exactitude  presque  géométriques, 
qu'il  faut  savoir  ne  point  marchander  le  temps  nécessaire 
à  la  perfection  de  la  manœuvre  chirurgicale.  Or,  c'est  ce 
qui  a  lieu  dans  l'oblitération  de  la  fistule  vésico-vaginale.  Je 
n'ai  jamais  pu  comprendre  comment,  dans  une  opération 
relativement  aussi  peu  douloureuse,  dont  le  résultat  dépend 
à  un  si  haut  degré  de  tant  de  précautions  minutieuses,  et  qui 
peut  être  contrariée  par  tant  d'incidents  divers,  on  puisse 
se  faire  une  gloire  d  aller  plus  vite  qu'un  autre,  et  considérer 
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h  npidité  de  Texécution  comme  une  preaye  de  Fexcel- 
knee  da  procédé.  Je  ne  dirai  pas,  comme  M.  Scfauppert  (1), 
que  ce  sont  là  des  tonrs  de  Bosco,  mais  je  ne  puis  m'era- 
pécher  de  r^;arder  cette  préoccupation  comme  le  résultat 
(Toiie  appréciation  complètement  fausse  des  qualités  fon- 
damentales qui  doirent  caractériser  l'opération. 

Ce  n'est  pas  un  des  moindres  enseignements  que  nous 
oDt  apportés  les  chirurgiens  américains  que  la  sage  len- 
teur avec  laquelle  ils  nous  ont  appris  à  opérer  la  fistule 
vésico-Taginale.  Cest  cette  lenteur,  qui  ne  signifie  pas  la 
perte  volontaire  d'un  temps  précieux,  mais  l'attribution 
dt  toute  la  durée  nécessaire  à  tous  les  détails  qui  consti- 
tuent les  éléments  de  succès  de  l'opération,  qui  nous  met 
à  même  d'envisager  de  sang-froid  les  nombreux  mécomptes, 
les  ohstacles  imprévus  qui  peuvent  entraver  la  manœuvre 
cfairargicale,  et  qui  nous  donne  la  faculté  de  les  surmonter 
de  vive  force,  ou  de  les  éviter  par  quelque  stratagème  im- 
provisé,  sans  compromettre  jamais  les  indications  essen- 
tielles. L'homme  le  mieux  doué  ne  voit  bien  qu'une 
Kule  chose  à  la  fois;  et  il  est  impossible  que  le  chirurgien, 
lonqu'il  est  dominé  par  l'idée  d'en  finir  promptement, 
aperçoive  certaines  minuties  qu'une  espèce  de  tâtonne- 
ment, une  eiploration  dans  tous  les  sens  font  seuls  con- 
stater, et  dont  la  n^ligence  peut  cependant  compromettre 
le  résultat  final. 

Dans  toutes  les  opérations  que  j'ai  pratiquées  pour 
des  fistules  uro-génitales,  j'ai  toujours  tâché  de  ne  pas 
oublier  ces  considérations  importantes.  Dans  aucune,  je 
n'ai  recherché  le  clinquant  de  la  célérité^  et  j'ai  toujours 
abordé  la  manœuvre  chirurgicale  avec  la  ferme  résolution 
dy  consacrer  tout  le  temps  exigé  par  les  complications 


(1)  SdVPvuT,  ouvrage  cité,  p.  SO. 
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qui  pouvaient  surgir.  Je  n'ai  jamais  remarqué  que  cette 
conduite  amenât  chez  la  malade  un  épuisement  consécutif, 
et  j'ai  toujours  eu  à  m'en  louer  sous  le  rapport  de  la  per- 
fection apportée  à  l'occlusion  exacte  de  la  perforation. 
Quand  il  m'est  arrivé  de  pouvoir  terminer  lestement  l'opé* 
ration^  j'en  ai  été  charmé;  mais  je  n'ai  pas  été  découragé 
quand  il  ma  fallu  consacrer  des  heures  entières  à  son 
achèvement.  On  jugera  du  temps  que  j'ai  l'habitude  de 
donner  à  l'avivement  et  à  la  suture  par  l'exposé  suivant, 
qui  représente  la  durée  de  mes  opérations  dans  les  obser- 
vations où  cette  circonstance  a  été  notée. 

Sur  quatorze  cas  d'opération,  la  durée  a  été  : 

Pour  une,  de  quarante  minutes; 

•  une,  de  cinquante  minntes; 

•  trois,  d'une  heure; 

«>     deux,  d*une  heure  et  quart; 
N     une,  d'une  heure  vingt  minutes; 

•  deux,  d'une  heure  et  demie; 

"  une,  d'une  heure  trois  quarts; 

»  une,  de  deux  heures; 

«  une,  de  deux  heures  et  quart; 

»  une,  de  trois  heures; 

»  une,  de  trois  heures  et  demie; 

»  une,  de  quatre  heures. 

Non -seulement  il  est  bon  de  n'apporter  aucune  préci- 
pitation dans  l'exécution  de  la  manœuvre  opératoire,  mais 
il  faut  encore,  dans  certains  cas,  savoir  se  résigner  a  ne 
pas  la  terminer  d'un  seul  coup  et  à  y  consacrer  plusieurs 
séances.  Il  est  des  fistules  dont  l'étendue  est  si  grande,  dont 
la  forme  et  les  connexions  avec  les  parties  voisines  sont 
tellement  disposées,  qu'il  y  a  avantage  à  ne  réunir  d'abord 
qu'une  portion  de  l'ouverture  en  continuant  à  laisser  les 
urines  s'écouler  par  le  vagin;  il  y  en  a  d'autres  où  des 
accidents  survenus  pendant  l'opération,  comme,  par 
exemple,  une  hémorrhagie  qu'il  n'est  possible  de  maîtriser 
que  par  l'application  du  cautère  actuel, des  accidents  ner- 
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veui,  etc.,  doivent  également  faire  renoncer  à  la  réaiiion 
immédiate  de  tonte  l'étendue  de  la  lésion.  Il  faut  bien  alors, 
malgré  le  désagrément  que  donne  une  opération  inter- 
rompue, savoir  poser  un  acte  d'abnégation  (qui  ne  sera 
TnnsemUableraent  pas  apprécié  par  la  femme  et  par  les 
penonnesqui  Tentourent),  et,  en  outre,  avoir  la  patience 
d  attendre  «  a?ant  de  terminer  le  traitement,  qu'il  se  soit 
écoulé  un  temps  suffisant  pour  que  les  parties  déjà  opérées 
aient  récupéré  les  conditions  propres  à  favoriser  une  nou- 
velle tentative. 

A  côté  de  la  disposition  à  la  patience,  il  faut  placer  celle 
à  ne  pas  se  décourager  et  à  ne  pas  abandonner  la  partie 
après  un  premier  échec.  C'est  presque  toujours,  il  est  vrai, 
one  chose  lâcheuse  qu'un  insuccès,  parce  qu'il  dénote  sou— 
fent  un  délaut  de  force  plastique  chez  la  patiente;  mais  il 
oe  iaot  pas  admettre  cependant  qu'il  en  est  constamment 
ains^  et  il  est  évident  qu'un  grand  nombre  de  fois  aossi  il 
dépend  de  quelque  circonstance  inhérente  à  la  manœuvre 
chirurgicale  on  à  ses  suites,  et  qui  pourra  fort  bien  ne  pas 
se  reproduire  dans  une  opération  ultérieure.  Il  est  donc 
indispensable  d'être  armé  d'une  certaine  ténacité,  et  sur- 
tout de  lA  faire  partager  à  la  malade,  afin  qu'elle  ait  le 
courage  de  se  soumettre  aussi  souvent  qu'il  le  faut  à  de 
nouvelles  épreuves.  H  est  même  convenable,  avant  d'entre- 
prendre un  traitement  dont  on  prévoit  que  la  durée 
sera  longue  et  qui  exigera  plusieurs  opérations  successives, 
de  prévenir  d^avance  la  patiente  de  ce  qui  pourra  survenir, 
afin  de  ne  pas  1  exposer  à  d'amères  déceptions  et  au  décou- 
ngemenL  J'ai  plusieurs  fois  eu  à  me  repentir  de  ne  pas 
avoir  pris  ces  précautions;  et,  comme  on  le  verra  dans  mes 
observations,  il  m'est  souvent  arrivé  de  voir  mes  opérées 
m'échapper,  alors  que  tout  m'indiquait  que  j'étais  sur  la 
voie  de  la  réussite  :  circonstance  beaucoup  plus  fâcheuse 
encore  au  point  de  vue  de  l'intérêt  de  ces  femmes  qu'à 
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celui  de  l'amour -propre  du  chirurgien.  Aujourd'hui  jai 
l'habitude  de  ne  plus  faire  aucune  opération  de  fistule 
un  peu  compliquée  sans  avoir  reçu  de  la  principale 
intéressée  et  de  ses  parents  l'assurance  formelle  qu'après 
des  échecs  possibles  et  prévus,  on  me  permettra  de  recom- 
mencer, aux  moments  que  je  choisirai,  les  nouvelles  ten- 
tatives que  je  pourrai  regarder  comme  nécessaires. 

Il  ne  manque  pas  d'encouragements  à  ceux  qui,  après 
avoir  échoué  une  ou  plusieurs  fois,  persistent  à  ne  pas  dés- 
espérer de  la  guérison.  Les  recueils  scientifiques  renferment 
déjà  une  grande  quantité  de  faits  qui  autorisent  cette 
persévérance.  Diefienbach  a  opéré  jusqu'à  dix -huit  fois, 
Wûtzer  trente-trois  fois,  M.  Sims  trente  fois  la  même 
femme.  Mes  observations  contiennent  plusieurs  cas  de  ce 
genre.  On  pourra  s'en  convaincre  en  jetant  les  yeux  sur 
la  récapitulation  suivante  indiquant  le  nombre  d'opéra- 
tions qui  ont  été  faites  pour  chaque  fistule  : 

Obs.  I.  —  i  opération.  —  Guérison. 

•  II.  —  1  opération  par  la  méthode  de  Jobert  de  Lamballe,  trois  par 

le  procédé  de  M.  Bozeman,  une  par  la  suture  de  H.  Sims. 

—  Guérison. 
»  III.  —  i  opération.  —  Guérison.  • 

»  IV.  —  i  opération.  —  Guérison. 

»  V.  — 4  opérations.  —  Occlusion  presque  complète  de  la  fistule.  — 

Mort  par  suite  d*érysipèle  épidémique. 

•  VI.  —  1  opération.  —  Guérison. 

"        VII.  —  2  opérations.  —  Il  reste  un  pertuis.  —  La  femme  ne  reyieot 

pas  pour  subir  une  nouvelle  opération. 

•  VIII.  —  1  opération.  —  Guérison. 
»  IX.  —  1  opération.  —  Guérison. 

•  X.  —  1  opération.  —  Guérison. 
«  XI.  —  2  opérations.  —  Guérison. 
»  XII.  —  3  opérations.  —  Guérison. 
»  XIII.  —  1  opération.  —  Guérison. 
«  XIV.  —  i  opération.  —  Guérison. 

•  XV.  —  Il  reste  un  petit  pertuis.  —  La  femme  ne  revient  pas.  On  li 

dit  guérie. 

•  XVI.  —  i  opération.  —  Guérison. 

•  XVII.  —  1  opération.  —  Guérison. 
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Oh.  XTDL  —  8  opérations.  —  Étal^Iissement  d*an   orèChre  artifidel.  — 

Goérison  ayee  miction  impaifaite. 

•  XEL  —  3  opérations.  —  Il  reste  an  orifice  serrant  de  méat  nrinalre. 

— Urèthre  artificiel.  — Goérison  avec  miction  imparfaite. 

•  XX.  —  I  opération.  —  Persistance  d*on  petit  pertois  qoe  la  femme 

ne  reut  pas  laisser  traiter. 

•  XXI.  —  2  opérations.  —  Persistance  d*iin  orifice  orétéro-Taginal. 

•  XXII.  —  I  opération.  —  Goérison. 

•  XXni.  —  I  opération.  —  Mort  par  péritonite  consécutiTe. 

n  ne  suffit  pas  d'avoir  soi-même  une  bonne  dose  de 
patience  en  commençant  une  opération  de  fistule  yésico- 
Taginale,  il  faut  encore  être  entoure  d'aides  qui  partagent 
les  mêmes  dispositions,  et  dont  quelques-uns  en  outre  soient 
doues  d'une  certaine  force  musculaire.  L'action  d'écarter  les 
foses,  de  maintenir  le  spéculum  dans  le  ^agin  devient  au 
bout  d'un  certain  temps  tellement  fatigante,  que  les  plus 
vigoureux  finissent  par  être  obligés  de  renoncer  à  ces  fonc- 
tions  et  de  se  faire  rempbcer  par  d'autres.  Plusieurs  aides 
doÎTent  être  parfaitement  initiés  aux  détails  de  l'opération 
pour  suivre  avec  intelligence  tous  les  mouvements  du  chi- 
rurgien, le  deviner  au  moindre  geste,  maintenir,  dans  une 
direction  appropriée  aux  différentes  phases  de  l'opération, 
le  spéculum,  le  ténaculum,  la  sonde,  éponger  à  propos, 
déprimer  une  saillie,  attirer  une  partie  enfoncée,  soulever 
un  lambeau,  présenter  les  instruments  au  moment  conve- 
naUe,  arrêter  le  sang  qui  s'écoule  par  un  vaisseau  ouvert, 
engager  les  aiguilles  suivant  la  direction  voulue  dans  le 
porte^guilles,  et  pour  surveiller  une  quantité  d'autres 
petits  services  dont  il  n'est  pas  possible  de  se  passer.  U  ne 
iaut  donc  pas  s'engager  dans  l'opération  sans  s'être  assuré 
d'un  nombre  suffisant  de  collaborateurs,  et  il  convient  de 
les  choisir  parmi  les  meilleurs  et  les  plus  intelligents. 

Une  précaution  à  prendre  encore,  c'est  d'opérer  au 
grand  jour,  en  face  d'une  fenêtre,  et.  s'il  le  faut,  de  se 
ménager  un  éclairage  artificiel,  soit  par  la  réflexion  des 
rayons  solaires,  soit  au  moyen  d'un  autre  foyer  de  lumière. 
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Ordinairement  on  place  la  feinmc  sur  une  table  longue  et 
étroite,  garnie  simplement  d'une  couverture  et  de  drapa, 
dans  le  cas  où  l'on  emploie  la  position  latérale  ou  dorsale; 
de  coussins  propres  à  relever  le  bassin ,  dans  celui  où  l'on 
adopte  la  position  peWi-dorsale;  et  de  moyens  susceptibles 
d'amortir  la  pression  que  subissent  les  coudes  et  les  genoux, 
quand  c'est  sur  eux  que  la  malade  s'appuie. 

La  multiplicité  des  instruments  dont  on  doit  se  servir,  et 
l'obligation  où  l'on  est  d'en  employer  un  grand  nombre  en 
peu  de  temps,  rendent  utile  la  précaution  de  les  étaler  l'un 
à  côté  de  l'autre  d'après  leur  usage,  afin  de  pouvoir  mettre 
immédiatement  la  main  sur  celui  dont  on  a  besoin.  Ainsi, 
l'on  rangera  sur  un  long  plateau  placé  à  sa  droite,  les  instru- 
ments servant  à  l'exploration,  puis  ceux  qui  sont  employés 
pour  l'avivement,  pour  le  passage  des  fils  et  la  suture.  Des 
éponges  fines  et  très-petites  en  nombre  suffisant,  des  moyens 
d'irrigation,  doivent  être  mis  à  la  portée  de  l'opérateur 
et  des  aides. 

B,  Avivement. 

Les  anciens  chirurgiens  n'ont  rien  dit  de  clair  ni  de  bien 
déterminé  sur  la  manière  dont  ils  croyaient  que  devait  être 
fait  l'avivement.  Depuis  Van  Roonhuyse  jusqu'à  Nàgcle, 
en  1812,  on  ne  trouve  que  des  indications  vagues,  em- 
preintes de  l'incertitude  et  de  l'hésitation  qui  étaient  autre- 
fois le  caractère  dominant  de  la  thérapeutique  des  fistules; 
et  Ton  n'emporte  de  l'examen  des  idées  de  cette  époque 
que  l'impression  de  la  crainte  que  l'on  avait  d'intéresser 
trop  profondément  les  bords  de  l'ouverture  fistuleuse,  et 
du  soin  que  l'on  mettait  à  ne  faire  que  de  petits  avivemcnts 
et  à  éviter  les  pertes  de  substance  trop  étendues. 

Ce  n'est  que  plus  tard,  lorsque  Jobert  de  Lamballe  eut 
établi  ses  réformes,  que  des  indications  nettes,  positives  et 
bien  décrites  se  formulèrent  à  propos  de  lavivement.  Mais 
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en  même  temps  que  ce  changement  s^opérait,  les  chimr- 
pem  poorsuiTaient  leur  but  en  s'engageant  dans  trois 
foies  différentes.  Dans  Tune,  on  considérait  TaTivement 
oomme  devant  se  (aire  franchement  à  travers  toute  l'épais- 
fcurdes  parois  vésico- vaginales;  cette  opinion  eut  surtout 
poar  représentants  :  Jobert  (p.  87)  (1),  qui  en  fit  un  des 
éicments  de  sa  méthode;  M.  Simon  (p.  150)  (2)^  qui  se  l'ap- 
propria«  pour  ainsi  dire,  par  la  précision  et  les  modifica- 
tioiif  qu'il  y  apporta;  M.  Schnppert  (p.  Id5)  (3),  un 
Américain  égaré  hors  du  camp  de  ses  compatriotes,  et  quel- 
ques chirurgiens  allemands  imitateurs  de  H.  Simon.  Dans 
b  seconde  direction,  on  préférait  faire  l'aTivement  aux 
dépens  du  vagin  seul,  en  respectant  soigneusement  la  vessie; 
ks  partisans  de  ce  mode  furent  :  d  abord  Van  Roonhuyse 
p.  25;,  ensuite  Dieffenbach  (4).  Harward  (p.  108)  (5), 
Wiiiicr  (p.  67)  (6),  Roser  (p.  144)  (7),  Esmarch  (p.  150)  (8); 
pois  presque  tous  les  chirurgiens  américains,  qui  1  érigèrent 
en  précepte  essentiel  de  leur  méthode,  et  à  leur  suite  les 
cfairaigiens  anglais  et  un  bon  nombre  de  praticiens  français, 
aDcinands  et  d'autres  européens.  Enfin ,  dans  la  troisième 
direction,  on  croyait  augmenter  les  chances  de  la  réunion 
en  formant,  non  plus  des  bords  saignants  inclinés  dans  tel 
OQ  td  sens,  mais  de  véritables  lambeaux.  Dieffenbach 
employa  qodquefois  ce  procédé  dans  les  nombreux  essais 


il)  J«niT,  oavrage  cité,  1849,  t.  II,  p.  44S. 
(S)  G.  Suioii,  Ueber  die  Opération,  eic,,  1862,  pp.  67  et  saîv. 
(S)  ScsrmBT,  onvrage  cité,  p.  9. 
(i)  DiimaiACB,  Operaîive  Chirurgie,  t.  I. 
(3)  jéwterieam  Jourmai,  18t9. 

if)  l^dntB,  Organon  fur  die  ge»ammie  Heilkunde.  Bonn,  I84S, 
cTni,  p.  481. 
(i)  jÉrckip  fur  pkyeioiogische  Heilkunde,  1854,  p.  576. 
3)  Demiteke  Ktimik,  1858,0*28. 
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qu'il  fit  en  pratiquant  la  suture;  Hayward  (p.  106)  (1), 
Gerdy  (p.  56)  (2),  Pancoast  (p.  108)  (8),  Collis  (p.  99)  (4), 
Henley  Thorp  (p.  100)  (5),  Duboué  (p.  188)  (6)  l'ont  aussi 
mis  en  usage  en  y  apportant,  chacun  de  son  côté,  les  modi- 
fications qu'ils  croyaient  nécessaires  pour  y  donner  la  plus 
grande  perfection  possible. 

Cette  dernière  manière  de  pratiquer  l'avivement  ne  put 
passer  dans  la  pratique,  malgré  l'adresse  et  le  talent  ayec 
lesquels  elle  avait  été  défendue  et  employée  par  quelques-uns 
de  ses  partisans.  Cela  se  conçoit  aisément,  car  elle  est  évi- 
demment plus  difficile,  plus  douloureuse,  plus  dangereuse 
que  les  autres,  en  même  temps  qu'elle  est  moins  sûre  et 
plus  sujette  à  produire  de  fâcheux  résultats  en  cas  d'échec. 
Elle  est  plus  difficile,  car  au  rafraîchissement  ordinaire  des 
bords  elle  doit  ajouter  une  dissection  fort  délicate  et  parfois 
assez  compliquée;  plus  douloureuse,  car  la  somme  des  inci- 
sions qu'elle  réclame  est  plus  grande  et  la  durée  de  la 
manœuvre  plus  prolongée;  plus  dangereuse,  car  Tobligation 
qu'elle  impose  d'attaquer  dans  une  assez  grande  étendue  le 
tissu  conjonctif  intermédiaire  au  vagin  et  à  la  vessie,  rend 
possible  l'inflammation  de  ce  tissu,  dont  sa  proximité  avec 
le  péritoine  peut  exposer  à  des  dangers  incontestables;  elle 
est  moins  sûre,  car  les  lambeaux  détachés  qu'elle  exige, 
présentant  moins  de  vitalité  que  des  bords  adhérents,  sont 
plus  exposés  à  de  petites  gangrènes  locales  analogues  à  celles 
qu'on  observe  si  souvent  à  la  suite  des  opérations  autoplas- 
tiques, et  par  conséquent  rendent  les  fistules  consécutives 


(1)  American  Journal  of  Médical  Sciences^  18S9. 
(â)  Eevue  êcieniifique  et  induit rielle,  1841. 

(3)  American  Journal,  13^1, 

(4)  Dublin  quarierly  Journal  of  Médical  Sciences,  I8Ô7. 

(5)  Dublin  quarierly  Journal  of  Médical  Sciences,  1859. 

(6)  Mémoires  de  la  Société  de  Chirurgie,  1865. 
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pins  fréquentes;  enfin  eUe  expose  davantage  à  des  suites 
ficbcnses  quand  elle  échoue,  par  la  raison  qu'elle  a  dû  se 
serrir  d'une  plus  grande  étendue  de  paroi  yaginale,  et  que 
la  mortification  des  lambeaux  laisse  une  perte  de  substance 
beaucoup  plus  lai^e,  ou  tout  au  moins,  dans  le  cas  de 
gangrène  partielle,  des  irrégularités,  des  échancrures,  des 
bosselures  fort  délaYorables  au  point  de  vue  des  aTivements 
ulléneurs. 

Oo  peut  donc  dire  qu'en  réalité,  l'on  ne  trouve  plus 
aujourd'hui  en  présence  que  deux  modes  d  avivement,  tous 
deux  recommandés  avec  chaleur  par  des  autorités  paie- 
ment respectables,  tous  deux  appuyés  sur  des  succès  qu'il 
est  impossible  de  contester,  tous  deux  affichant  la  prétention 
d'être  basés  sur  le  bon  sens,  la  logique  et  l'observation.  Ces 
modes  sont  :  Vavivemeni  en  entonnoir  profond,  qu'on 
pourrait  nommer  aussi  avivement  escarpé,  à  pic,  perpen- 
Herniaire  (p.  150),  et  Vavivement  en  entonnoir  évasé,  qui 
peut  s'appeler  également  avivement  en  pente,  en  biseau, 
ehlique  (p.  119).  D  me  parait  qu'en  général,  on  a  en  tort 
de  rejeter  d'une  manière  trop  absolue  l'un  ou  l'autre  de  ces 
modes  opératoires.  Peut-être  ont-ils,  chacun  de  son  câté,  des 
avant^es  et  des  défauts;  peut-être  sont-ils  susceptibles 
d'être  tous  deux  utilement  appliqués,  comme  tant  d'autres 
moyens  de  traitement  que  j'ai  examinés  dans  certaines  cir- 
oooslances  particulières.  Cela  est  au  moins  possible,  si  ce 
n'est  probable;  et,  dans  tous  les  cas,  ce  sujet  est  assez  impor- 
tant pour  être  examiné  avec  toute  l'attention  que  méritent 
des  opinions  soutenues  par  des  témoignages  aussi  respec- 
taUes  et  aussi  imposants.  U  est  donc  convenable  que  je 
commence  cet  examen  par  une  analyse  critique  des  raisons 
qui  peuvent  militer  pour  ou  contre  ces  deux  manières 
principales  de  procéder  à  la  préparation  des  bords  fistuleux. 

M.  Simon,  comme  je  lai  dit,  est  le  chirui^en  qui  a  le 
mieux  étudié  Ta  vivement  de  Jobert,  qui  l'a  surtout  bien 
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précisé  par  une  description  exacte^  et  qui  l'a  modifié  au 
point  de  lui  donner  une  face  nouvelle,  de  le  réinventer, 
pour  ainsi  dire.  C'est  lui  aussi  qui  a  introduit,  dans  l'appré- 
ciation de  ce  mode  opératoire,  un  certain  nombre  de  con- 
sidérations qui  ont  donné  à  ce  point  de  chirurgie  un 
caractère  vraiment  scientifique.  Ce  sont,  par  conséquent, 
ses  opinions  que  je  dois  surtout  discuter  ici. 

M.  Simon  base  toute  son  argumentation  sur  ce  point 
capital,  que  les  conditions  de  la  réunion  dans  l'opération 
de  la  fistule  vésico-vaginale  sont  exactement  les  mêmes  que 
partout  ailleurs,  et  que,  par  conséquent,  il  faut  tâcher  de 
les  faire  naître  pour  arriver  au  résultat  désiré  (p.  147). 
Or,  les  conditions  générales  d'une  bonne  réunion  étant  la 
formation  d'un  avivement  à  bords  lisses,  formés  de  substance 
saine,  vivace,  coupés  parallèlement  de  manière  à  pouvoir 
s'adapter  aisément  dans  une  direction  linéaire  et  dans  la 
plus  grande  étendue  de  surface  possible,  sans  former  de 
godets  ni  de  plis,  il  en  résulte,  selon  lui,  qu'un  avivement 
vertical  ou  seulement  légèrement  oblique,  qui  possède 
toutes  ces  qualités,  est  de  tous  celui  qui  a  le  plus  de  chances 
de  mener  sûrement  au  but.  La  réunion  des  bords  avivés 
d'une  fistule  ne  pouvant  se  faire  que  par  première  inten- 
tion, ou  du  moins  ne  se  faisant,  d'après  son  observation, 
que  très-rarement  par  seconde  intention,  à  cause  de  Tab- 
sence  d'une  base  granulée  qui  puisse  leur  servir  de  mojen 
d'union  et  d'attraction  mutuelle,  l'exactitude  de  leur  accol- 
lement  et  l'étendue  de  leur  contact  sont  encore  rendues 
plus  indispensables  par  l'existence  de  ces  particularités. 

Ces  principes  fondamentaux  du  chirurgien  allemand 
sont,  il  faut  le  dire,  inattaquables,  et  je  ne  pense  pas  que, 
sauf  quelques  restrictions  à  faire  sur  la  prétendue  impossi- 
bilité de  la  réunion  par  seconde  intention,  il  y  ait  un  pra- 
ticien qui  ne  se  sente  forcé  de  les  admettre  comme  des 
vérités  démontrées.  Il  n'est  même  pas  possible  de  nier  qu'un 
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amcmcnt  praliqaé  carrément,  comme  celui  que  M.  Simon 
aUribae  théoriquement  au  mode  en  entonnoir  profond, 
M  soil  éminemment  faTorable  au  rapprochement  facile  et 
exact  de  larges  sur&ces.  B  faudrait  donc  l'admettre  sans 
héatation  et  sans  réserve  «  s'il  ne  s'agissait  que  d'envisager 
h  question  an  point  de  Yue  absolu  de  l'afifrontement  des 
lèrres  de  la  plaie.  Mais,  malheureusement  pour  lui.  le  pro- 
Uème est  loin  d'être  aussi  simple,  et  il  faut  aussi  lexaminer 
sous  d autres  faces  où  les  avantages  du  procédé,  loin  de 
se  maintenir,  sont  éclipsés  par  des  imperfections  réelles, 
et  ce  qui  est  plus  grave,  par  de  véritables  dangers. 

D'abord  ce  mode  d'avivement  expose  à  la  lésion  de  la 
Teaae.  Je  dis  qu'il  expose,  parce  que  H.  Simon  déclare  qu'il 
coupe  ou  ne  coupe  pas  les  parois  de  cet  organe,  ce  qui  doit 
Cure  supposer  qu'il  arrive  parfois  qu'il  ne  l'intéresse 
point  Le  lait  est,  selon  moi,  que  cette  lésion,  qui  est  parfai- 
tement indifférente  à  M.  Simon,  doit  être  la  règle  dans 
la  formation  de  l'entonnoir  profond;  du  reste,  il  est  des 
prtisans  de  cet  avivement,  H.  Schuppert,  par  exemple,  qui 
le  prescrivent  d'une  manière  formelle.  H.  Simon  prétend 
que  la  blessure  de  la  muqueuse  vésicale  ne  présente  aucun 
dai^er,  et  il  affirme  que,  lorsqu'il  a  observé  des  accidents 
tésicaux  à  la  suite  de  l'opération,  il  a  pu  les  rapporter,  sauf 
dans  quelques  cas  exceptionnels,  au  cathétérisme  et  non 
aux  lésions  produites.  Hais  si  la  vessie  est  réellement  un 
organe  si  peu  sensible  à  des  incisions,  à  des  scarifications 
et  des  piqûres,  comment  se  lait-il  qpie  H.  Simon  redoute 
le  cathétérisme  au  point  de  le  proscrire  comme  un  moyen 
dangereux?  Est-il  raisonnable  d'admettre  que  le  simple 
contact  d'un  tube  mousse  doive  provoquer  plus  d'accidents 
que  les  diérèses  produites  par  un  instrument  tranchant?  Il 
j  a  la,  me  parait-il,  une  éridente  contradiction.  Le  cathé- 
térisme n'est  certes  pas  un  moyen  tout  à  fait  et  toujours 
',  et  les  accès  de  fièvre,  les  spasmes,  les  catarrhes 
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qui  peuvent  en  suivre  lemploi  sont  là  pour  le  prou?er. 
Mais  pourquoi  ne  l'est-il  pas?  Précisément  parce  que  la 
vessie  est  un  organe  extrêmement  irritable  et  susceptible 
d'être  impressionné  d'une  manière  fâcheuse  sous  l'influence 
de  toute  atteinte  extérieure.  Nous  voyons  tous  les  jours  dans 
la  pratique  la  preuve  de  cette  assertion  :  ainsi,  l'on  connaît 
les  accidents  qui  accompagnent  les  légères  blessures  pro- 
duites par  la  pierre,  les  dangers  de  l'introduction  des  corps 
étrangers  dans  la  cavité  vésicale,  les  symptômes  graves  dé- 
terminés par  le  pincement  de  la  muqueuse  pendant  l'action 
mal  dirigée  des  instruments  lithotriteurs,  les  suites  sérieuses 
et  quelquefois  mortelles  de  l'opération  de  la  taille.  Toutes 
ces  observations  démontrent  à  l'évidence  que  les  lésions  de 
la  vessie  ne  sont  pas,  à  beaucoup  près,  de  peu  d'importance, 
et  qu'il  est  par  conséquent  sage  et  prudent  de  chercher 
autant  que  possible  à  les  éviter. 

Je  comprendrais  jusqu'à  un  certain  point  que  l'on  s'ex- 
posât  aux  inconvénients  de  la  section  de  la  paroi  vésicale, 
si,  au  prix  de  quelques  douleurs  ou  de  quelques  spasmes, 
on  augmentait  de  beaucoup  la  chance  d'une  coaptation 
réunissant  toutes  les  qualités  requises.  Mais  M.  Simon 
reconnaît  lui-même  que  la  muqueuse.de  la  vessie  est 
trop  flasque  pour  pouvoir  contribuer  en  rien  à  la  réunion, 
et  il  aurait  pu  ajouter  qu'elle  se  prête  trop  peu  à  une 
section  nette,  qu'elle  est  trop  mobile  et  trop  dépendante 
de  la  membrane  contractile  sous-jacente  pour  présenter 
sous  ce  rapport  des  conditions  favorables.  Le  chirurgien 
de  Roslock  ne  coupe  donc  pas  la  substance  vésicale  parce 
qu'il  trouve  à  cela  un  certain  avantage;  il  l'intéresse  parce 
qu'il  ne  peut  faire  autrement,  parce  que  c'est  une  des 
nécessités  inévitables  de  son  mode  d'avivement.  C'est  là, 
il  faut  le  dire,  un  vice  qui  va  à  l'encontre  de  ce  principe 
fondamental  de  médecine  opératoire,  de  ne  jamais  pra- 
tiquer de  lésions  inutiles,  le  danger  des  diérèses  chinirgi- 
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caki  étant  proportionnel  à  l'ëtendae  des  surfaces  et  à  l'ini- 
portance  des  organes  qu  elles  intéressent. 

M.  Simon  prétend  qu'avec  son  avivement  il  se  procure 
des  bords  formés  de  tissus  tout  à  fait  propres  à  la  réunion 
et  parfaitement  dépourvus  de  substance  cicatricielle.  H 
attache  à  cette  condition  une  fort  grande  importance,  et 
ne  oblige,  au  besoin,  aucun  sacrifice  pour  l'obtenir:  ainsi, 
dans  les  petites  fistules,  il  convertit  le  pertuis  en  un  véritable 
orifice,  et,  dans  les  grandes,  il  emporte  tout  ce  qu'il  faut 
pour  arriver  jusqu'aux  parties  saines  du  voisinage.  C'est  la 
on  précepte  fort  rationnel  en  apparence  et  fort  séduisant  en 
théorie;  mais  en  praticpe,  que  devient-il,  ou  conduit-il? 
Souvent  à  l'illusion,  quelquefois  à  la  témérité.  En  effet,  si  le 
lim  cicatriciel  est  peu  étendu,  en  quoi  un  avivement  à  pic 
rauBra-t-il  mieui  à  élaguer  toute  la  substance  fibreuse  que 
Farivcment  en  biseau?  N'est-il  pas  évident  qu'en  pratiquant 
ce  dernier  convenablement,  c'est-à-dire,  non  pas  mper- 
fdeUementy  comme  le  prescrit  Follin,  mais  en  mordant 
hardimeni  dans  la  substance  du  vagin,  ainsi  que  le  veut 
H.  Sims,  tout  le  tissu  fibreux  sera  enlevé  (1)?  Dira-t-on 
qu'on  emportera  en  moins  le  liséré  cicatriciel  qui  forme  le 
pourtour  de  b  fistule?  Mais  ce  liséré,  correspondant  à  la 
folHlaoce  vésicale,  devient  indifférent  pour  les  partisans  de 
Favivement  aigu,  puisqu'ils  avouent  que  cette  substance  est 
impropre  à  la  réunion  :  il  n'y  a  donc  pour  eux,  à  ce  point 
de  vue,  ni  avantage,  ni  désavantage  à  le  réséquer,  tandis 
que  pour  les  autres  sa  conservation  peut,  au  contraire, 
rendre  le  service  d'empêcher  l'écartement  des  bords  réunis 


(I)  1.  Siao*  semble  admettre  cette  vénié  jusqu'à  un  certain 
point,  eo  disaot  (Ouvrage  cité,  p.  70.)  que,  dans  l'aviTement  en 
bisean,  on  enlève,  sans  le  saYOÎr,  la  cicatrice,  le  tissu  cellulaire 
ialenacdiaire  au  vagin  et  â  la  vessie ,  et  la  membrane  musculaire 
védmle. 
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et  de  garantir  que  la  fistule  ne  sera  pas  agrandie  dans  le  cas 
d'un  échec.  Si  le  tissu  cicatriciel  est  très-étendu,  par  exem- 
ple, s'il  se  prolonge  jusqu'à  deux  centimètres  du  pourtour 
fistuleux,  ira-t-on  le  poursuivre  jusque-là,  au  risque,  si 
ladhésion  ne  se  fait  pas,  de  convertir  une  fistule  petite  ou 
moyenne  en  une  ouverture  énorme?  M.  Simon  n'hésite 
pas  à  le  faire,  et  il  justifie  sa  conduite  en  disant  que  la 
femme  n'en  perdra  ni  plus  ni  moins  d'urine;  du  reste, 
dit-il,  l'avivement  en  entonnoir  évasé,  s'il  n'expose  pas  à 
l'augmentation  du  diamètre  de  l'ouverture,  en  convertit  les 
bords  en  une  paroi  tellement  mince  qu'elle  ne  peut  plus 
servir  à  de  nouveaux  avivements.  Hais  il  ne  s'agit  pas  de 
savoir  si  la  femme  perdra  plus  ou  moins  d'urine,  puisqu'on 
sait  effectivement  que  les  petites  ouvertures  la  laissent 
échapper  comme  les  grandes,  mais  bien  si,  en  gaspillant 
la  substance  de  la  paroi  vésico- vaginale,  qui  est  déjà 
restreinte  par  la  perte  qu'elle  a  subie,  on  ne  rendra  pas 
des  opérations  ultérieures  impossibles  ou  du  moins  fort 
difficiles.  Quant  à  lamincissement  des  bords  après  l'avi- 
vement oblique,  je  crains  bien  que  ce  ne  soit  là  une 
idée  préconçue,  car  elle  est  peu  en  harmonie  avec  ce 
que  l'on  sait  de  la  rétraction  qui  se  fait  sur  les  lèvres 
non  réunies  des  plaies,  cette  rétraction  tendant  à  les 
arrondir  et  à  leur  donner  la  forme  d'un  ourlet  solide  et 
non  pas  celle  d'un  bec  de  flûte  en  rapport  avec  le  biseau 
primitif.  Enfin,  si  le  tissu  cicatriciel  se  trouve  placé  dans 
des  régions  où  lablation  en  serait  dangereuse,  par  exemple, 
au  col  de  la  vessie  ou  au  col  utérin,  endroits  où  l'on  serait 
exposé,  dans  le  premier  cas,  à  enlever  le  peu  d'éléments 
contractiles  qui  existent  encore  au  niveau  du  sphincter, 
et  dans  le  second,  à  faire  une  amputation  totale  de  l'organe 
et  à  conduire  les  instruments  jusqu'à  proximité  du  péri- 
toine, H.  Simon  poussera-t-il  l'application  de  ses  principes 
jusqu'à  ne  pas  reculer  devant  ces  graves  lésions?  Je  ne  le 
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croîs  pas,  car  agir  ainsi  serait  oublier  toates  les  r^les 
de  la  prodenee  et  changer  Yolontairement,  et  en  pure 
perte,  le  caractère  essentiellement  bénin  que  doit  revêtir 
Topération.  H.  Simon,  j'en  ai  la  conviction,  mettrait  dans 
ces  ciroonstances  ses  opinions  de  côté,  et,  comme  tout  le 
monde,  tâcherait  avant  tout  d'éviter  Fécneil  qui  se  pré- 
lenterait  devant  lui. 

Da  reste,  est-il  aussi  nécessaire  que  le  dit  M.  Simon,  de 
dctroire  tout  le  tissa  de  cicatrice  pour  obtenir  de  bonnes 
eonditions  de  cicatrisation?  J^en  doute  beaucoup.  Padmets 
bien  qu'il  vaut  mieux,  quand  on  peut  choisir,  tailler  les 
lèvres  de  la  plaie  dans  une  substance  douée  d^une 
ngooreuse  vitalité  et  surtout  munie  de  vaisseaux  sanguins 
abondants.  Hais  vouloir  obtenir  cet  avantage  en  s'expo- 
suit  à  produire  des  désordres  sérieux ,  est  une  chose  que 
je  considère  comme  n'étant  l^itimée  par  aucune  néces- 
sité. En  effet,  il  n'est  pas  exact  de  dire  que  le  tîssu  cica- 
tridd  est  impropre  à  la  réunion  :  ce  tissu,  comme  tout 
autre,  vit,  se  nourrit,  se  r^énère,  et  présente  par  consé- 
quent une  certaine  quantité  de  vaisseaux,  ce  qui  du  reste 
est  démontré  par  le  bourgeonnement  dont  il  peut  devenir 
le  siège;  il  possède  assez  d'éléments  de  nutrition  pour  se 
prêter  d'une  manière  suffisante  à  l'adhésion;  en  outre,  il 
offre  des  qualités  qui  ne  sont  pas  à  dédaigner  quand  il  s'agit 
d'obtenir  des  réunions  par  première  intention  :  ce  sont 
le  défaut  de  contractilité,  qui  le  rend  immobile  et  inca- 
pable d'abandonner,  s'il  n'est  sollicité  par  d'autres  forces, 
remplacement  qui  lui  est  assigné,  et  la  résistance,  qui  lui 
donne  la  faculté  de  supporter  aisément  les  tractions  qui 
doivent  s'exercer  sur  lui.  Des  faits  pratiques  en  grand 
nombre  prouvent  surabondamment  l'exactitude  de  ces 
asKrtions;  et  il  suffit  de  jeter  les  yeux  sur  mes  observations 
pour  y  voir  qu'à  chaque  instant  j'ai  été  forcé  de  pratiquer 
les  avivements  sur  des  tissus  coriaces  et  fibreux,  sans  que 


—  458  — 

la  réunion  ait  été  pour  cela  compromise  (Obs.  V,  YI,  VII, 
XII,  Xffl,  XIV,  XV,  XVI). 

Hl.  Simon  a  encore  allégué  en  faveur  de  son  mode  d'avi- 
vement ,  que  les  surfaces  sont  taillées  de  façon  non-seule- 
ment à  8 adapter  bien  exactement  l'une  à  l'autre,  mais 
encore  à  pouvoir  le  faire  sans  forcer  la  paroi  vaginale  à 
former  un  pli,  la  locomotion  qu'elles  exigent  de  la  part 
de  celle-ci  étant  peu  étendue.  C'est  là.  selon  lui,  un  grand 
avantage.  On  comprend  en  effet  que  le  vagin,  se  trouvant 
souvent  raccourci  par  l'établissement  de  la  fistule,  le 
devient  encore  davantage  quand  on  a  réuni  les  deux  lèvres 
de  l'ouverture  après  un  avivement  en  entonnoir  évasé  :  son 
étendue  est  alors  diminuée  de  toute  la  largeur  de  cet  avive- 
ment.Lc  chirurgien  allemand, considérant  ensuite  que,  pour 
que  toutes  les  conditions  d'une  bonne  adhésion  se  trouvent 
réunies, il  faut  que  la  coaptation  des  bords  coïncide  avec  le 
relâchement  des  parties  environnantes,  en  conclut  que  son 
avivement,  qui  produit  ces  effets  à  un  degré  beaucoup  plus 
élevé  que  celui  en  biseau,  a  par  cela  même  sur  ce  dernier 
une  grande  supériorité.  Je  ne  pense  pas  que  Ton  puisse 
contester  cette  vérité.  Mais  on  peut  faire  remarquer  que, 
lorsque  le  vagin  est  encore  bien  mobile,  ce  qui  est  le  cas  le 
plus  ordinaire,  et  quand  les  fistules  ne  sont  pas  trop  grandes, 
ce  qui  arrive  aussi  assez  souvent,  les  propriétés  de  1  avive- 
ment aigu  et  les  défauts  de  l'avivement  oblique  sous  ce 
rapport  deviennent  assez  indifférents  et  ne  peuvent  avoir 
une  bien  grande  action  sur  le  résultat  définitif.  En  second 
lieu,  on  peut  dire  que  ce  que  M.  Simon  gagne  par  son 
mode  opératoire  dans  la  facilité  du  rapprochement,  il  le 
perd,  et  amplement,  par  l'enlèvement  qu'il  pratique  de  tout 
le  tissu  cicatriciel. 

La  hauteur  des  lèvres  de  l'avivement  en  entonnoir  pro- 
fond est  ordinairement,  d'après  le  chirurgien  de  Rostock, 
de  six  à  huit  millimètres;  elle  est,  par  conséquent,  moins 
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étendue  que  la  brgea  r  des  lèTres  de  I  aTivemen  t  en  entonnoir 
éviié.  anxqodles  on  donne  ordinairement  un  centimètre 
OQ  même  plus.  Mais,  dit-il,  ce  désavantage  apparent  est 
compensé  par  l'exactitude  de  lafifrontement;  et,  d'un 
aotre  côté,  l'excédant  de  surface  que  présente  l'ariYement 
oblique  ne  sert  à  rien,  puisqu'il  a  remarqué  que  la  réu- 
nion, dans  ce  mode,  se  fait  seulement  à  la  partie  supé- 
rieure de  la  plaie,  où  il  se  forme  une  cicatrice  relativement 
aBcx  mince  (de  l'épaisseur  de  la  paroi  vaginale  à  peu  près), 
tandis  que  le  reste  des  parties  adaptées  finit  par  s'étaler  et 
s^écarter  du  centre  de  l'ancienne  fistule.  H  fonde  cette  asser- 
tion sur  ce  qu'il  a  observé  cbet  des  femmes  guéries  après 
deiarivements  évasés  :  dans  plusieurs  de  ces  cas,  il  a  con- 
fUtéque  le  pli  formé  primitivement  pendant  la  réunion  ne 
frétait  pas  conservé,  et  que  les  fils  avaient  traversé  les  bords 
de  la  plaie  jusqu'à  la  cicatrice  centrale,  de  manière  à  leur 
perm^lrc  de  s'éloigner  et  de  s'aplatir  latéralement.  Il  a  vu 
les  points  d'entrée  et  de  sortie  des  sutures  situés  à  une  teUe 
dirtamce  de  la  cicatrice,  qu'il  était  impossible,  selon  lui,  de 
lopposer  qu'on  les  eût  placés  en  cet  endroit  (p.  153). 

Je  ne  crois  pas  que  toutes  ces  considérations  de  M.  Simon 
ment  également  justes.  Ce  que  j'ai  observé  de  mon  côté, 
immédiatement  après  des  guérisons  de  fistules  opérées  par 
Favivement  oblique,  c'est  une  saillie  au  niveau  de  la  ligne 
de  réunion  représentant  encore  asseï  bien  le  pli  formé 
pendant  la  suture.  Plus  tard,  j'ai  aussi  remarqué,  comme 
M.  Simon,  que  ce  pli  s'efface  et  que  la  cicatrice  finit  par 
ne  plus  avoir  que  l'épaisseur  de  la  paroi  vèsico-vaginale, 
mais  je  n'ai  pas  vu  que  cet  effacement  fût  le  résultat  de  la 
séparation  des  lèvres  à  leur  partie  inférieure  ou  vaginale. 
Tai  constaté  simplement  là  le  phénomène  qui  s'observe 
partout  ailleurs,  c'est--à-dire  que  les  parties  qu'une  opéra- 
tion a  rendues  trop  saillantes  sur  une  surface  unie  tendent 
à  s'aplatir  et  à  se  mettre  au  niveau  de  celle-ci,  soit  par 
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rafiaissement  de  leur  substance,  soit  par  un  travail  d'ab- 
sorption ,  soit  à  la  suite  de  tractions  opérées  lentement  et 
continuellement  sur  elles  par  les  tissus  voisins.  L'effacement 
du  pli  n'a  donc  pas  la  signification  que  lui  donne  le 
chirurgien  allemand,  et  il  me  paraît  n'avoir  rien  que  de 
très-ordinaire  et  de  très-naturel.  —  Pour  ce  qui  concerne 
Texactitude  de  l'affrontement,  il  y  a  à  émettre  à  cet  égard 
quelques  considérations  qui  ne  confirment  pas  l'assertion 
peut-être  un  peu  trop  dogmatique  de  M.  Simon. 

Il  est  impossible  d'admettre  que,  dans  un  avivement  en 
entonnoir  profond,  les  lèvres  réunies  par  la  suture,  et 
surtout  par  la  suture  faite  avec  le  fil  de  soie  qu'emploie 
M.  Simon,  conservent  les  rapports  que  leur  donne  une 
simple  juxtaposition.  L'observation  attentive  de  ce  qui  se 
passe  quand  on  serre  le  lien,  démontre  que  son  action 
circulaire  et  concentrique  a  pour  effet  de  déprimer  les 
angles  situés  aux  points  d'entrée  et  de  sortie,  en  même 
temps  qu'elle  rapproche  les  bords  opposés  des  lèvres  par  un 
mouvement  de  froncement  ou  de  ratatinement.  Toutes  les 
parties  interceptées  par  le  fil  diminuent  donc  d'étendue,  et 
par  conséquent  les  surfaces  avivées  comme  le  reste  des  tissus, 
ce  qui,  on  le  comprend,  diminue  de  beaucoup  le  béné- 
fice de  leur  coupe  presque  perpendiculaire  et  de  leur 
tendance  à  s'adapter  largement  quand  on  ne  fait  que  les 
pousser  l'ui^e  vers  l'autre  sans  les  serrer.  C'est  là  le  défaut 
de  toutes  les  sutures  dans  lesquelles  un  lien  agit  en  pro- 
duisant une  striction  circulaire.  Dans  l'avivement  en 
entonnoir  évasé  pratiqué  d'après  la  méthode  américaine, 
la  suture  se  faisant  au  moyen  de  fils  métalliques  engagés  un 
peu  obliquement  jusque  dans  la  substance  fibreuse  qui  se 
trouve  en  dessous  de  lourlet  qu'on  a  laissé  au  bord  libre 
de  la  fistule,  il  se  produit  des  effets  bien  analogues  encore 
à  ceux  qui  résultent  de  Tautre  suture,  mais  cependant 
notablement  modifiés.  Le  mouvement  de  striction  con- 
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centriqae  n'est  plus  aussi  prédominant,  et  le  rapproche- 
ment se  fait  surtout  par  un  mouvement  de  locomotion  de 
fa  totalité  des  bords.  En  effet,  1  agent  de  la  suture  étant 
rigide  et  prenant  plus  ou  moins  son  point  d'appui  sur  le 
lisn  fibreux  de  l'ourlet,  il  en  résulte  que  lorsqu'on  en 
rapproche  les  côtés,  les  lèvres  de  la  plaie  vont  à  la  ren- 
contre l'une  de  l'autre  à  la  manière  des  deux  valTcs  d'une 
coquille  que  l'on  ferme.  La  partie  vaginale  des  bords  se 
trouTe  parfaitement  en  contact,  tout  aussi  bien  et  même 
mieux  que  celle  qui  avoisine  la  fistule,  contrairement 
a  ce  que  pense  M.  Simon  :  car  cette  portion  est  celle  qui 
offre  le  plus  d'épaisseur,   de  résistance  et  de    prise  à 
Faction  des  fils,  la  région  supérieure  étant  beaucoup  plus 
mince  et  pouvant  par  conséquent  céder  plus  facilement, 
oomme  l'a  fait  observer  M.  Duboué,  de  Pau  (1).  De  sorte 
qa'à  tout  bien  considérer,  l'avivement  à  pic,  envisagé 
comme  moyen  d'augmenter  l'étendue  et  l'harmonie  des 
rarfaces  à  affronter,  perd  dans  la  pratique  les  avantages 
que  la  théorie  semble  devoir  lui   attribuer;  que  celui 
en  biseau  n'entraîne  point  tous  les  résultats  immédiats  et 
oonsécuti&  que  H.Simon  lui  a  reprochés; et  qu'en  somme, 
fl  y  a  bien  peu  de  différence,  s'il  en  existe,  dans  l'efficacité 
des  deux  avivements,  quand  ils  sont  bien  faits,  au  point 
de  vue  de  la  largeur  et  de  l'exacte  juxtaposition  des  parties 
réunies. 

Malgré  tout  ce  que  je  viens  de  dire,  on  pourra  peut-être 
hésiter  encore  dans  le  choix  de  l'un  ou  de  l'autre  mode, 
liais  il  y  a  une  dernière  considération  qui  me  parait  d'une 
telle  importance  qu'elle  ne  peut  plus,  selon  moi,  laisser 
aucun  doute  sur  la  valeur  relative  des  deux  manières  de 
procéder  :  je  veux  parler  de  la  nécessité   où  se  trouve 


J)  CicacsiLL,  Maladieê  dtM  femmeg,  p.  92S. 
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M.  Simon  de  passer  les  fils  de  la  suture  à  travers  la  paroi 
vésico-Yaginale  tout  entière,  pour  obtenir  le  plus  grand 
bénéfice  possible  de  l'adaptation  étendue  qu*il  considère 
comme  une  des  propriétés  les  plus  précieuses  de  son  ayive- 
ment.  Cette  fâcheuse  circonstance,  outre  les  nouYcUcs  bles- 
sures qu'elle  fait  infliger  à  la  vessie,  expose  évidemment 
encore  à  la  formation  de  fistules  consécutives  lorsque  les 
fils  déterminent  la  moindre  suppuration  sur  leur  trajet  : 
car,  quelque  minime  que  soit  la  quantité  de  pus  formée 
entre  ces  liens  et  les  parois  qu'ils  traversent,  elle  y  occupe 
toujours  un  certain  espace  plus  que  suffisant  pour  admettre 
quelques  gouttes  d'un  liquide  aussi  pénétrant  que  l'urine. 
De  plus,  le  fil,  s'il  est  végétal  et  s'il  n'est  plus  suffisamment 
comprimé  par  les  tissus  qui  le  logent,  peut  constituer  lui- 
même  un  filtre  qui  dirige  le  liquide  vers  le  vagin.  M.  Simon 
dit  bien  que  cet  effet  ne  se  produit  que  si  l'on  a  trop  forte- 
ment serré  les  points  de  suture  ou  employé  de  trop 
gros  fils,  que,  par  conséquent,  il  est  presque  toujours 
primitif  et  qu'il  est  très-rare  de  le  voir  survenir  quand 
les  ligatures  ont  cessé  de  couper  les  tissus  (1)  :  mais  cette 
assertion  ne  peut  résister  à  ce  fait,  que  la  formation  de 
pertuis  sur  le  trajet  des  fils  a  été  positivement  et  directe- 
ment observée  par  des  observateurs  fort  dignes  de  croyance, 
par  exemple,  par  Lallemand,  Laugicr,  Dicffenbacb, 
Hayward  (2).  Il  affirme  bien  encore  que,  dans  la  suture 
opérée  après  un  avivement  évasé,  l'urine  peut  aussi  arriver 
à  la  partie  supérieure  de  l'orifice  et  de  là  filtrer  par  les  fils 
dans  le  vagin  (8);  mais  il  est  évident  qu'en  supposant  cet 
accident  possible,  il  aura  toujours  quelque  difficulté  à  se 


(1)  G.  SiHoif,  Ueberdie  Opération,  etc.,  1862,  p.  95. 

(S)  FoLLiif,  ouvrage  cité,  p.  16. 

(S)  G.  Sixoif,  Ueber  die  Opération,  etc.,  1862,  p.  81. 
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pradinre,  le  liquide  devant  soiyre  ane  voie  un  peu  dé- 
tooniée  pour  arrÎTer  aux  fils,  tandis  que,  lorsque  oeux-ci 
travoscnt  francliemeni  et  directement  la  muqueuse  Tési- 
cale,  ils  sont  en  contact  immédiat  avec  Turine  et  se  pré- 
mtrat  tout  naturellement  à  elle  pour  la  conduire  dans  le 
anal  utéro-Tulyaire  à  la  EaiTeur  de  la  moindre  circonstance 
faTotable.  Le  chiruipen  allemand  insiste  lui-même  sur  la 
facOité  avec  laquelle  les  fils  coupent  quelquefois  les  tissus 
dès  les  premiers  jours,  et  il  s*appuie  même  sur  cette  obser- 
lation  pour  démontrer  la  nécessité  de  former  de  larges 
bords  qui  ne  puissent  pas  se  décoller  facilement  après  le 
rdadiement  de  la  suture.  Je  me  demande  si,  lorsque  cela 
vrire*  le  passage  de  Furine  à  travers  la  cloison  n'est  pas 
inéritable,  la  nature  n'ajant  pas  alors  le  temps  de  cica- 
triser un  côté  du  trajet  à  mesure  que  celui-ci  progresse 
dam  l'autre  sens;  et  si,  au  contraire,  il  n'est  pas  bien  plus 
ponUe  d'échapper  à  la  filtration  du  liquide  lorsqu'il 
rerte  an— dessus  des  fils  une  couche  de  tissu,  fort  mince  il 
est  Trai.  mais  susceptible  cependant  de  résister  pendant 
on  certain  temps  et  jusqu'à  un  certain  point  à  la  pression 
qui  s'exerce  sur  die. 

En  résumé,  les  deux  espèces  d'aTivement  ont  leurs  pro- 
priétés particulières,  dont  les  unes  sont  bonnes  et  dont  les 
sntres  laissent  plus  ou  moins  a  désirer.  Celui  en  entonnoir 
profend  a  pour  ayantages  :  d'être  plus  facile  à  exécuter, 
d'aSfonter  des  parties  plus  Yiyaces,  de  former  des  bords 
a%nants  qui  se  regardent  et  qui  se  rapprochent  plus  natu- 
reUement  sans  former  de  pli;  il  a  pour  inconvénients  : 
d^téresser  la  vessie,  de  &voriser  la  formation  de  fistules 
et  de  pertuis  consécutifs,  et  l'on  peut  encore  ajouter,  de 
produire  plus  de  douleur  et  d'exposer  davantage  à  Thémor- 
rfaagie.  L'avivement  en  entonnoir  évasé  présente  ces  trois 
derniers  défauts  a  un  d^;ré  beaucoup  moindre;  il  forme 
des  bords  qu'il  est  un  peu  plus  difficile  de  rapprocher,  et 


—  464  — 

il  n'enlève  pas  toujours  complètement  toute  la  substance 
cicatricielle;  mais  il  ménage  beaucoup  plus  la  cloison, 
il  ne  touche  point  à  la  vessie,  et,  en  restreignant  ainsi  le 
champ  de  l'opération,  il  lui  enlève  une  bonne  partie  de  ses 
dangers.  En  pesant  tout  dans  une  juste  balance,  il  me 
paraît  que  l'avivement  évasé  a  infiniment  plus  de  droits 
que  l'autre  à  être  accepté  comme  mode  général  d'exécution. 

Après  avoir  déterminé  l'espèce  d'avivement  qu'il  faut 
préférer,  il  sera  bon,  avant  d'étudier  le  manuel  opératoire 
en  lui-même,  d'établir  les  règles  qui  doivent  présider  au 
choix  de  la  direction  a  donner  au  grand  diamètre  de  la 
plaie.  Il  y  a  à  poser  à  cet  égard  quelques  indications  qu'il 
ne  faut  pas  perdre  de  vue,  parce  qu'elles  peuvent  influer 
notablement  sur  les  résultats  de  l'opération. 

L'avivement  antéro-postérieur  est  sans  contredit  le  plus 
facile  et  celui  qui  conduit  à  la  suture  la  plus  simple  et  la 
plus  commode.  Il  est  donc  naturel  de  choisir  cette  direc- 
tion et  de  placer,  quand  on  peut  le  faire,  un  angle  en  avant 
et  un  angle  en  arrière  :  c'est  ce  qui  est  possible  dans  les 
petites  fistules,  et  dans  celles  qui,  ayant  une  plus  grande 
étendue,  présentent  une  forme  ronde.  Dans  ces  dernières 
cependant,  ce  choix  ne  peut  être  fait  que  lorsque  la  cloison, 
dont  la  mobilité  est  plus  grande  de  haut  en  bas  que  dans 
le  sens  latéral  (à  cause  de  ses  connexions  avec  les  parois 
pelviennes  dans  ce  dernier  sens),  permet  facilement  le 
rapprochement  de  droite  à  gauche.  Mais,  comme  on  l'a  vu 
plus  haut  (p.  299) ,  il  est  assez  rare  qu'on  ait  affaire  à  des 
ouvertures  parfaitement  circulaires,  et  presque  toujours  on 
leur  trouve  un  grand  diamètre  transversal  ou  oblique.  H 
faut  alors,  on  le  comprend,  placer  les  angles  de  lavivement 
aux  extrémités  de  ce  grand  diamètre,  afin  de  pouvoir  faire 
la  réunion  de  telle  manière  que  les  bords  les  plus  rap- 
prochés soient  joints  l'un  à  l'autre.  Ceci  est  élémentaire  et 
n'exige  aucun  développement. 
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Maïs  il  est  des  complications  qui  peuYent  conirarier, 
modifier  ou  rendre  moins  évidemment  indiquée  l'applica- 
boode  ces  r^les  générales.  Ainsi  la  fistule,  au  lieu  d'avoir 
la  fimne  d^un  cercle  ou  celle  d'une  fente  plus  ou  moins 
laf]ge,  peut  offrir  Taspect  d'un  triangle,  ou  bien  être  double 
OQ  molti(de;  elle  peut  aussi  présenter,  sur  les  divers  points 
de  son  pourtour,  de  grandes  difficultés  au  point  de  vue  du 
rapprochement,  ou  offrir  une  configuration  informe  qui 
n'appartienne  plus  à  aucune  catégorie;  ou  bien  encore 
se  trouver  dans  le  voisinage  d'un  tissu  dont  on  n'aime  pas 
dese  serrir  pour  la  réunion.  Dans  chacun  de  ces  cas,  il -y  a 
aoe  conduite  différente  h  tenir,  et  le  chirurgien  doit  faire 
appel  à  son  tact  pour  faire  plier  les  préceptes  fonda- 
mentaux aux  nécessités  particulières  qui  se  présentent.  — 
Lonqoe  l'ouverture  est  triangulaire,  comme  dans  l'obser- 
vation XVI,  je  pense  qu'il  faut,  ou  préparer  les  deux  lèvres 
voisines  les  plus  courtes  de  manière  à  en  former  un  seul 
bord  courbe  et  à  pratiquer  ainsi  un  avivement  en  arc; 
00  bien,  comme  je  l'ai  (ait  dans  l'observation  que  je 
viens  de  citer  et  où  la  réunion  curviligne  était  inexécu- 
table, ariver  séparément  les  trois  bords,  adapter  la  lèvre 
la  plus  longue  aux  deux  autres  dans  la  plus  grande  étendue 
possible,  puis  traiter  séparément  l'angle  restant,  en 
donnant  ainsi  a  la  Ugne  de  réunion  une  forme  comme 
cdleHS  :  ^^'-^.  —  Quand  il  y  a  deux  fistules,  il  faut,  si  le 
pont  intermédiaire  est  très-petit,  donner  à  l'avivement  la 
direction  d'une  ligne  passant  par  les  deux  orifices,  afin  de 
n'avoir  qu'une  seule  suture  à  faire;  cette  ligne,  suivant 
la  position  relative  des  fistules,  peut  être  droite,  comme 
dans  les  observations  lU,  VII  (2«  opération),  XIV, 
XVin  (gc  opération),  XIX  (S<  opération),  ou  courbe, 
comme  dans  la  seconde  opération  de  l'observation  V.  Si 
le  pont  intermédiaire  est  très-étendu,  il  y  a  lieu  de  faire 
des  arivements  séparés,  comme  dans  la  1^*  opération  de 
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l'observation  V.  Enfin,  soit  que  Fisthme  séparant  les  fistules 
soit  petit,  soit  qu'il  ait  une  certaine  ampleur,  il  peut  arriver 
que  la  direction  des  grands  diamètres  des  deux  perforations 
commande  celle  de  l'avivement:  ainsi,  deux  grandes  fistules 
transversales,  séparées  par  une  languette  plus  ou  moins 
étendue,  doivent  être  réunies  et  par  conséquent  avivées 
transversalement ,  soit  séparément ,  soit  simultanément , 
quoiqu'elles  soient  placées  l'une  au-devant  de  lautre.  J'ai 
rencontré  cette  nécessité  dans  l'observation  XVIII.  — 
Lorsque  les  difierentes  parties  du  pourtour  de  la  fistule  ne 
se  rapprochent  pas  avec  la  même  facilité,  il  faut, en  général^ 
aviver  dans  une  direction  telle  que  l'adaptation  des  por- 
tions les  plus  mobiles  se  fasse  dans  la  plus  grande  étendue 
possible,  afin  que  la  suture  puisse  prendre  ensuite  un  point 
d'appui  sur  cette  ligne  de  réunion  principale  et  j  rattacher 
par  tronçons  les  restes  de  la  circonférence  :  c'est  alors  que 
prennent  naissance  les  formes  compliquées  dont  je  parlerai 
à  propos  de  la  suture.  —  Dans  les  cas  de  circonscriptions 
tout  à  fait  insolites  de  l'orifice,  c'est  encore  le  même  prin- 
cipe qu'il  convient  de  suivre. — Enfin,  quand  il  entre  dans 
le  limbe  de  la  fistule  des  tissus  qu'on  croit  peu  propres  à 
l'adhésion,  il  faut,  si  l'on  ne  peut  les  réséquer  pour  une 
cause  ou  pour  une  autre,  changer  la  direction  de  l'avive- 
ment de  façon  à  contourner  ces  obstacles  et  à  les  laisser  en 
dehors  du  champ  de  l'opération.  Mais  ici  il  faut  s'entendre 
sur  ce  que  l'on  doit  considérer  comme  tissus  impropres  à  la 
soudure  organique  :  tout  le  monde  n'a  pas,  comme  je  l'ai 
dit,  les  mêmes  idées  à  cet  égard,  puisque  plusieurs  chirur- 
giens ont  regardé  comme  impropres  à  la  réunion  des 
substances  qui  possèdent,  au  contraire,  cette  aptitude  à  un 
haut  degré. 

C'est  surtout  lorsque  les  fistules  siègent  dans  le  voisinage 
du  canal  de  l'urèthre  qu'il  est  difficile  dédire  où  il  convient 
de  placer  les  angles  de  l'avivement.  Quand  on  les  dispose 
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dam  le  sens  antéro-postérieur,  il  est  à  craindre,  si  Tadhé- 
sîoo  manque,  qu'une  portion  du  canal  disparaisse  et  que 
b  pirtie  restante  ne  suffise  plus  pour  fournir  la  base  d'un 
avifemenl  ultérieur;  si  on  les  place  transversalement,  on 
raeoourcit  considérablement  l'urèthre,  et  l'on  est  forcé 
d^étrangler,  perpendiculairement  à  leur  direction,  les  fibres 
mofcnlaires  du  col  vésicaL,  ce  qui  offre  peut-être  quelques 
incooTénienls.  Deux  grandes  difficultés  résultent  du  reste 
id  de  la  cohérence,  du  défaut  de  mobilité  des  parois  uri- 
ludre  et  vaginale  solidement  soudées  ensemble,  et,  d'un 
autre  côté,  du  danger  de  trop  diminuer  la  capacité  du 
canal.  Le  raisonnement  semblerait  indiquer  que  le  moyen 
le  phu  sàr  de  lutter  contre  tous  ces  écueils  serait  de  diriger 
Famement  dans  le  sens  oblique;  mais,  d'une  part,  toutes 
les  fistules  ne  se  prêteraient  pas  à  cette  espèce  de  biais,  et 
de  Fautre,  l'expérience  n'a  point  encore,  que  je  sache, 
auctionné  suffisamment  ce  procédé.  J'ai  eu  à  traiter  deux 
fistules  uréthro  -  yaginales,  celle  de  l'observation  XII  et 
ceDe  de  l'obsenration  XYIII.  Dans  la  première,  j'ai  dû  pra- 
tiquer trois  opérations  dans  lesquelles  l'aviyement  a  été  fait 
une  fois  transrersalemenl,  une  fois  d'avant  en  arrière,  et 
une  troisième  fois,  celle  qui  a  été  suivie  de  la  guérison, 
obliquement  à  gauche  et  en  arrière.  Dans  la  seconde  obser- 
vation, j'ai  mis  en  usage  tous  les  genres  d'avivement, 
et  finalement  je  n'ai  eu  pour  résultat  que  la  perte  du 
canal  de  l'urèthre  et  la  nécessité  d'en  faire  un  nouveau.  Il 
ne  m'est  donc  pas  encore  possible,  du  moins  en  me  basant 
sur  mon  expérience  personnelle,  de  porter  sur  ce  point  de 
pratique  un  jugement  catégorique  et  décisif.  Hais  en  m'en 
rapportant  à  celle  des  autres,  à  celle  de  M.  Simon,  par 
exemple,  il  semblerait  qu'il  vaut  presque  toujours  mieux 
dans  ces  circonstances  se  décider  pour  Favivement  trans- 
versal, malgré  les  inconvénients  qui  s'j  rattachent. 
Les  adhérences  du  vagin  peuvent  quelquefois,  indépen- 
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damment  de  la  forme  et  des  diamètres  des  fistules,  rendre 
nécessaire  une  direction  déterminée  de  l'avivement.  Ainsi, 
je  suppose  que  d'un  des  côtés  d'une  fistule  parte  une  bride 
très-forte  allant  s'attacher  aux  parois  du  bassin,  il  est 
évident  qu'il  faut,  dans  ce  cas,  tailler  les  bords  de 
l'orifice  de  manière  que  l'un  des  angles  corresponde  à 
cette  lanière  fibreuse  et  l'autre  au  côté  diamétralement 
opposé  :  sans  cela,  la  bride  entrant  dans  la  composition  de 
l'un  des  bords,  celui-ci  ne  pourrait  aller  à  la  rencontre  de 
l'autre,  et  ce  dernier,  étant  obligé  de  faire  tous  les  frais  du 
rapprochement,  ne  manquerait  pas,  par  un  mouvement 
de  retrait  naturel,  de  tirailler  et  peut-être  de  déchirer 
les  parties  affrontées.  A  plus  forte  raison,  l'avivement  a-t-il 
une  direction  forcée  quand  la  fistule  est  située  entre  deux 
adhérences  qui  la  tendent  à  la  manière  de  deux  forces 
appliquées  aux  extrémités  d'une  boutonnière.  Les  obser- 
vations IX,  XII,  XVIII  fournissent  des  exemples  de  ces 
nécessités,  et  l'observation  Y  fait  voir  quel  est  leffet  d'un 
rapprochement  exécuté  au  moyen  d'une  seule  lèvre. 

Quand  la  perforation  existe  dans  l'intérieur  du  col 
utérin,  et  qu'on  ne  se  décide  pas  pour  l'occlusion  du  mu- 
seau de  tanche,  il  n'y  a  pas  à  choisir  entre  un  avivement 
antéro-postérieur  ou  un  avivement  transversal.  Le  premier 
de  ces  modes  est  de  rigueur,  par  la  raison  qu'il  est  le  seul 
qui  permette  l'introduction  et  la  sortie  des  aiguilles,  la 
cavité  du  col  étant  trop  petite  pour  que  ces  instruments, 
introduits  dans  la  lèvre  postérieure  d'une  plaie  transver- 
sale, puissent  en  être  retirés  en  décrivant  le  cercle  indiqué 
par  leur  courbure,  et  l'angustie  du  canal  augmentant  dans 
le  voisinage  de  la  matrice  (Obs.  VII,  XI,  XVI). 

Lorsqu'on  se  dispose  à  pratiquer  l'avivement,  il  est  bon 
de  bien  se  rendre  compte  d'abord  de  toutes  les  particula- 
rités de  la  circonférence  de  la  fistule,  de  manière  à  prévoir 
d'avance  quelle  sera  l'étendue  des  parties  qu'il  faudra 
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entamer  pour  produire  des  surfaces  saignantes  parfaite- 
meot  régulières. Pour  parvenir  plus  facilement  à  ce  résultat, 
il  est  des  auteurs  qui  conseillent  de  circonscrire  préala- 
bkment  toute  la  circonférence  périphérique  de  FaTive- 
ment  par   une  incision  superficielle  (  M.  Vemeuil)  (1). 
M.  Gaillard,  de  Poitiers,  a  imaginé  de  rendre  apparente 
toute  la  surlace  à  aviver  en  la.  touchant  d'abord  avec  la 
pierre  infernale,  et  en  lui  donnant  ensuite  une  couleur 
Uanc  d'ai^ent  par  une  injection  d'eau  salée  (p.  187).  Ce 
loot  là  des  procédés  qu'il  est  bon  de  tenir  en  réserve  pour 
les  cas  compliqués,  et  qui  peuvent  alors  trouver  leur  appli- 
cation. Mais  je  crois  qu'il  est  inutile  de  les  prescrire  comme 
moyens  ordinaires,  et  que  presque  toujours  le  coup  d'œil 
do  cbirui^ien  suffit  pour  le  guider  dans  la  circonscription 
de  Favivement  L'incision  limitante  préalable  peut  même 
avoir  l'inoonvénient  de  brouiller  les  surfaces  par  l'écoulé- 
meot  sanguin  qu'elle  détermine.  En  général,  je  n'ai  pas 
cm  devoir  me  servir  de  ces  précautions  préliminaires,  et 
ce  n'est  qu'exceptionnellement,  pour  pratiquer  des  dissec- 
tions très-difficiles,  que  j'y  ai  eu  recours  (Obs.  XVIII). 
L'eipédient  qui  m'a  rendu   les  plus  grands  services  a 
été  d'introduire  fréquemment  le  crochet  mousse  dans 
la  fistule,   afin   de   toujours   bien   déterminer  le  point 
central  autour  duquel  devait  porter  le  rafraîchissement 
des  bords. 

On  est  souvent  contrarié  et  gêné  dans  ses  mouvements, 
aosn  bien  pendant  l'avivement  que  pendant  la  suture,  par 
on  bourrelet  vésical  qui  fait  hernie  par  la  fistule,  et  qui 
vient  constamment  se  présenter  aux  instruments,  surtout 
quand  la  femme  fait  un  mouvement  ou  un  effort,  et  quel- 
quefois au  moment  où  l'on  s'y  attend  le  moins.  On  a  con- 


(!)  jirekiteê  généraleê  de  médecine j  1862,  t.  XIX,  p.  64. 
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seillé,  pour  écarter  cette  complication,  d'introduire  une 
éponge  dans  la  vessie  (H.  Schuppert)  (1).  L'expédient 
dont  se  sert  H.  Foucher  pour  rendre  la  fistule  plus 
accessible,  c'est-à-dire  la  boule  de  caoutchouc  (p.  415), 
de  même  que  les  instruments  de  Leroy -d'ÈtioUes  (p.  61), 
de  M.  Ribolt  (p.  99)  et  de  M.  Hazzuccbelli  (p.  415)i 
pourraient  aussi  convenir  à  cet  usage.  Mais  j'ai  trouvé 
généralement  plus  simple  de  me  servir  d'une  sonde  intro- 
duite dans  la  vessie  par  l'urèthre  et  interposée  entre 
la  fistule  et  la  partie  herniée  (Obs.  YI,  YIII,  Xm, 
Xyni,  XIX).  Une  fois,  j'ai  réduit  le  bourrelet  vésical, 
qui  était  très  -  volumineux ,  en  traversant  d'un  fil  le 
milieu  des  deux  lèvres  de  l'orifice,  et  en  fermant  ainsi 
l'issue  à  l'organe  déplacé  en  même  temps  que  je  me  pro- 
curais un  moyen  d'abaissement  de  la  fistule  (Obs.  Vil). 

Une  chose  importante  à  observer  pour  pratiquer  com- 
modément Tavivement,  c'est  de  commencer  toujours  par 
les  parties  les  plus  déclives,  afin  de  ne  pas  être  offusqué  par 
le  sang.  Lorsque  cette  précaution  est  prise,  le  liquide  va 
tout  naturellement  s'accumuler  dans  la  rigole  formée  par 
le  côté  du  vagin  qui  est  situé  sous  la  fistule,  et  l'éponge 
peut  l'y  absterger  avec  facilité.  Quand  il  y  a  dans  la 
région  la  plus  basse  de  l'ouverture  anormale  des  endroits 
plus  enfoncés  que  d'autres,  c'est  par  eux  qu'il  faut 
entamer  l'avivement.  L'inobservation  de  cette  pratique 
est  de  nature  à  donner  des  regrets  au  chirurgien  pendant 
tout  le  reste  de  l'opération,  car,  une  fois  la  faute  commise, 
il  est  impossible  de  la  réparer,  et  l'écoulement  sanguin  se 
prolonge  d'ordinaire  pendant  toute  la  durée  de  la  ma- 
nœuvre. Je  me  suis  toujours  bien  trouvé  de  me  conformer 
à  ce  précepte,  et  si  toutes  mes  observations  n'en  font  point 


(I)  ScBUPPERT,  ouvrage  cité,  p.  9. 
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ibi«  c^ot  pour  éviler  les  redites.  G^pendant  les  obser- 
fidoos  VU,  Vm.  XII,  XIV,  XVL  XVm,  XIX  en  parlenL 
Je  n  ai  dérogé  à  cette  r^le  qu'une  seule  fois  (Obs.  V},  et  je 
crois  que  j'ai  eu  tort. 

D  fiiot  nécessairement  soulever  les  bords  de  la  fistule 
poar  en  faire  facilement  la  résection.  On  y  parvient,  soit 
en  les  accrochant  avec  un  petit  ténaculum,  soit  en  les  sai- 
ssint  avec  une  pince  à  dents.  Chaque  opérateur  a  plus  ou 
moins  de  prédilection  pour  l'un  ou  l'autre  de  ces  instru- 
ments :  M.  Sims  semble  préférer  le  ténaculum,  d'autres 
emploient  plus  souvent  la  pince  à  dents.  Je  pense  qu'ils  sont 
tons  deux  indispensables,  et  que  parfois  l'un  peut  difficile- 
ment supjdéer  à  l'autre.  Quand  il  s'agit  d'aviver  le  fond 
dane  fissure,  d'un  infundibulum,  de  réséquer  des  tuber- 
cules cicatriciels,  d'amener  vers  l'instrument  tranchant  le 
liseré  formant  les  bords  de  la  fistule,  le  crochet  pointu  à 
petite  courbure  rend  des  services  incontestables;  mais  lors- 
qu'une fois  une  portion  de  lambeau  a  été  détachée  et  qu'il 
faut  la  saisir  pour  poursuivre  la  dissection,  la  pince  à  dents 
remplit  cet  usage  avec  infiniment  plus  de  perfection  que  le 
ténaculum.  La  cause  en  est  que  ce  dernier  instrument 
facilite  surtout  le  soulèvement  et  l'attraction  des  tissus,  mais 
qu'il  ne  peut  qu'imparfaitement  les  repousser  en  arrière, 
tandis  que  la  pince,  non-seulement  saisit  plus  solidement  le 
lambeau,  mais  le  porte  dans  les  différents  sens  que  le  cours 
de  l'opération  peut  requérir.  C'est  ce  qui  fait  qu'en  général, 
je  m'en  sers  bien  plus  souvent  que  du  ténaculum.  Quelques 
cfairui^ens  font  construire  la  pince  de  manière  que  la 
pression  l'ouvre,  tandis  qu  elle  se  ferme  d'elle-même  quand 
celle-ci  vient  à  cesser  (MM.  Boxeman,  Baker-Browu); 
dautres  la  munissent  d'un  coulant,  pour  qu'une  fois  la 
lèvre  de  la  fistule  saisie,  elle  reste  fixée  sans  aucun  effort 
nouveau  de  la  part  de  l'opérateur.  M.  Sims  a  imaginé  une 
pince  qui,  par  un  mécanisme  particulier,  demeure  fermée 
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d'elle-même  quand  elle  a  accroché  les  tissus.  Ce  sont  là,  selon 


moii)  des  complications  souvent  inutiles  :  l'action  de  faire 
glisser  le  coulant,  de  le  retirer,  ou  tout  autre  mouvement 
nécessité  par  le  mécanisme  particulier  de  l'instrument, 
peuvent  nuire  à  l'exactitude  de  la  préhension  et  provo- 
quer des  secousses  toujours  fâcheuses  dans  une  opération 
délicate;  et  pour  peu  qu'on  ait  l'habitude  de  la  dissection, 
on  est  bien  plus  sûr  de  saisir  justement  ce  qu'il  convient 
par  un  mouvement  actif  de  pression  que  par  le  retrait 
élastique  de  la  pince.  Il  faut  que  cet  instrument^  outre 
une  certaine  longueur,  ait  assez  de  résistance  pour  que 
les  branches  ne  s'en  affaissent  point  sous  la  pression  des 
doigts.  Je  donne  généralement  peu  d'épaisseur  aux 
extrémités  des  branches,  mais  je  n'en  pousse  cependant 
pas  Tamincissement  au  point  de  leur  enlever  à  cet 
endroit  la  résistance  qui  leur  est  nécessaire.  L'un  des 
mors  est  garni  d'une  seule  dent,  l'autre  en  a  deux,  qui 
reçoivent  dans  leur  intervalle,  par  enfourchement,  celle 
du  côté  opposé. 

Ce  que  je  viens  de  dire  de  l'utilité  des  deux  principaux 
mojens  d'accrochement  et  de  soulèvement  du  limbe  de  la 
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fistule,  pcoi  s'appliquer  en  partie  aux  instruments  appelés 
à  pratiquer  l'abrasion,  c'est-à-dire  au  ténotome  et  aux 
ctteaox.  Chacun  d'eux  peut  être  rendu  nécessaire  par 
suite  de  dispositions  différentes  dans  les  bords  de  la  fistule. 
La  lèrre  antérieure  d'une  fistule  transversale  se  découpe 
ordinairement  mieux  avec  un  ténotome,  la  postérieure 
arec  des  ciseaux.  Un  ayi^ement  antéro- postérieur  se  fait 
bien  plus  Tite,  plus  commodément  et  plus  ré^lièrement 
arec  œ  dernier  instrument.  Quand  il  faut  établir  la 
régolarité  de  la  surface  ariyée  en  opérant  la  resection  de 
nodosités  ou  de  tubercules  cicatriciels,  le  ténotome  pro- 
duit plus  nettement  la  resection  des  parties  saillantes; 
mais  quand  il  s'agit  de  dissections  très-fines,  par  exemple, 
de  oeUes  qui  aroisinent  le  liséré  qui  borde  l'orifice  fistu- 
ieax,  lorsque  surtout  il  y  a  à  enlcTcr  de  très-petits  lambeaux 
cachés  dans  des  plis  non  encore  suffisamment  dépourvus 
de  leur  couche  corticale,  les  ciseaux  ne  peuvent  être  rem- 
placés par  aucun  autre  instrument.  Us  gâchent,  triturent, 
morcellent  infiniment  mieux  que  le  petit  bistouri  les  angles 
profonds  qu'il  est  impossible  de  soulever  ou  qu'il  serait 
imprudent  de  réséquer  trop  largement,  par  exemple 
Fangle  supérieur  d'une  fistule  intéressant  la  lèvre  anté- 
rieure du  col  utérin,  comme  dans  l'observation  XVI. 
Toute  récapitulation  laite,  l'application  des  ciseaux  me 
parait  devoir  être  beaucoup  plus  fréquente  que  celle  du 
ténotome;  pour  ma  part,  je  les  ai  toujours  regardés  comme 
rinstrument  indispensable,  tandis  que  le  ténotome  ne 
m'a  paru  devoir  être  considéré  que  comme  un  adjuvant 
utile. 

Les  ciseaux  doivent  avoir  des  manches  droits  et  des  pointes 
tris-aiguës;  il  est  bon  d'en  avoir  deux  paires.  Tune  à  lames 
dnâtes,  l'autre  à  lames  l^èrement  courbes  sur  le  plat. 
Je  n'ai  jamais  pu  me  rendre  compte  des  raisons  qui  ont 
^'^g^  M-  Bozeman  à  couder  le  manche  de  ses  ciseaux  et  a 
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leur  donner  des  pointes  mousses.  Rien,  en  effet^  ne  nécessite 
cette  courbure,  rien  ne  s'oppose,  dans  un  vagin  convenable- 
ment  dilaté  par  le  spéculum,  à  l'entrée  et  à  l'action  facile 
et  étendue  d'un  instrument  droit;  il  suffit,  d'ailleurs,  des 
plus  simples  notions  de  mécanique  pour  comprendre  qu'un 
levier  courbe  se  manie  avec  infiniment  moins  de  précision 
et  de  sûreté  qu'un  levier  rectiligne.  Quant  aux  pointes 
mousses,  elles  sont  inaptes  à  opérer  le  percement  de  la 
lèvre  à  aviver,  qu'il  est  quelquefois  bon  de  pratiquer, 
surtout  au  commencement  de  l'opération;  elles  rendent 
l'instrument  plus  propre  à  emporter  des  morceaux  de 
tissus  qu'à  les  détacher  régulièrement  de  la  paroi  ou  il 
faut  les  prendre;  elles  s'insinuent  difficilement  entre  le 
lambeau  soulevé  et  les  parties  auxquelles  il  adhère  encore; 
enfin,  elles  sont  trop  grossières  pour  exécuter  avec  délica- 
tesse une  dissection  fine  aux  abords  de  la  circonférence  de 
la  fistule.  Les  ciseaux  de  M.  Sims  me  semblent  bien  mieux 
appropriés  aux  usages  qu'ils  doivent  remplir.  La  nécessité 
d'une  courbure  vers  la  pointe  de  Tune  des  deux  paires 
s'explique  par  la  direction  curviligne  de  certaines  parties 
qui  doivent  être  soumises  à  l'avivement,  par  la  facilité  que 
donne  cette  inflexion  pour  réséquer  de  petits  tronçons 
de  tissus  situés  dans  des  anfractuosités  de  la  plaie^  par  l'in- 
clinaison de  certaines  surfaces,  et  par  l'obligation  d'intro- 
duire quelquefois  l'instrument  dans  des  fissures  étroites 
pour  en  labourer  et  déchiqueter  le  fond.  Lorsque  ces  con- 
ditions ne  se  présentent  pas,  on  peut  trouver  plus  commode 
de  se  servir  de  ciseaux  à  lames  droites;  mais, dans  la  pra- 
tique, du  moins  d'après  mon  expérience,  on  est  le  plus 
souvent  entraîné  comme  instinctivement  à  employer  les 
ciseaux  courbes.  Il  y  a  plus  :  il  peut  exister  de  telles 
dispositions  de  la  fistule,  que  les  bords  ne  s'en  prêtent  pas 
bien  à  un  avivement  pratiqué  au  moyen  de  ciseaux  dont 
les  pointes  forment  un  arc  aussi  peu  marqué  que  dans 


ou  de  M.  Sinu.  J'en  ai  fait  confectionner  pour  cea  cas 
de  beiacoup  plua  courbes,  les  uns  sur  le  plat,  les  autres 
sur  te  bord;  les  premiers 
d  oi  ven  t  servi  r  po  u  r  la  lèvre 
postérieure  des  fistules 
transversales,  les  derniers 
pour  rautérieore^ceui-d 
ont  l'une  de  leurs  pointes 
un  peu  plus  longue  que 
l'autre,  et  mousse,  pour 
qu'elle  ne  puisse  blesser 
les  parties  situées  aux  an- 
gles des  plaies  au  moment 
où  l'aviveuient  se  termine 
à  leur  endroit. 

On  a  dit  que  l'avive- 

0\'m^  ^\jl  |L^^  ment  doit  être  large  mais 
I  ^  f  lY  II  1  superficiel  (1).  J'ai  tou- 
I  1 1  /  I  y  jours  eu  soin  d'observer  le 
premier  précepte  ;  mais 
pour  le  second,  j'ai  constamment  cherché,  au  contraire,  à 
m'en  écarter  le  |dus  possible.  Je  ne  vois  pas  pourquoi  l'on 
l'éverluerait  k  ne  faire  pour  ainsi  dire  qu 'effleurer  la  sur- 
lace vaginale,  alors  que  l'on  sait  qu'elle  est  formée  par  un 
épilbélium  stratifié  très-épais,  que  la  couche  superficielle 
de  l'oigane  est  celle  qui  est  le  moins  Favorablement  oi^- 
nisée  pour  l'adhésion,  et  que  l'on  a  à  sa  disposition  une 
pande  épaisseur  d'un  tissu  très-vasculaire,  très-propre  à 
la  réunion,  dont  on  peut  tirer  parti  sans  craindre  de  tou- 
cher à  la  vessie.  A  la  vérité,  la  paroi  vésico- vaginale  a  été 
on  peu  amincie  par  la  cicatrisation  à  l'endroit  où  les  deux 


(1;  FauiR,  uurrage  citr,  p.  13. 
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lames  en  ont  élé  soudées,  c'est-à-dire  au  niveau  de  la  per- 
foration ;  mais  l'observation  démontre  que  ce  n'est  pas  au 
point  de  nécessiter  une  excessive  parcimonie  dans  le  retran- 
chement des  tissus.  Dans  certains  cas  de  force  majeure,  par 
exemple  quand  on  opère  sur  des  adhérences  très- minces, 
on  est  bien  quelquefois  obligé  de  se  restreindre  dans  l'emploi 
de  la  substance  qui  doit  servir  à  l'avivement,  et  de  se  con- 
tenter de  raser  les  parois  comme  parcheminées  qu'on  est 
obligé  d'utiliser.  Hais  je  ne  connais  qu'une  seule  circon- 
stance où,  pouvant  disposer  d'une  certaine  épaisseur  de  tissu, 
on  doive  cependant  être  très-réservé  dans  la  resection  des 
lambeaux  :  c'est  lorsqu'on  opère  sur  le  canal  de  l'urèthre 
et  qu'on  est  forcé  d'en  faire  servir  la  substance,  au  risque, 
si  l'on  ne  réussit  pas,  de  le  voir  disparaître  en  partie  ou 
même  en  entier.  Ce  cas  s'est  présenté  dans  l'observa- 
tion XVIII,  où,  malgré  mes  précautions,  l'urèthre  a  été  enlevé 
par  la  suppuration.  A  part  ces  exceptions,  il  faut  entrer 
hardiment  dans  la  substance  vaginale,  en  prenant  seule- 
ment soin  de  ne  pas  la  dépasser,  ce  qui  est  facile,  si  l'on  se 
sert  de  la  sonde  introduite  dans  la  vessie,  et  qu'on  en  con- 
duise le  bec  aussi  souvent  qu'il  le  faut  vers  la  région  de  la 
fistule,  afin  d'apprécier  l'épaisseur  des  tissus  qui  y  restent 
encore.  —  Il  faut  veiller  en  même  temps  à  ce  que  le  plan 
incliné  représenté  par  l'avivement  vienne  toujours  aboutir 
exactement  au  pourtour  de  l'orifice  et  n'ofire  jamais  ni 
évasement   ni   section    plus   ou    moins    perpendiculaire. 

Il  arrive  souvent  que  ce 


MÈÈS^  ^..^éÉSW    '^^^'  «'«t  pas  obtenu 

du  premier  coup;  il  ne 

faut  alors  négliger  ni  les  corrections  ni  les  retouches  néces- 
saires pour  former  un  biseau  parfaitement  régulier,  tant 
dans  son  inclinaison  que  dans  sa  circonférence. 

J'ai  dit  plus  haut  que,  sans  nier  la  supériorité,  quant 
aux  facultés  adhésives  de  la  substance  vaginale  saine  sur  la 
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nblmce  cicatricielle,  on  ne  derait  cependant  pas  néces- 
nifcment  redouter  un  insuccès  lorsqu'on  était  forcé  de  faire 
entrer  une  portion  inodulaire  dans  les  surfaces  destinées  à 
l'accoleinent.  H  en  est  de  même  de  quelques  autres  tissus 
qoe  l'on  peut  être  forcé  d'employer  pour  l'arivement.  A 
ce  point  de  vue,  on  peut  se  demander  si  le  col  utérin  et  les 
bourrelets  hjpertrophiques  sont  susceptibles  ou  non  de 
se  réunir  facQement,  soit  avec  une  portion  de  leur  propre 
substance,  soit  arec  des  tissus  environnants  d'une  autre 
composition  histologique. 

J'ai  cru  dans  le  temps  que  le  col  de  la  matrice,  à  cause 
de  sa  rigidité  et  de  son  oi^nisation  particulière,  était  peu 
propre  à  fournir  les  éléments  d'une  bonne  adhésion.  Cette 
crojanoe  m'avait  été  surtout  inspirée  par  les  premières  asser- 
tions émises  à  cet  égard  par  Jobert;  cet  auteur  avait  pré- 
tendu, en  effet,  avoir  échoué  plusieurs  fois  pour  s'être 
senri  de  ce  tissu  (1).  Je  n'avais  pas  une  confiance  beaucoup 
plus  grande  dans  les  propriétés  plastiques  des  bourrelets 
bjpertrophiques,  productions  de  nouvelle  formation  dont 
je  considérais,  du  reste,  la  trame  comme  trop  imparfaite  et 
trop  lâche  pour  résister  aux  efforts  des  aiguilles  et  des  fils. 
Mais  aujourd'hui  qoe  l'observation  m'a  appris  à  connaître 
la  valeur  de  ces  opinions,  j'en  suis  complètement  revenu, 
comme  Jobert  l'a  fait  lui-même  a  propos  du  col  de  la 
matrice  (2). Certes,  je  n'en  suis  pas  arrivée  croire  qu'il  faille 
rechercher  les  bourrelets  hjpertrophiques  lorsque  la  matière 
à  ariver  ne  manque  pas,  et  qu'il  ne  convienne  point  de  les 
réséquer  quand  il  s'en  présente  qui  empêchent  la  prépara- 
tion r^ulière  d'un  bord  fistuleux;  mais  lorsque,  par  une 
circonstance  quelconque,  il  y  a  commodité,  avantage  ou 


(1)  JosiBT,  Chirurgie  piaêiique,  t.  H,  p.  428. 

(3)  JasKBT,  Traité  des  fiêiuleg  résicO'Uiérines,  eiCj  p.  169. 
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quasi-nécessité  de  s'en  servir,  je  pense  qu'il  ne  faut  pas 
hésiter  à  le  faire,  ni  craindre  d'avoir  pour  cela  diminué 
notablement  les  chances  de  réussite.  Le  col  utérin  surtout, 
dont  on  s'est  tant  défié,  me  paraît  réunir,  sauf  la  souplesse, 
toutes  les  conditions  qui  conviennent  pour  procurer  une 
bonne  agglutination;  et  loin  de  contrarier  celle-ci,  on  peut 
dire  qu'il  y  est  peut-être  plus  favorable  que  les  tissus  qui 
y  sont  ordinairement  employés.  Il  est  possible  que  cette 
propriété  ne  soit  pas  seulement  inhérente  à  sa  structure 
et  qu'elle  dépende  aussi  de  l'épaisseur  de  la  substance  qu'il 
offre  à  l'a  vivement;  mais  il  est  certain,  comme  la  plupart 
des  chirurgiens  modernes  l'ont  observé,  que  les  plaies  pra- 
tiquées à  ses  dépens  se  réunissent  généralement  aussi  bien, 
et  l'on  pourrait  même  dire  mieux,  que  celles  qui  intéressent 
la  paroi  vaginale.  Il  est  facile  de  s'en  convaincre  dans  les 
observations  V  (2*  opération),  VI,  VH,  XI,  Xffl,  XIV,  XV, 
XVI.  Quant  aux  bourrelets  hypertrophiques,  la  huitième 
opération  de  l'observation  XVIII  démontre  qu'ils  offrent 
quelquefois  une  précieuse  ressource  lorsqu'on  manque  de 
substance  pour  oblitérer  la  fistule. 

J'arrive  maintenant  aux  difficultés  et  aux  obstacles  qui 
peuvent  contrarier  ou  compliquer  l'a  vivement. 

Sans  parler  des  tissus  fibreux,  bosselés^  coriaces,  comme 
cartilagineux  dont  il  a  déjà  été  question  et  qui  gênent  plus 
ou  moins  l'action  des  instruments,  il  y  a  plusieurs  disposi- 
tions d'une  autre  nature  qui  sont  susceptibles  d'embar- 
rasser le  chirurgien  qui  n'y  est  pas  habitué.  J'indiquerai 
en  premier  lieu  les  rigoles,  les  fissures  partant  de  la  circon- 
férence des  fistules,  et  tellement  marquées,  que  c'est  à  peine 
si  l'on  en  découvre  le  fond  et  la  ligne  de  démarcation  qui 
sépare  celui-ci  de  l'orifice  fistuleux  (Obs.IX,XII,  XIV,  XV, 
XVIII).  Je  citerai  ensuite  les  fossettes,  les  infundibulums, 
les  gouttières  se  continuant  avec  la  vessie  d'une  manière 
assez  insensible  pour  qu'il  soit  difficile  de  distinguer  l'en- 
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droit  oà  finit  la  sobstanoe  vaginale,  et  par  conséquent  celui 
JQflqa'oà  raTivement  doit  être  pratiqué  (Obs.  V,  XIY,  XV, 
XDL  (1^  et  9<  opérations)). 

Pour  déoouTrir  le  fond  d'une  fissure,  on  est  quelquefois 
obligé  de  (aire  tirer  fortement  sur  Tun  de  ses  bords  avec 
on  petit  crochet  aigu,  pour  permettre  au  ténaculum  de 
bien  saisir  et  soulever  les  parties  les  plus  reculées  de  la 
m?asK;  d'autres  fois,  on  a  plus  de  facilité  a  enlever  d'abord 
Ici  lèvres  de  la  fente  et  a  ne  pratiquer  l'abrasion  du  fond 
que  plus  tanL  Quand  la  transition  de  la  surlace  vaginale  à  la 
véaicaJe  se  Gût  d'une  manière  peu  tranchée  et  que  la  diffé- 
rence de  la  couleur  et  du  poli  des  parois  ne  suflEit  pas  pour 
établir  la  ligne  de  séparation,  il  but  interrc^eravec  le  cro- 
chet mousse  la  sensibilité  des  parties,  et,  en  se  basant  sur  ce 
lait  que  la  muqueuse  vésicale  est  douée  d'une  irritabilité 
plus  grande  que  celle  du  vagin,  établir  la  limite  à  l'endroit 
oà  la  douleur  à  l'attouchement  commence  à  se  manifester 
davantage.  A  la  rigueur,  dans  les  cas  fort  obscurs,  il  j  aurait 
moins  d'inconvénient  à  abandonner  une  portion  de  tissu 
vaginal  au  delà  de  l'avivement,  dans  la  vessie,  qu'à  attirer 
et  a  fiier  une  partie  de  celle-ci  dans  le  vagin. 

Quand  il  y  a  deux  fistules,  il  est  nécessaire,  comme  on  la 
TU,  de  modifier  la  direction  de  l'avivement;  mais  que  faut-il 
ISûre  du  pont  lui-même  qui  les  sépare?  Faut-il,  quand  il 
n'est  pas  assex  étendu  pour  nécessiter  deux  avivements  et 
deux  sutures  séparées,  l'inciser  ou  l'exciser  de  manière  a 
convertir  les  deux  fistules  en  une  seule  et  à  simplifier  ainsi 
le  manuel  opératoire?  Cette  pratique  est  conseillée  par  plu- 
Âenrs  chirui^ens,  entre  autres  par  M.  Simon,  qui  enlève 
ordinairement  tout  ce  qu'il  appelle  le  terrUoire  des  fistules 
multiples  pour  le  convertir  en  une  ouverture  simple  (1);  je 


Il  y  G.  SiBOR,  Utitiheilungen,  Hc,^  p.  190. 
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l'ai  vu  mettre  aussi  en  usage  par  M.  Sims.  Cependant  je 
pense  qu'il  serait  difficile  de  légitimer  cette  conduite  en  se 
fondant  sur  les  principes  américains,  et  qu'à  ce  point  de  vue, 
elle  doit  paraître  peu  rationnelle.  En  effet,  puisqu'un  des 
préceptes  fondamentaux  de  l'avivement  en  biseau  est  de 
laisser  la  vessie  intacte,  la  division  du  pont  d'outre  en  outre 
est  contraire  à  cette  recommandation,  et,  pour  l'excuser, 
il  faudrait  admettre  que  la  règle  ne  signifie  plus  rien  ici, 
ce  qui  serait  inconséquent  et  absurde.  Ensuite,  comme  il 
faut  toujours  éviter  ce  qui  peut  contribuer  à  l'écartement 
des  bords  et  utiliser  avec  empressement  tout  ce  qui  est 
susceptible  de  l'empêcher  ou  de  le  diminuer,  il  est  peu 
logique  de  couper  une  bride  dont  la  présence  doit  le  rendre 
impossible,  du  moins  au  delà  de  certaines  limites,  et  dont 
la  section  doit  l'augmenter  à  l'instant  même.  J'ai  donc 
toujours  évité  de  suivre  cette  pratique,  en  enlevant  seule- 
ment la  portion  vaginale  du  pont  intermédiaire  et  en  en 
laissant  entière  toute  la  surface  vésicale;  quelquefois  même, 
quand  le  pont  était  peu  épais,  je  me  suis  borné  à  l'ébarber 
légèrement  (Obs.  IH,  V,  VII  (2*  opération),  XIV,  XVIH 
(8«  opération),  XIX  (3«  opération)).  Après  l'application  de 
ces  derniers  procédés,  la  surface  de  l'isthme,  lors  du  rap- 
prochement des  bords,  formait  dans  la  vessie  un  pli  saillant 
dont  les  deux  parties  adossées  pouvaient  se  souder  lune  à 
Fautre,  et  dans  tous  les  cas,  j'avais  du  moins  la  garantie 
qu'un  échec  ne  pouvait  être  suivi  de  l'apparition  d'une 
affection  plus  grave  que  la  première. 

Quand  une  fistule,  au  lieu  de  représenter  un  simple 
trou  ou  un  infundibulum,  affecte  la  forme  d'un  trajet 
sinueux,  comme  dans  les  observations  XI,  XIl,  XVI  et XVIII, 
il  faut  inciser  celui-ci  dans  toute  sa  longueur  et  le  com- 
prendre en  entier  dans  la  formation  de  la  plaie.  L'enlève- 
ment de  toute  l'étendue  de  la  paroi  muqueuse  du  conduit 
est  nécessaire,  d'abord  pour  obtenir  une  surface  d avive- 
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ment  soffisanle,  ensuite  pour  empêcher,  dans  ce  qui  reste- 
rait du  conduit  sinueux,  l'introduction  d'une  colonne 
d^orinequi  exercerait  une  pression  directe  sur  le  milieu  des 
parties  réunies.  Une  semblable  nécessité  se  présente  encore 
quand  il  faut  obturer  une  fistule  au  moyen  d'une  portion 
ouverte  et  étalée  de  la  cavité  de  Turèthre  (Obs.  XVIII 
(8^  opération))  :  là  aussi  il  faut  réséquer  toute  la  partie 
muqueuse  de  la  rigole  uréthrale,  si  l'on  veut  obtenir  une 
oblitération  parCsiite. 

Sans  contredit,  les  adhérences  constituent  une  des  coin- 
plicaticms  les  plus  fâcheuses  sous  le  rapport  de  laTivement. 
Quelles  qu'elles  soient,  elles  gênent  la  manœuvre  chirur- 
gicale et  empêchent  le  praticien  de  suivre  à  son  aise  les 
indications  de  l'opération  classique.  Toutefois,  il  s'en  faut 
qu'eUes  présentent  toutes  et  au  même  degré  les  mêmes 
inconvénients.  Tant  qu'elles  ne  sont  représentées  que  par 
des  brides,  elles  peuvent  bien  forcer  la  direction  de  l'avi- 
fement  et  Caire  naître  plus  tard  la  question  des  incisions 
libératrices;  mais  elles  ne  peuvent  compromettre  grave- 
ment l'abrasion  des  bords  de  la  fistule  proprement  dite.  Il 
n'en  est  plus  de  même  lorscpie  les  adhérences  sont  telles  que 
lei  contours  de  la  perforation  sont  comme  identifiés  aux 
os,  de  manière  que  ceux-ci  semblent  entrer  dans  leur 
composition,  comme  c'est  le  cas,  par  exemple,  dans  les 
observations  V,  XIX.  Grande  est  alors  la  perplexité  de 
Fopérateur,  qui  doit  nécessairement  prolonger  l'a  vivement 
jusqu'au  niveau  de  ces  adhérences,  et  qui  ne  trouve  là 
qu'un  tissu  mince  qu'il  ne  peut  entamer  que  superficiel- 
lement, sous  peine  de  dénuder  les  os,  et  dont  il  ne  peut 
opérer  le  déplacement  pour  le  conduire  vers  la  lèvre 
opposée!  C'est  le  moment  pour  lui  de  déployer  toutes  les 
reaourœs  de  son  tact  et  de  son  inspiration,  et  de  disposer 
la  suture  de  manière  à  pouvoir  prendre  dans  les  environs 
une  portion  de  lèvre  mobile  pour  l'appliquer  sur  la  surface 
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fixe  et  Yj  accrocher.  La  perfection  de  Tart  est  de  parvenir  à 
ce  résultat  sans  contrarier  la  réunion  du  reste  des  bords,  et 
surtout  d'agencer  ceux-ci  de  telle  façon  qu'il  ne  s'opère  pas 
une  trop  grande  traction  sur  la  surface  ostéo-fibreuse.  On 
conçoit  qu'il  est  impossible  de  poser  à  cet  égard  des  règles 
fixes,  attendu  qu'il  peut  y  avoir  souvent  plusieurs  combi- 
naisons conduisant  au  même  but,  et  parmi  lesquelles  le 
praticien  expérimenté  doit  savoir  choisir  les  meilleures. 

Un  accident  fort  contrariant,  qui  peut  beaucoup  aug- 
menter la  durée  de  l'avivement  et  en  empêcher  l'exactitude, 
c'est  l'hémorrhagie.  En  général,  on  y  est  peu  exposé  quand 
on  a  à  traiter  une  fistule  médiane  du  vagin;  mais  lorsqu'il 
faut  entamer  le  col  utérin  ou  inciser  des  adhérences  dans 
le  voisinage  de  l'arcade  du  pubis,  on  court  grand  risque 
d'être  arrêté  par  cet  obstacle.  La  raison  en  est  que  les  vais- 
seaux du  vagin,  lui  arrivant  par  ses  côlés  (p.  287),  se  con- 
vertissent en  rameaux  très-fins  vers  la  ligne  médiane  et  ne 
peuvent  par  conséquent  y  provoquer  qu'une  hémorrhagie  en 
nappe,  tandis  qu'au  col  de  la  matrice,  les  tubes  vasculaires 
se  dirigeant  d'arrière  en  avant  en  conservant  un  certain 
calibre  jusqu'au  museau  de  tanche,  sont  disposés  de  manière 
à  être  coupés  sur  des  troncs  assez  gros  quand  on  enlève  des 
tranches  un  peu  épaisses  de  l'organe.  Vers  le  pubis,  les 
artères  honteuses  internes,  se  trouvant  à  une  certaine  dis- 
tance de  leur  terminaison,  y  sont  encore  assez  volumineuses, 
et  fournissent  aux  environs  des  rameaux  assez  importants; 
de  plus,  immédiatement  sous  l'arcade,  outre  les  artères, 
il  y  a  le  plexus  veineux  clitorido-vésical,  dont  les  branches, 
disposées  comme  des  sinus,  restent  béantes  après  leur  divi- 
sion. La  section  de  tous  ces  vaisseaux  est  d'autant  plus 
fâcheuse  que  leur  enchâssement  dans  le  tissu  fibreux  ne 
permet  que  rarement  d'en  faire  la  torsion  ou  la  ligature. 
Il  arrive  alors  que,  malgré  l'emploi  des  éponges,  de  l'eau 
froide,  de  la  glace,  de  la  compression  momentanée,  le  sang 
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inonde  tous  les  enTÎrons  de  la  fistule  avec  une  telle  persîs- 
Uiice,<|iie  l'on  est  obligé  d'j  manœuvrer  presque  en  aveugle 
cl  en  tâtonnant.  U  est  impossible  de  songer  aux  hémostati- 
ques puissants,  comme  le  perchlorure  de  fer  et  le  cautère 
actoel.  car  on  ne  pourrait  plus  après  leur  emploi  espérer  la 
réanicm  par  première  intention.  Il  faut  donc  se  borner  à 
Toage  de  moyens  moins  énergiques,  et  temporiser  jusqu'à 
ce  que  les  orifices  des  vaisseaux  aient  eu  le  temps  de  se 
rcsKiicr  ou  de  s'oblitérer  par  la  formation  d'un  caillot.  Je 
crott  que,  lorsque  l'hémorrhagie  a  lieu  vers  l'une  des  parties 
latènJes  de  la  fistule,  on  se  trouverait  bien  de  coucher  la 
femme  de  ce  côté,  afin  de  pouvoir  aviver  le  reste  de 
rorifice  pendant  le  temps  que  mettrait  le  sang  à  s'accu- 
mater  dans  la  gouttière  inférieure  du  vagin,  et  de  la 
retourner  ensuite  de  l'autre  côté  pour  terminer  Tavivement 
aux  sources  mêmes  du  flux  sanguin  :  l'éponge  aidant,  au 
moins  se  procurerait-on  ainsi  quelques  éclaircies  pendant 
lesqueUes  on  serait  à  même  de  continuer  le  travail  opéra- 
toire. Du  reste,  le  meilleur  moyen  hémostatique  étant 
toujours  la  suture,  il  faut  s'évertuer  à  y  arriver  le  plus 
tôt  possible.  Je  n'ai  jamais  vu  le  sang  continuer  à  couler 
après  l'application  et  le  serrement  des  fils,  convenablement 
engagés  dans  les  lèvres  d'une  plaie  d'où  provenait  Thémor- 
rfaagie.  Avant  la  suture,  au  contraire,  j'ai  souvent  eu  à 
lutter  avec  opiniâtreté  contre  cet  accident  :  c'est  ce  dont 
on  peut  se  convaincre  en  lisant  les  observations  V,  YII,  XI, 
ÎQ,  XIX.  Dans  l'observation  V,  l'hémorrhagie  provenait 
d'une  artère  du  col  utérin,  et  elle  fut  arrêtée  par  l'appli- 
cation de  la  glace;  dans  les  observations  YII  et  XI,  le  sang 
s'écoulait  encore  de  la  même  source;  dans  l'observation  XI, 
son  accumulation  dans  la  vessie  nécessita  l'usage  de  plu- 
sieurs injections;  dans  l'observation  XII,  le  sang  jaillit  lors 
de  l'incision  de  parties  adhérentes  aux  os  du  côté  gauche 
du  bassin,  et  je  pus  l'arrêter  par  la  compression,  non  sans 
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avoir  perdu  un  temps  précieux  en  essais  de  tout  genre,  ce 
qui  me  fit  regretter  plus  tard  de  ne  point  avoir  eu  Tidée 
de  retourner  la  femme  sur  le  côté  droit ^  enfin,  dans 
l'observation  XIX,  c'est  encore  la  section  d'une  adhérence 
au  pubis  qui  détermina  l'hémorrhagie,  laquelle  fut  telle- 
ment rebelle,  que  je  dus  me  résigner  à  la  supprimer  au 
moyen  du  cautère  actuel. 

Quand  on  n'est  point  contrarié  par  une  véritable 
hémorrhagie,  on  a  cependant  toujours  à  lutter  contre  un 
écoulement  sanguin  en  nappe  qui  masque  le  champ  de 
l'opération,  et  rend  surtout  difficile  la  circonscription  r^u- 
lière  des  limites  de  l'avivcment.  Il  faut  donc  faire  un  usage 
très-fréquent  d  éponges  pour  éclaircir  les  endroits  sur  les- 
quels doivent  agir  les  instruments. 
Afin  de  parvenir  à  les  porter  faci- 
lement sur  la  plaie,  on  a  imaginé 
de  les  fiier  sur  l'extrémité  de  tiges 
de  bois,  ou  entre  les  mors  d'une 
pince  à  coulant  (M.  Sims,  p.  117). 
J'ai  trouvé  beaucoup  plus  com- 
mode de  me  servir  comme  porte- 
éponge  d'une  pince  ordinaire  à 
polypes,  qui  permet  de  prendre, 
d'abandonner,  de  reprendre,  de 
changer  de  position,  de  nettoyer 
et  d'exprimer  l'éponge  avec  la  plus 
grande  facilité,  tout  en  offrant 
plus  de  prise  et  en  donnant  plus 
de  précision  à  la  main  de  l'aide. 
L'ouverture  des  uretères  sur  les 
bords  de  la  fistule  a  de  tout  temps 
beaucoup  préoccupé  les  chirur- 
giens; et  ce  n'est  pas  sans  raison, 
car  il  est  évident  que,  lorsque  celte 
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cnmpUcation  existe,  un  avivement  et  une  sature  mal  &il8 
pcmrent  aroir  pour  résultat  l'occlusion  de  ces  conduits,  et 
donner  lieu  à  tous  les  accidents  de  lliydronéphrose  et 
même  à  la  suppression  complète  de  l'excrétion  des  urines. 
Quoique  Jobert  de  Lamballe  ait  dit  qu'il  est  facile  de  se 
soustraire  à  ces  accidents  en  éloignant  l'uretère  par  une 
injection  (chose  bien  difficile  à  comprendre),  et  que,  du 
reste,  on  peut  détacher  ce  canal  et  le  refouler  en  haut 
pendant  FaviTement,  ou  Tériter  en  disséquant  les  lèvres  de 
b  fistule  au-dessous  de  lui  sans  le  toucher  (1),  il  est  cer- 
tain <|ue  le  mode  de  rafraîchissement  dont  il  se  senrait, 
aosB  bien  que  celui  en  entonnoir  aigu,  doit  aroir  souvent 
pour  résultat  la  section  de  ce  conduit  et  son  endayement 
dans  la  ligne  de  réunion.  M.  Simon  (2)  affirme  bien  que 
cet  inoonrénient  est  sans  conséquence,  parce  que,  dit-il, 
Forine,  au  bout  de  quelques  heures,  s'ouvre  une  issue  et 
repasse  de  vive  force  à  travers  la  plaie  dans  la  vessie,  et 
que  d'ailleurs  l'occlusion  d'un  seul  uretère  n'est  pas  aussi 
dai^reuse  qu'on  l'a  prétendu.  Mais  il  est  indubitable  que, 
lorsque  l'urine  de  l'uretère  se  (raie  une  voie  dans  la  ligne 
de  réunion,  elle  peut  aussi  bien  le  &ire  vers  le  vagin  que 
vers  la  vessie,  en  détruisant  ainsi  les  résultats  <|ui  sont  le 
but  de  l'opération  (Obs.  XXI);  et  il  n'est  pas  moins  positif 
que  la  fermeture  d'un  uretère  peut  être  suivie  de  désordres 
fort  inquiétants  (Obs.  XXI).  MH.  Simon  et  Bozeman  pro- 
posent, pour  éviter  tout  accident,  de  fendre  l'uretère  du 
cAté  de  la  vessie,  au-dessus  de  l'avivement,  pour  forcer 
le  liquide  à  passer  dans  le  réservoir  urinaire  avant  qu'il 
paisse  arriver  à  la  plaie;  ou  bien,  quand  on  trouve  un  bout 


(l)  JoBiBT,  Chirurgie  plastique,  t.  II,  p.  276. 
(1)G.  Siaos,  Mitikeilungen,  etc.,  p.  144  —  et  Ueberdie  ffeiiung 
^  Bimeenteheidenfisteln,  elr.,1854,  p.  54. 
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de  Furetère  libre  et  flottant  sur  un  bord  de  la  fistule,  de  le 
repousser  avant  de  serrer  les  nœuds  des  fils.  Ce  sont  là  des 
conseils  fort  judicieux;  mais  je  crois  cependant  que  les 
moyens  qu'ils  recommandent  ne  sont  pas  doués  d'une 
efficacité  assez  certaine  et  assez  constante  pour  qu'on  puisse 
les  considérer  comme  propres  à  être  employés  dans  toutes 
les  éventualités  possibles. 

L'avivcment  en  biseau,  on  ne  peut  le  contester,  expose 
moins  que  l'avivement  vertical  à  la  lésion  et  à  la  séques- 
tration consécutive  des  uretères;  il  m'a  réussi  dans  le  cas 
de  l'observation  XIX.  Toutefois  il  ne  peut  conserver  ses 
avantages  que  pour  autant  que  ces  conduits  n'ont  pas  perdu 
leurs  rapports  normaux,  c'est-à-dire  qu'ils  restent  incrustés 
dans  la  paroi  de  la  vessie  et  ne  font  que  glisser  sur  le  cylindre 
vaginal.  S'il  n'en  est  plus  ainsi,  si  des  adhérences  ont  formé 
un  seul  tout  indivisible  de  Turetère,  de  la  vessie  et  du  vagin, 
l'avivement  oblique  devient  lui-même  incapable  de  pré- 
server de  la  lésion  du  conduit  réno-vésical,  du  moins  dans 
le  voisinage  de  son  embouchure  sur  le  pourtour  de  la  fistule. 
Dans  ce  cas,  on  pourrait  bien  encore  chercher  à  tourner 
la  difficulté  en  plaçant,  au  moment  de  la  suture,  deux 
points  à  côté  et  tout  près  du  canal,  de  manière  à  le 
laisser  libre  tout  en  fermant  cependant  la  communication 
vésico- vaginale;  mais  il  ne  faudrait  pas  trop  compter 
sur  ce  moyen,  et  je  pense  qu'en  général  de  telles  compli- 
cations exigent  une  opération  spéciale.  Voici  celle  que  je 
propose  : 

Un  stylet  cannelé  étant  engage  dans  l'orifice  urétéral, 
on  cherche  par  son  moyen  à  bien  apprécier  la  direction 
du  conduit  et  l'endroit  précis  ou  en  cessent  les  adhérences 
avec  la  paroi  vaginale.  On  fait  ensuite,  dans  le  sens  de  sa 
direction  et  à  quelques  millimètres  de  ses  bords,  deux 
incisions  qui  n'intéressent  que  la  moitié  de  l'épaisseur  de 
la  paroi  vésico-vaginale  et  qui  vont  se  rejoindre  sous  un 
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angle  aigu  en  un  point  situé  au  delà  des  adhérences. 
Pendant  ce  temps  de  l'opération ,  le  stylet  écarte  autant 
que  possible  Tnretère  pour  le  soustraire  à  l'action  de 
rinstrament  tranchant.  A  partir  de  ces  incisions  superfi- 
cieOes,  on  pratique  de  chaque  côté  un  aTivement  oblique 
d'an  peu  moins  d'un  centimètre  de  largeur,  que  l'on 
continue  avec  celui  qui  doit  circonscrire  l'orifice  principal. 
On  incise  ou  on  eicise  alors,  sur  la  cannelure  du  stylet,  la 
paroi  de  l'uretère  qui  regarde  du  côté  de  la  vessie,  puis 
on  réunit  par  la  suture  les  deux  bords  saignants  qui 
ont  été  formés  à  côté  de  sa  face  vaginale ,  en  les  faisant 
passer  sous  celle-ci.  Enfin,  l'on  termine  l'opération  par  la 
réunion  du  reste  des  lèvres  avivées,  pratiquée  d'après  les 
rc^es  ordinaires.  —  Dans  certains  cas ,  on  pourra  trouver 
plus  facile  de  former  à  côté  de  l'uretère  deux  lambeaux, 
ceai-ci  pouvant  quelquefois  glisser  plus  facilement  sous 
le  canal  que  des  plans  obliques  adhérents. 

Si  les  uretères,  au  lieu  de  s'ouvrir  sur  les  bords  de  la 
fistule,  débouchaient  isolément  dans  le  vagin,  si,  en  d'autres 
termes,  il  y  avait  une  fistule  urétéro- vaginale  directe,  le 
cas  deviendrait  encore  plus  compliqué  et  le  problème  plus 
difficile  à  résoudre.  M.  Simon  avoue  (1)  que  lorsque,  dans 
ces  sortes  de  fistules,  il  a  voulu  faire  communiquer  Ture- 
tère  avec  la  vessie  au  moyen  de  l'incision  de  sa  paroi 
sopéro-antérieure,  et  en  oblitérer  ensuite  l'orifice  vaginal, 
il  a  vu  le  premier  trajet  se  fermer  et  le  second  se  repro- 
duire d'une  manière  irrésistible;  il  déclare  ne  connaître 
d'autre  moyen  de  venir  à  bout  d'une  pareille  affection 
que  l'occlusion  du  vagin.  M.  Duclout  (2)  propose  d'établir 
une  fistule  urétéro-vésico- vaginale  immédiatement  au- 


(1)  G.  Snow,  MiUheilungen^  etc.,  p.  2S4. 
(1)  Gmzeiie  médicale,  1869,  n»  1S,  p.  170. 
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dessous  de  rorifice  urétéral,  puis  de  pratiquer,  autour 
de  ces  ouvertures  ainsi  confondues  en  une  seule,  une  zone 
d^avivement  qu'on  réunirait  ensuite  par  la  suture  métal- 
lique. Cette  opération,  bonne  et  exécutable  quand  la  portion 
d'uretère  qui  avoisine  la  fistule  est  encore  libre,  exposerait 
à  la  blessure  du  canal  si  les  adhérences  étaient  prolongées 
dans  une  certaine  étendue.  Or,  comme  cette  dernière 
disposition  doit  être  la  plus  fréquente,  il  me  parait 
qu'en  général  il  vaut  encore  mieux  appliquer  ici  le  pro- 
cédé que  je  yiens  de  proposer  pour  les  fistules  urétéro- 
vaginales  indirectes,  c'est-à-dire  l'avivement  dans  le 
sens  du  trajet  du  conduit,  suivi  de  l'incision  de  sa  paroi 

vésicale. 

On  a  agité,  à  propos  de  l'avivement,  une  question  qui 
ressort  spécialement  de  la  physiologie,  mais  qui  cependant 
n'est  pas  sans  avoir  quelques  rapports  avec  la  pratique  : 
c'est  celle  de  savoir  quelles  sont  les  régions  du  canal  utero- 
vulvaire  qui  présentent  le  plus  de  sensibilité  et  qui  sont 
les  plus  douloureuses  pendant  l'action  des  instruments.  On 
a  dit  que  la  sensibilité  des  tissus  du  vagin  augmente  à 
mesure  qu'ils  se  rapprochent  davantage  de  la  vulve; 
M.  Verneuil,  entre  autres,  a  émis  cette  opinion.  Mes  obser- 
vations ne  me  permettent  pas  d'admettre  une  règle  aussi 
absolue.  J'ai  bien  remarqué  que  le  corps  du  vagin  est,  en 
général,  assez  peu  irritable,  et  que  les  lésions  qui  l'inté- 
ressent sont  mieux  supportées  que  celles  des  organes 
situés  près  de  l'urèthre;  mais  j'ai  observé  en  même  temps 
que  le  col  utérin  est  aussi  plus  sensible  que  le  vagin,  et  que 
le  col  vésical  présente  cette  propriété  à  un  degré  mieux 
accentué  que  toutes  les  autres  parties  voisines.  D'après  cela, 
il  faudrait  établir  la  progression  de  la  sensibilité  dans  les 
différentes  régions  de  la  manière  suivante  :  1^  le  vagin; 
2<»  le  cpl  utérin;  S»  Turèthre,  et  4»  le  col  vésical.  On  peut 
se  convaincre  de  la  réalité  de  cette  progression  en  compa- 


—  489  — 

rant  les  obserrations  V  (4«  opération), XII  (l's2«  et  3«  opé- 
rations), XIV  et  XVin^oùila  été  fait  mention  de  la  douleur 
occasionnée  par  la  section  des  tissus. 

C.  Suture  ^toprement  dite- 

Le  temps  et  Texpérience  ont  fait  justice  de  certaines 
fatares  qui  ont  été  autrefois  proposées  et  dont  plusieurs 
chirurgiens  avaient  cru  pouvoir  espérer  de  bons  résultats. 
La  suture  entortillée,  employée  par  Van  Roonhuyse  (p.  25), 
Nâgde  (p.  87),  Betschler,  Spezel,  G>glio9o  (1),  Roux  (p.  52), 
Baroni,Rizzoli  (2),  au  moyen  d'aiguilles  de  plume  de  cygne, 
d'acier,  d'ai^ent,  d'or;  la  suture  en  bourse,  tentée  par 
Dicffenbach,  Sanson  (S)  et  Esmarch  (4);  la  suture  du  pelle- 
tier, proposée  par  Schreger  (5)  et  G>lombat  (p.  53);  la 
suture  enchevillée,  mise  en  usage  par  Gerdy  (p.  56), 
Beauroont  (6),  H.  Sims  (!«'  procédé)  (p.  111);  toutes  ces 
manières  de  pratiquer  la  réunion  avec  des  fils  passés,  soit 
de  la  vessie  dans  le  vagin,  soit  du  vagin  dans  la  vessie,  sont 
suoœsnvement  tombées  dans  l'oubli  et  la  désuétude.  La 
sature  moniliforme  ou  eu  chapelet,  préconisée  par  Hetzler 
(1846)  (p.  69),  Burchard  (7),  Desgranges  (1863)  (p.  187), 
Doboué  (1865)  (p.  188),  et  qui  n'est  en  somme  qu'une 
suture    enchevillée    entrecoupée,  quelquefois   appliquée 


(1)  fuEBMB,  oovrage  cité,  p.  lOS. 

(3)  Comptes  rendus   de  l'Académie   des   sciences  de  Boulogne ^ 
22  joio  1846. 

(S)  Encffclographie  des  sciences  médicales  ,   1846  ,    t.   XXXI , 
p.  228. 

(4)  FtciniB,  OQTrage  cité,  p.  108. 

(5)  FinniB,  id. 

(6)  Fbiviib,  id. 

(7)  Fbioxb,  îd. 
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après  un  avivement  ordinaire,  quelquefois  combinée,  au 
contraire,  avec  le  décollement  préalable  des  bords  de 
la  fistule  ou  la  formation  de  lambeaux  autoplastiques, 
n'a  pas  pris  non  plus  une  bien  grande  place  dans  le 
traitement  ordinaire  des  fistuks.  En  envisageant  la  pra- 
tique générale  de  nos  jours,  on  ne  rencontre  plus  guère 
comme  suture  habituellement  et  généralement  mise  en 
usage,  que  celle  à  points  séparés  ou  entrecoupée,  employée 
dans  toute  sa  simplicité,  ou  concurremment  avec  des 
moyens  propres  à  fiier  les  fils,  à  égaliser  la  surface  de 
la  plaie  ou  à  donner  plus  de  précision  et  de  solidité  à  la 
réunion. 

Ce  n'est  pas  sans  des  raisons  fort  plausibles  qu'on  a  aban- 
donné les  anciennes  sutures,  car  elles  oflTraient  toutes  de 
grandes  imperfections.  Je  ne  parle  pas  de  celles  dans  les- 
quelles on  passait  les  fils,  de  la  vessie  dans  le  vagin,  au 
moyen  d'instruments  particuliers  engagés  par  l'urèthre  : 
car  on  comprend,  sans  qu'il  soit  besoin  d'y  insister,  qu'elles 
exposaient  à  produire  de  grands  désordres  matériels,  et  pré- 
sentaient, du  reste,  de  telles  difficultés  qu'elles  devaient  rare- 
ment procurer  une  exacte  oblitération.  Mais  pour  me  borner 
à  celles  qui  s'exécutaient  par  le  vagin,  il  est  évident  que  la 
suture  entortillée,  celle  à  points  passés,  la  suture  à  surjet,  la 
suture  enchevillée  péchaient  toutes  par  le  défaut  d'in- 
dépendance de  leurs  difierents  points,  indépendance  sou- 
vent nécessaire  cependant  pour  remplir  certaines  indications 
partielles  et  pour  faire  éviter  que,  dans  le  cas  d'un  acci- 
dent survenu  dans  une  partie  de  la  ligne  de  réunion, 
l'ensemble  de  cette  ligne  ne  soit  compromis.  En  supposant 
qu'on  exécute  la  suture  entortillée  sans  passer  le  fil  d'une 
aiguille  à  l'autre,  et  qu'on  rende  ainsi  chaque  point  indé- 
pendant, il  est  impossible  de  lui  enlever  un  autre  inconvé- 
nient, celui  d'être  d'une  exécution  longue  et  difficile. 
Joignons  à  cela  que  cette  suture,  de  même  que  la  suture 
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encbeTÎllée^,  a  le  défaut  de  maintenir  dans  le  vagin  des 
corps  élrangers  qui,  par  leur  forme,  leur  volume  et  leur 
action,  peuvent  finir  par  intéresser  les  parois  de  l'organe. 
Ajoutons  encore  que  celles  de  ces  sutures  qui  sont  accom- 
pagnées de  la  perforation  complète  de  la  paroi  vésico- 
vaginale  empruntent  à  cette  circonstance  une  mauvaise 
qualité  de  plus.  Quant  à  la  suture  moniliforme,  elle  offre 
le  désavantage  de  n'agir  que  sur  la  base  des  bords  avivés 
et  de  ne  pas  en  ajuster  assez  complètement  la  partie 
libre,  de  manière  que  celle-ci  est  presque  forcément 
afaandoimée  à  la  suppuration;  de  plus,  le  mode  de  com- 
presion  qu'dle  exerce  expose  à  la  formation  de  plis  et 
de  godets  impropres  à  une  adhésion  s(^de  et  uniforme. 
Enfin,  toutes  les  fois  que  l'une  ou  l'autre  de  ces  sutures 
enge  la  formation  préalable  de  lambeaux  vaginaux  déta- 
cbés  de  leurs  connexions  avec  la  vessie,  elle  augmente 
ans  nécessité  la  somme  des  accidents  consécutifs  qui 
sont  à  craindre,  et  tend  ainsi  à  convertir  une  opération 
qui  pouvait  être  très-bénigne  en  une  autre  beaucoup  plus 
dangerense. 

La  suture  à  points  séparés  ou  entrecoupée  telle  qu'elle 
est  aojourd'hui  généralement  employée,  comprend  la 
doMble  suture,  comme  la  pratique  M.  Simon,  et  la  suture 
qae  je  nommerai  simple,  pour  la  distinguer  de  la  pré- 
cédente. Elles  se  caractérisent  toutes  deux  par  le  grand 
nombre  de  fils  qu'elles  présentent  à  des  distances  très- 
rapprochées  et  par  la  minceur  de  ces  agents  d'union ,  et 
diflerent  ainsi  de  la  suture  employée  par  Jobert  (p.  87), 
qui  était  composée  de  fils  gros  et  rares.  La  suture  de 
H.  Simon  (p.  154)  comprend  deux  rangées  de  fils,  Tune 
formant  ce  qu'il  nomme  la  suture  de  rapprochement  ou  de 
ééienie,  Fautre  constituant  la  suture  de  réunion  ou  d'ajus- 
feme«/.  Ce  sont  ces  rangées  que  M.Ollier,  qui  parait  partisan 
de  celte  espèce  de  suture,  nomme  fils  de  soutien  et  fils  de 
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perfectionnement  (1).  Dans  les  cas  ordinaires,  M.  Simon 
n'emploie  que  la  dernière,  et  ce  n'est  que  lorsqu'il  faut 
exercer  une  forte  traction  sur  les  bords  qu'il  se  sert  de  la 
suture  de  détente.  Le  principe  fondamental  de  celle-ci, 
qui  consiste  à  embrasser  dans  la  plus  grande  étendue  pos- 
sible  les  tissus  sur  lesquels  il  faut  exercer  un  grand  effort  de 
rapprochement,  me  paraîtrait  excellent  s'il  était  réalisable 
sans  entraîner  certains  inconvénients  presque  inévitables. 
Malheureusement  l'application  des  fils  à  une  grande  dis- 
tance des  bords  en  force  pour  ainsi  dire  le  passage  par  la 
vessie  (et  c'est  effectivement  ce  que  M.  Simon  ne  tient  pas  à 
éviter);  d'un  autre  côté,  si  l'on  cherche  a  détourner  les  liens 
de  ce  passage  et  à  les  maintenir  dans  la  paroi  vaginale,  on 
doit  craindre  le  rebroussement  en  dedans  et  la  juxtaposition 
par  leur  surface  épidermique  des  parties  interceptées  par  la 
suture.  Or,  je  ne  pourrai  jamais,  pour  les  raisons  que  j'ai 
déjà  indiquées,  conseiller  un  procédé  qui  expose  au  pre- 
mier de  ces  dangers;  et  quant  au  second,  je  le  crois  encore 
assez  sérieux  pour  préférer  tout  autre  mode  opératoire 
qui  n'est  pas  susceptible  de  le  faire  naître.  La  seule  chose 
qu'il  me  paraît  convenable  de  conserver  de  la  double 
suture  de  M.  Simon,  c'est  l'usage  des  points  très-superficiels, 
qui  donnent  plus  de  précision  à  l'adaptation  lorsque  les 
lèvres  de  la  plaie  ont  une  tendance  à  se  retourner  vers 
leur  bord  libre. 

Avant  d'entrer  dans  les  détails  que  comporte  la  suture 
simple  à  points  séparés,  il  est  utile  de  faire  d'abord 
quelques  observations  sur  la  manière  dont  il  convient 
d'établir  la  ligne  de  réunion,  en  d'autres  termes,  de 
déterminer  la  direction  qu'il  faut  donner  à  l'ensemble 
de  la  suture. 


(1)  Ollier,  Des  sutures  niétaliiqùes,  etCy  p.  41. 
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Eo  thèse  générale,  FaviTement  n'étant  qu  ane  sorte  de 
prqnration  à  une  certaine  suture  déterminée,  il  est  tout 
simple  que  celle-ci  se  modèle  à  son  tour  sur  la  forme  et  la 
direction  de  Fopération  préliminaire,  et  qu'elle  en  suive  à 
roecaûon  les  inflexions,  les  déviations  et  les  courbures 
(Obs.  IIL  y  (2*  opération)).  En  se  conformant  à  cett^  réglai 
il  est  bon  d'en  observer  en  même  temps  une  autre,  qui  éta- 
blit de  ne  former  autant  que  possible  qu'une  seule  et  simple 
ligne  de  réunion.  La  raison  de  ce  dernier  précepte  est  que, 
lorsjn'on  se  comporte  autrement,  quand,  par  exemple, 
on  donne  à  la  réunion  deux  directions  diflcrentes  dont 
Fane  vient  rencontrer  l'autre  en  formant  un  angle,  il  y 
a  toujours  à  cet  angle  un  aflrontement  qu'il  est  extrême- 
ment difficile  de  rendre  parfait,  et  une  accumulation  de 
points  enchevêtrés  qui  compromet  la  vitalité  des  tissus. 
Presque  toujours  cette  ligne  de  conduite  peut  être  suivie, 
même  dans  des  cas  assez  compliqués.  Cependant  il  arrive 
qoelqurfois  qu'il  est  absolument  impossible  de  s'y  con- 
former; il  faut  bien  alors  tâcher  d'atteindre  le  but  par 
des  réunions  extraordinaires  dont  il  faut  subir  les  imper- 
fections pour  éviter  de  plus  grands  désagréments.  Ainsi, 
supposons  qu'une  fistule  de  forme  triangulaire  soit  telle- 
ment disposée,  que  deux  de  ses  bords  soient  moins  longs 
quele  troiflème,  mais  qu'ensemble  ils  dépassent  de  beau- 
coup l'étendue  de  celui-ci,  il  faudra  nécessairement,  quand 
on  aura  réuni  la  lèvre  la  plus  longue  avec  une  partie  des 
deux  lèvres  les  plus  courtes,  terminer  la  suture  de  l'excé- 
dant de  ces  dernières  dans  une  direction  difiérente  de 
celle  de  la  première  ligne  de  réunion;  on  sera  alors  obligé 
de  donner  à  la  suture  la  forme  plus  compliquée  d'une  ligne 
tombant  perpendiculairement  ou  obliquement  sur  le  trajet 

d^une  autre  ligne        1 


(Obs.  VII   (2<  opération)).  Quelquefois   il    pourra  être 
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nécessaire  de  faire  tomber  la  ligne  perpendiculaire  ou 
oblique  formée  par  une  réunion  partielle,  sur  Textrémité  de 
l'horizontale  ou  de  la  courbe  représentée  par  l'autre  partie 

de  la  suture 


Dans  certaines  fistules  très- grandes,  surtout  quand  elles 
présentent  une  forme  anguleuse  et  que  le  rapproche- 
ment ne  se  fait  pas  avec  la  même  facilité  dans  les  dif- 
férentes parties  de  leur  contour,  on  peut  être  forcé 
de  donner  à  la  ligne  de  réunion  des  formes  encore  plus 
composées  et  de  la  disposer  comme  dans  les  tracés  ci- 


contre 
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il  est  si  rare  de  rencontrer  toutes  ces  dispositions  défa- 
vorables réunies,  et  les  ressources  de  la  nature  pour  se 
prêter  à  des  rapprochements,  sinon  immédiats,  du  moins 
lents  et  successifs,  sont  si  grandes,  qu'il  pourra  fort  bien 
arriver  aux  chirurgiens  même  les  plus  habitués  à  traiter 
des  fistules  uro -génitales,  de  ne  jamais  se  trouver  dans  la 
nécessité  de  mettre  à  contribution  ces  modes  défectueux  et 
compliqués. 

La  forme,  le  volume  et  la  direction  des  aiguilles  qui 
doivent  servir  à  passer  les  fils  ne  sont  pas  de  peu  d'impor- 
tance dans  une  opération  où  les  moindres  détails  ont  leur 
prix  et  sont  de  nature  à  modifier  les  résultats.  Il  faut 
que  la  disposition  de  ces  tiges  perforantes  soit  déterminée 
d'après  deux  considérations  essentielles  :  !<>  la  direction  du 
trajet  qu'elles  doivent  parcourir  dans  les  tissus,  et  2<>  la 
facilité  de  leur  introduction  et  de  leur  extraction.  Plusieurs 
chirurgiens  américains,  parmi  lesquels  M.  Sims,  semblent 


(1)  G.  SiMOii,  Mittheilungeny  etc.,  pp.  174  et  suivantes. 
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aToir  été  tout  particulièrement  préoccupés  de  la  première 
oonôdération;  et,  en  donnant  à  leurs  aiguilles  une  forme 
à  peu  près  droite,  en  en  aplatissant  et  recourbant  seule- 
ment un  peu  la  pointe,  ils  ont  cru  remplir  le  mieux  possible 
les  indications  d'éviter  de  toucher  à  la  vessie  et  de  traverser 
les  deux  lèvres  dans  la  direction  d'une  ligne  courbe  appar- 
tenant a  un  assez  grand  arc  de  cercle.  Mais  ils  n'ont  pas 
wfliwmment  en  égard,  selon  moi,  à  la  seconde  considé- 
ration, car  très- souvent  leurs  aiguilles  ne  peuvent  être 
extraites,  soit  par  suite  du  siège  qu'occupe  la  fistule,  soit 
à  cause  de  modifications  survenues  dans  la  disposition 
da  canal  vulvo-utérin.  Je  conçois  fort  bien  que,  lorsque  ce 
canal  est  large  et  que  la  fistule  est  placée  vers  le  milieu  de 
la  doiaon  vésîco- vaginale,  des  aiguilles  presque  droites  et 
d^one  certaine  longueur  puissent  être  introduites  et  retirées 
tans  la  moindre  difficulté,  et  qu'on  les  choisisse  par  con- 
séquent pour  ces  cas  à  cause  de  leurs  avantages  particuUers 
et  incontestables.  Mais  il  eu  est  tout  autrement  quand 
le  vagin  est  étroit;  et  la  même  difficulté  se  présente 
dans  le  cas  où  la  fistule  se  trouve  dans  le  voisinage  du 
col  utmn  ou  dans  son  intérieur,  ou  bien  lorsqu'elle  a 
contracté  des  adhérences  avec  des  surfaces  osseuses  plus 
ou  moins  concaves.  En  eflet,  dans  les  environs  du  col 
de  la  matrice,  si  Ton  fait  une  suture  dont  les  points  soient 
dirigés  d'avant  en  arrière,  on  peut  bien  introduire  faci- 
lement Taiguille  dans  les  deux  lèvres  de  la  plaie  «  mais 
quand  il  s'agit  de  la  retirer  (ce  qu'il  faut  faire  natu- 
rellement dans  la  direction  de  la  ligne  prolongeant  son 
trajet  dans  les  tissus),  on  est  arrêté  par  le  cul-de-sac 
vaginal,  dont  le  fond  n'est  pas  assez  éloigné  du  point 
de  sortie  de  rinstrument  pour  ne  pas  être  blessé  par 
celui-ci  avant  sa  sortie  complète.  Quand  les  aiguilles 
doivent  être  introduites  dans  des  parois  soudées  à  un  os 
concave,  comme  le  pubis,  par  exemple,  les  lèvres  de  la 
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plaie  ne  pouvant  être  soulevées  à  l'endroit  de  ces  adhé- 
rences, il  faut  contourner  exactement  la  surface  osseuse, 
chose  impossible  avec  une  tige  droite  ou  à  peu  près 
droite.  Toutes  ces  circonstances,  et  plusieurs  autres  que 
l'on  imagine  facilement,  font  que  les  aiguilles  de  M.  Sims, 
si  elles  sont  excellentes  dans  la  grande  majorité  des  cas, 
si  elles  facilitent  le  trajet  le  plus  convenable  à  travers  les 
chairs,  sont  cependant  loin  de  pouvoir  toujours  con- 
venir, et  qu'il  est  bon  d'en  avoir  à  sa  disposition  qui  pré- 
sentent des  grandeurs  différentes  et  des  courbes  d'un  rayon 
plus  petit.  M.  Baker -Brown  en  a  fait  confectionner  de 
quatorze  espèces  (p.  180)  :  c'est  là  un  luxe  peut-être  un 
peu  exagéré;  cependant  on  sera  souvent  heureux  d'avoir 
sous  la  main  tantôt  des  aiguilles  plus  fortes,  tantôt  de  plus 
délicates,  représentant  ici  une  petite  portion  d  un  grand 
cercle,  là  une  grande  portion  d'un  petit  cercle,  un  arc  plus 
courbé  vers  la  pointe  qu'à  l'autre  extrémité  ou  vice  verêà, 
de  plus  courtes  ou  de  plus  longues,  et  quelques  autres 
formes  encore  que  l'instinct  chirurgical  et  l'habitude 
apprennent  à  approprier  aux  exigences  spéciales  des  cas 
que  Ion  a  à  traiter. 

J'ai  été  souvent  forcé,  malgré  ma  prédilection  pour  la 
forme  classique  des  aiguilles  américaines,  d'en  prendre 
d'une  courbure  différente,  et  même  de  mettre  en  usage  les 
anciennes  aiguilles  de  Jobert  de  Lamballe  (p.  86).  On  verra 
dans  les  observations  XI  {V^  opération),  XII  (8«  opération), 
XIII,  XV,  XYL  XVIII,  les  circonstances  qui  m'ont  forcé  à 
me  conduire  ainsi. 

J'ai  ici  une  remarque  à  faire  relativement  à  l'élargis- 
sement, à  l'espèce  de  ventre  que  l'on  donne  ordinairement 
aux  aiguilles  à  une  petite  distance  de  leur  pointe.  Tant  que 
cet  élargissement  ne  dépasse  point  certaines  limites,  il  est 
utile  en  ce  qu'il  facilite  le  passage  du  reste  de  l'aiguille; 
mais  s'il  est  trop  marqué,  il  arrive,  surtout  quand  on  perfore 
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des  parties  plus  ou  moins  denses,  qu'immédiatement  après 
la  sortie  du  renflement,  le  reste  de  l'instrument  le  suive 
brusquement  en  communiquant  à  la  main  une  secousse 
qui  lui  enlève  la  liberté  et  la  précision  de  son  mouve- 
ment  Cest  là  un  inconvénient  qui  peut  avoir  pour 
conséquence  la  pénétration  de  la  pointe  de  l'aiguille  dans 
des  parties  qui  doivent  être  respectées,  et  même  quel- 
qaeibis  des  déchirures  dans  la  r^on  déjà  perforée.  Il  faut 
donc  garder  un  juste  milieu  entre  des  aiguilles  trop  renflées 
Tcrs  la  pointe  et  des  aiguilles  trop  r^ulièrement  coniques. 
Pour  passer  facilement  l'aiguille  à  travers  les  tissus,  il 
but  d'abord  la  saisir  solidement  au  moyen  d'un  long 
porte-aiguille,  dont  les  mors  permettent  de  diriger  dans 
loos  les  sens  la  pointe  de  la  tige  perforante.  La  pince 
porte-aiguîUe  à  anneaux  de  M.  Sims  peut  certainement 
servir  à  cet  usage;  mais  elle  oflVe  néanmoins  le  désavantage 
de  forcer  le  chirui^en  à  combiner  un  eflbrt  de  pression 
avec  les  mouvements  délicats  qui  doivent  déterminer  le 
passage  r^;ulier  de  l'aiguille  dans  les  chairs;  et  d'ailleurs,  le 
peu  de  largeur  de  ses  mors,  s'il  présente  une  garantie 
contre  la  rupture  de  la  tige  perforante,  eipose  au  vaciUe- 
ment  et  au  changement  de  direction  de  celle-ci.  Le  porte- 
aiguille  de  M.  Spencer  Wells, dont  les  mors  sont  plus  larges, 
est  moins  sujet  à  ce  dernier  inconvénient;  mais, par  contre, 
il  produit  plus  facilement  le  bris  de  l'aiguille,  surtout 
quand  il  iaut  la  saisir  à  Fendroit  d'une  courbure.  Les 
porte -aiguille  à  coulisse,  comme  celui  de  M.  Bozeman, 
ont  le  défaut  d'être  quelquefois  dégagés  et  retirés  avec 
difficulté,  le  mouvement  de  la  coulisse  pouvant  être 
rendu  diflicile  lorsqu'elle  a  été  souillée  par  le  sang; 
du  reste,  on  peut  faire  à  leurs  mors  les  mêmes  repro- 
ches qu'à  ceux  de  l'instrument  de  M.  Spencer  Wells. 
J'ai  généralement  préféré  me  servir  d'un  porte -aiguille 
inventé  en  Amérique,  et  que  j  ai  modifié  de  manière 


à  lui  donner  les  dispositions  représentées  dans  la  figure 
<Tx  ^^  ci-contre.  Les  mors  de  cet  instrument  sont 
^f§  ^B  hémisphériques  et  présentent,  l'un  des  can- 
nelures, et  l'autre  des  rainures  sur  les  surfaces 
qui  se  regardent;  ils  permettent  de  perler 
l'aiguille  dans  toutes  les  directions.La  pression . 
sur  l'aiguille  et  l'immobilisation  de  celle-ci 
sont  maintenues  par  le  jeu  d'un  appareil  à 
encliquetage,  et  la  rupture  en  est  évitée  au 
moyen  d'une  perforation  ou  d'une  excavation 
ménagée  sur  le  milieu  des  mors.  Quand  le 
cliquet  a  manoeuvré,  les  deux  instruments 
\  n'en  font  plus  qu'un,  et  le  chirurgien  peut 
'  s'occuper  exclusivement  de  la  perforation  des 
tissus  sans  que  son  attention  soit  distraite  par 
le  maintien  de  l'aiguille. 

On  a  cru  bien  faire,  pour  éviter  les  incon- 
vénients du  porte -aiguille,  de  fixer  l'aiguille 
à  un  manche,  et  de  plus,  on  a  imaginé  de 
passer  le  fil  définitif  du  premier  coup,  au 
moyen  d'un  chas  pratiqué  dans  le  voisinage 
de  la  pointe  (U.  Schuppert  (p.  195)),  ou  d'un 
trajet  tubulaire  creusé  dans  le  corps  de  l'instrument 
(MM.  Simpson  (p.  181),  Courty  (p.  184),  OUier  (1)).  Ce  sont 
là  des  expédients  qui  peuvent  paraître  attrayants  pourceui 
qui  tiennent  avant  tout  à  procéder  avec  célérité  et  qui 
comptent  les  minutes  qu'ils  mettent  à  exécuter  la  ma- 
nœuvre opératoire.  Mais  pour  les  chirurgiens  qui  s'attachent 
plutôt  à  la  précision  qu'à  la  vitesse  et  qui  connaissent  les 
nombreuses  complications  qui  peuvent  forcer  à  varier  le 
mode  d'introduction  des  aiguilles,  ces  modifications  perdent 


(I)  Ollier,  Des  tuturet  métallique»,  etc.,  p.  34. 
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beaaooop  de  leur  valeur.  En  effet,  on  peut  all^^er  avec 
raison  que,  si  elles  dispensent  de  la  nécessité  d'enfiler 
d'abord  les  aiguilles  avec  un  fil  de  soie  à  anse  et  d  y  substi- 
tuer ensuite  un  lien  métallique,  la  présence  du  chas  ou  de 
lorifice  tabulaire  près  de  la  pointe  de  l'intrument  rend 
celoi-ci  plus  grossier  et  moins  pénétrant,  donne  par  con- 
séquent moins  de  délicatesse  et  de  perfection  à  son  intro- 
dQction,et  doit  le  forcer  souvent  à  produire  une  lésion  moins 
nette  et  plus  étendue.  En  outre,  si  l'aiguille  porte-fil  peut 
être  assez  facilement  maniée  dans  les  cas  simples,  il  s'en 
Enut  de  beaucoup  qu'il  en  soit  toujours  ainsi  :  la  preuve  en 
est  dans  le  grand  nombre  de  modèles  de  toutes  les  formes 
et  de  toutes  les  courbures  qu'on  a  été  obligé  de  confec- 
tionner pour  les  rendre  applicables  aux  différentes  disposi- 
tions des  fistules.  Il  faut  encore  ajouter  que,  l'instrument 
présentant  un  certain  poids,  il  peut,  pendant  qu'on  l'aban- 
donne un  moment  pour  en  extraire  le  fil,  tirailler  les  chairs 
dans  lesquelles  l'aiguille  est  engagée,  et  compromettre  plus 
ou  moins  l'intenté  du  point  de  suture.  Pour  moi,  je  me 
suis  servi  une  fois  de  l'aiguille  tubulée  de  M.  Simpson 
(Obs.  Il  (4<  opération));  mais  j'y  ai  renoncé,  parce  qu'il 
m'a  paru  que  les  aiguilles  libres,  pouvant  être  dirigées 
à  volonté  dans  tous  les  sens,  me  donnaient  beaucoup 
plus  d'aisance  et  de  facilité.  En  somme,  ce  détail  de  la 
manœuTre  opératoire  est  encore  un  de  ces  points  qui 
peuvent  être  adoptés  ou  rejetés  au  gré  des  convenances 
ou  des  habitudes  personnelles  du  praticien ,  et  qu'il  n'est 
pas  indispensable  de  r^ler  par  des  indications  positives  et 
absolues. 

Que  l'on  adopte  telle  ou  telle  forme  d'aiguille  et  tel  ou 
tel  moyen  de  préhension ,  il  faut,  au  moment  de  la  forma- 
tion du  point  de  suture,  saisir  les  lèvres  de  la  plaie  pour 
les  porter  vers  l'instrument  perforateur  et  en  faciliter  l'ac- 
tion. A  cet  effet,  les  uns  se   servent  du  crochet  aigu. 
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taux  ou  animaux.  J'ai  presque  toujours  introduit  les  fils  k 
trois  ou  quatre  millimètres  Tun  de  l'autre,  et  je  me  suis 
bien  trouvé  de  cette  pratique,  que  je  crois  pouvoir  con- 
seiller d'une  manière  générale. 

Une  précaution  essentielle  est  de  placer  les  points  k  la 
même  distance  sur  les  deux  lèvres,  de  manière  que  cha- 
cune de  celles-ci  ait  une  tension  ^ale  dans  les  espaces 
interceptés  par  les  fils,  et  qu'elles  y  soient  exemptes  de  tout 
godet  susceptible  de  nuire  à  l'exactitude  de  la  juxtaposi- 
tion. Il  y  a  toutefois  des  exceptions  à  cette  règle  :  lorsque^ 
par  exemple,  la  ligne  suturale  doit  être  courbe,  il  y  a  tou- 
jours une  des  lèvres,  la  plus  excentrique,  qui  est  plus 
longue  que  l'autre^  cela  étant, on  conçoit  que, si  l'on  plaçait 
les  points  d'entrée  et  ceux  de  sortie  à  la  même  distance  l'un 
de  l'autre,  on  arriverait  à  la  fin  de  la  réunion  avec  un 
excédant  de  substance  de  la  lèvre  la  plus  étendue,  excédant 
dont  on  ne  saurait  que  faire.  Pour  éviter  cet  inconvénient, 
il  faut  donner  à  chaque  point  la  direction  d'un  rayon 
partant  du  centre  des  cercles  représentés  par  les  bords  de 
Touverture  anormale,  de  telle  sorte  que  les  trous  d'émer- 
gence sur  la  lèvre  la  plus  longue  soient  plus  écartés  que 
les  trous  dHncidence  sur  la  lèvre  la  plus  courte  (Ob&  XI 
(lr«  opération)).  Il  en  résulte,  quand  la  courbe  est  très- 
prononcée,  un  peu  de  froncement  sur  le  bord  périphérique, 
froncement  qui  nuit  à  la  perfection  de  l'adaptation,  mais 
qu'il  n'est  pas  possible  d'empêcher.  Cette  imperfection,  qui 
est  rarement  assez  prononcée  pour  compromettre  le  résultat 
définitif,  ne  doit  cependant  pas  être  considérée  comme 
insignifiante;  elle  doit  même  faire  éviter  autant  que  pos- 
sible les  sutures  courbes  et  engager  le  praticien  à  donner 
en  général  la  préférence  aux  sutures  rectilignes. 

Faut-il  traverser  les  deux  lèvres  de  la  fistule  isolément, 
ou  bien  vaut-il  mieux  les  enfiler  d'un  seul  coup?  C'est 
encore  là  une  question  à  laquelle  il  est  impossible  de 
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répondre  d'ane  manière  absolue,  et  qui  réclame  une  9oln* 
tion  différente  suivant  le  procédé  que  l'on  suit  et  les 
fariélcs  que  présentent  les  lèvres  de  la  plaie.  Les  chirur- 
ptm  qui  se  servent  d'une  aiguille  soudée  à  un  manche 
et  toimlée  ou  perforée,  ne  peuvent  guère  se  dispenser  de 
tnvetaer  les  deux  lèvres  à  la  fois.  Ceux  qui  entrent  volon- 
tairement dans  la  vessie  en  perforant  toute  l'épaisseur  de 
b  paroi  vaginale,  n'ont  aucune  raison  de  ne  pas  faire  le 
point  de  suture  en  un  seul  temps,  et  ils  en  ont  au  contraire 
de  Fexécater  ainsi,  puisqu'il  leur  est  assez  difficile,  une 
kn  le  premier  temps  achevé,  de  reporter  l'aiguille  dans 
h  cavité  vésicale  à  l'endroit  voulu  pour  que  la  seconde 
moitié  de  la  suture  concorde  exactement  avec  la  première. 
Vais  les  praticiens  qui  tiennent  à  pratiquer  un  avivement 
large  et  à  se  servir  d'une  aiguille  libre  pour  traverser  la 
paroi  vaginale  en  ménageant  la  vessie,  se  trouvent  quel- 
qacfo»  en  présence  de  circonstances  qui  les  engagent  à 
se  servir  tantôt  de  l'un,  tantôt  de  lautre  procédé.  Le 
pios  souvent,  quand  on  trouve  le  pourtour  de  la  fistule  à 
Tétat  de  la  plus  grande  simplicité,  il  est  plus  avanta- 
geux, quoi  qu'en  aient  dit   beaucoup   de  chirurgiens, 
d'adiever  le  point  de  suture  en  une  seule  fois;  car  on 
est  toujours  un  peu  plus  sûr,  en  se  comportant  ainsi,  de 
piquer  la  seconde  lèvre  au  point  précis  où  elle  doit  l'être 
pour  qu'il  en  résulte  un  affrontement  parfait  Je  me 
sois  presque  toujours  comporté  de  cette  manière  lorsque 
les  bords  étaient  favorablement  disposés  pour  cela,  comme 
dans  qudqnes-unes  de  mes  opérations  (Obs.  I,  II).  Mais 
lorsqull  j  a  quelque  obstacle  résultant  soit  de  l'écarté- 
ment  des  bords,  soit  de  l'adhérence  de  l'un  d'eux,  soit  de 
la  différence  de  leur  direction,  soit  de  toute  autre  dis- 
position qui  empêche  l'exécution  facile  de  cette  manœuvre, 
il  but  bien  se  résoudre  à  passer  l'aiguille  en  deux  fois. 
Cest  ce  qui  m'est  arrivé  dans  les  observations  XII  (l'«  opé- 
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ration),  XIII^  XVI.  XIX  (2<^  opération).  On  peut  même  se 
trouver  dans  la  nécessité  d'introduire  le  fil,  non  pas  en 
deux,  mais  en  trois  temps,  comme  on  peut  le  voir  dans 
l'observation  Y  (I^^  opération).  Bien  plus!  il  peut  se  faire 
que  l'on  soit  obligé  de  traverser  l'une  des  lèvres  avec  une 
aiguille  droite,  et  l'autre  avec  une  aiguille  courbe,  ce  qui 
entraine  l'obligation  de  réenfiler  le  second  de  ces  instru- 
ments entre  les  deux  temps  du  point  de  suture  (Obs.  XUI^ 
XVIII  (l^^^  opération),  XIX  (2«  opération)).  Tous  ces  inci- 
dents retardent  un  peu  la  marche  de  l'opération;  mais, 
avec  de  l'attention  et  de  la  patience,  on  parvient  presque 
toujours  à  les  empêcher  d'agir  défavorablement  sur  la 
bonne  terminaison  de  la  manœuvre  chirurgicale. 

On  a  vu  plus  haut  que,  lorsqu'il  j  a  deux  fistules  rap- 
prochées, j'ai  l'habitude  d'aviver  la  face  vaginale  seule- 
ment du  pont  intermédiaire,  en  en  laissant  intacte  la 
portion  vésicale.  Pendant  l'introduction  des  aiguilles,  je 
ne  leur  '  fais  point  traverser  cet  isthme  et  je  me  borne  à 
les  faire  glisser  sous  lui;  les  fils  sont  ainsi  logés  entre  sa 
face  saignante  et  la  région  profonde  des  parties  avivées 
(Obs.  XVIII  (l"**  opération)),  de  sorte  que  celles-ci  doivent 
contracter  adhérence  avec  lui  par  la  simple  juxtaposition 
des  surfaces. 

Pendant  tout  le  temps  que  dure  le  passage  des  aiguilles, 
les  opérateurs  qui  tiennent  à  ne  se  servir  que  de  la  paroi 
vaginale  doivent  se  préoccuper  constamment  du  soin  de 
ne  pas  toucher  la  membrane  musculeuse  de  la  vessie.  Avec 
des  notions  anatomiques  exactes  sur  l'épaisseur  relative 
des  deux  organes  et  un  peu  d'habitude  dans  l'introduction 
des  aiguilles,  il  est  toujours  assez  facile  d'aller,  pour  ainsi 
dire  instinctivement,  aussi  profondément  qu'il  le  faut  sans 
pénétrer  au  delà  de  ce  qu'il  convient  de  traverser.  On  est 
du  reste  averti  de  l'arrivée  de  l'instrument  aux  limites 
qu'il  ne  doit  pas  dépasser,  par  le  défaut  de  résistance 
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que  Ton  éprouve  et  par  une  augmentation  de  douleur 
qu'accuse  ordinairement  l'opérée  lorsqu'on  entre  dans  la 
substance  vésicale.  Dans  les  cas  où  il  y  a  du  doute,  la  sonde, 
introduite  <lans  la  ressie  et  dirigée  à  la  rencontre  soit  du 
doigt,  soit  d'un  autre  instrument  porté  dans  le  vagin,  fait 
asKz  bien  apprécier  l'épaisseur  de  la  totalité  de  la  cloison, 
ce  qui  conduit,  par  abstraction,  à  savoir  à  peu  près  au 
juste  jusqu'où  il  convient  d  j  porter  l'aiguille  (Obs.  VI). 
Cette  précaution  est  surtout  indiquée  lorsqu'on  opère 
une  fistule  située  près  du  repli  péritonéal  utero -vésical 
'0fa8.Xyi),ou  quand  la  lèvre  antérieure  du  col  utérin  est 
intimement  identifiée  avec  la  vessie  (Obs.  Aill),  ou  lorsque 
les  parois  génito-urinaires  sont  confondues,  même  à  Tétat 
normal,  comme  cela  a  lieu  à  la  région  du  canal  de  Turèthre 
et  du  ad  vésical  (Obs.  XII  (1^^  et  8«  opérations),  XVIII 
'2*  opération)). 

Pour  faciliter  l'extraction  de  l'aiguille  des  lèvres  de  la 
plaie,  M.  Sims  se  sert  volontiers  du  crochet  mousse  ou  d'une 
petite  fourche  au  moyen  desquels  il  exerce  une  contre- 
pression  en  sens  inverse  du  trajet  de  l'instrument  perforant. 
Ce  sont  là  des  moyens  adjuvants  fort  précieux,  malgré  leur 
peu  d'importance  apparente.  En  eflet,  quand  la  pointe  de 
Faiguille  est  sortie  des  chairs,  il  arrive  souvent  que,  si  l'on 
néglige  ou  qu'on  abandonne  la  contre- pression,  elle  y 
rentre,  et  rend  ainsi  son  extraction  impossible.  Ce  qu'il  y  a 
de  mieux  à  laire  pour  éviter  presque  à  coup  sûr  ce  désagré- 
ment, c'est  de  passer  le  crochet  mousse  derrière  la  pointe 
et  de  l'accrocher  en  l'attirant  à  soi,  tout  en  exécutant  en 
même  temps  le  mouvement  de  contre-pression  ;  la  pointe 
est,  par  ce  moyen,  rendue  saillante  et  parfaitement  visible, 
et  l'on  peut  facilement  la  saisir  soit  avec  une  longue  pince, 
mit  avec  le  porte- aiguille  de  M.  Sims.  Ce  dernier  instru- 
ment vaut  mieux  que  l'autre,  par  la  raison  que,  les  mors 
en  étant   un  peu  plus  larges,  permettent  de   prendre 
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l'aiguille  avec  plus  de  sûreté,  et  que,  leur  articulation  avec 
les  branches  étant  très -voisine  de  leur  extrémité,  il  en 
résulte  une  grande  force  dans  la  pression  exercée  sur  la 
tige  métallique,  ce  qui  expose  naturellement  moins  à  la 
laisser  échapper.  Une  fois  bien  saisie,  la  pointe  de  l'aiguille 
doit  être  retirée  dans  la  direction  de  son  corps,  c'est-à- 
dire  dans  le  sens  d'une  ligne  droite  si  celui-ci  est  rectiligne^ 
et  en  lui  faisant  décrire  une  courbe  s'il  représente  un 
segment  de  cercle;  cela  doit  être  exécuté,  bien  entendu, 
sans  blesser  le  vagin,  ce  qu'on  obtient  facilement  en 
éloignant  et  en  protégeant  les  parois  de  cet  organe  avec  le 
spéculum. 

L'aiguille  une  fois  extraite,  il  faut  retirer  à  sa  suite  la 
moitié  de  la  longueur  du  fil,  pour  pouvoir  la  joindre  à 
l'autre  moitié  et  les  porter  ensemble  à  l'extérieur  du  vagin. 
Comme  le  fil  doit  être  assez  long  pour  que  les  deux  chefs 
puissent  en  être  facilement  maniés  et  placés  à  l'écart  hors 
de  la  vulve,  il  est  nécessaire  d'en  faire  passer  au  moins 
quinze  centimètres  à  travers  les  lèvres  de  la  fistule.  Or,  ce 
passage  froisserait  l'intérieur  du  trajet  frayé  par  l'aiguille  et 
endommagerait  surtout  l'orifice  de  sortie,  malgré  la  cire,  le 
cérat  ou  l'huile  dont  on  aurait  eu  la  précaution  d'enduirele 
fil,  si  Ton  ne  pratiquait  pas  l'extraction  de  celui-ci  suivant 
la  direction  du  point  de  suture.  Pour  être  sûr  de  ne  pas 
manquer  à  cette  indication,  il  est  bon  de  se  servir  de  Ton 
des  moyens  suivants  :  saisir  le  fil  avec  le  porte-aiguille  de 
H.  Sims  ou  avec  une  longue  pince,  et  l'extraire  par  petites 
portions  successives  dans  le  sens  voulu,  ce  qui  est  fort  peu 
commode;  ou  se  servir  de  l'extrémité  du  doigt  indicateur 
gauche  placée  sur  le  fil  au  delà  de  l'ouverture  de  sortie, 
et  faire  exécuter  à  ce  doigt  de  petits  mouvements  dirigés 
vers  le  point  du  vagin  qu'atteindrait  le  prolongement 
de  la  ligne  tracée  par  l'aiguille,  pendant  que  la  main 
droite  tire  verticalement  sur  le  lien;  ou  bien,  pour  éviter 
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la  embarras  que  donne  encore  assez  souvent  ce  mode 
if citractîoa,  employer  le  fulerum  qui  est  destiné  spéciale- 
ncot  à  l'ajastenient  des  points  de  suture  métalliques,  et 
par  son  moyen  enfourcher  le  fil  de  manière  cpie  le  fond 
de  la  fente  de  l'instrument  senre  en  même  temps  de  poulie 
de  reoTCH  et  de  refouloir  conduisant  le  lien  dans  la  direc- 
tion ooDTenable. 

Le  nombre  des  fils  qui  doivent  être  placés  étant  géné- 
ralement aaset  grand,  ces  liens  se  brouilleraient,  se  noue- 
nient,  s'enchevêtreraient  au  point  de  ne  plus  pouvoir 
être  retrouvés  dans  l'ordre  de  leur  introduction,  si  l'on 
n'employait  un  moyen  propre  à  les  classer  au  fur  et  à 
mcnre  de  leur  sortie  du  vagin.  On  a  eu  recours  à  difié- 
rents  expédients  pour  arriver  à  ce  but  et  pour  recon- 
naître facilement  chacun  d'eux  au  moment  de  la  suture. 
M.  Atlee  (p.  152)  nouait  séparément  les  deux  extrémités 
de  chaque  lien  à  un  fil  latéral;  M.  Graillard  (p.  188)  a 
proposé  de  fixer  les  extrémités  des  fils  à  des  grains  de 
venolerie  troués  et  colorés  dans  l'ordre  de  succession  des 
Icintcs  du  spectre  solaire;  M.  Sims  (p.  117)  fait  usage  d'une 
planchette  garnie  d'entailles  dans  lesquelles  il  engage 
mcoessivement  les  fils,  qui  s'y  maintiennent  par  leur  simple 
adhérence  aux  parois.  J'ai  toujours  préféré  le  moyen  indi- 
qué par  ce  dernier  chirurgien,  parce  qu'il  n'impose  pas 
ToUigation  de  faire  des  nœuds,  qui,  lorsqu'ils  sont  imbibés 
de  sang  et  d'urine,  sont  quelquefois  difficiles  à  défiûre  et 
exigent  pour  cela  des  eflbrts  qui  compromettent  la  soHdité 
des  liens.  La  rigidité  et  la  continuité  de  la  planchette 
préservent  du  reste  beaucoup  mieux  de  l'embrouillement 
des  fils  c|ue  les  autres  moyens,  dont  la  flexibilité  ou  la 
mobilité  exposent  encore  un  peu  à  cet  accident. 

Quand  tous  les  liens  ont  été  introduits  et  classés  dans 
un  ordre  r^;ulier,  on  a  à  choisir,  si  Ton  s'est  servi  non  de 
fils  végétaux  mais  de  fils  de  soie,  entre  la  suture  animale 
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et  la  suture  métallique;  en  d'autres  termes,  on  peut  ou 
reprendre  un  à  un  tous  les  fils  de  soie  et  les  fixer  définiti- 
vement, ou  bien  les  faire  servir  au  placement  de  fils  de 
fer,  d'argent  ou  de  tout  autre  métal.  Ceci  me  conduit  à 
l'examen  d'une  question  des  plus  importantes,  celle  des 
propriétés  des  différents  moyens  de  striction  qui  ont  été 
employés  pour  réunir  les  lèvres  des  plaies  en  général  et 
celles  des  fistules  en  particulier. 

Jusque  dans  ces  derniers  temps,  les  sutures  se  prati- 
quaient ordinairement  avec  des  fils  végétaux  ou  ani- 
maux; ceux-ci  étaient  de  chanvre,  de  coton  ou  de  soie, 
quelquefois,  par  exception,  de  caoutchouc  (Leroy-d'EtiolIes 
(p.  60),  Rigal,  Atlee  (1)),  ou  de  crin  (G.  Simon  (2)).  Ce 
n'est  que  dans  des  cas  isolés,  et  sans  avoir  la  prétention 
d'appliquer  ce  mode  de  réunion  d'une  manière  générale, 
que  l'on  se  servait  de  fils  métalliques.  L'agrafe  de  Celse, 
les  aiguilles  de  fer  ployables  de  Fabrice  d'Aquapendente, 
le  fil  de  plomb  de  Percy ,  de  Dieffenbach  et  de  Hettauer^ 
les  épingles  repliées  à  leurs  extrémités  du  chirurgien  de 
Berlin,  les  ligatures  de  métal  de  Henry  Levert  (8),  tous  ces 
moyens  avaient  été  mis  en  usage  pour  ainsi  dire  acciden- 
tellement sans  passer  dans  la  pratique  commune.  L'emploi 
des  aiguilles  ou  des  fils  de  métal  dans  la  suture  uro-génitale 
avait  été  tenté  par  Mettauer  (p.  104)  (4),  Gosset  (p.  105)  (5), 
Baroni  (p.  55)  (6),  Metzler  (p.  69)  (7),  mais  aussi  sans  avoir 


(1)  FoLLiif,  ouvrage  cité,  p.  15. 

(2)  G.  Simon,  Ueber  die  Heilungj  etc. y  1862,  p.  99. 

(8)  Ollisr,  Des  sutures  métalliques,  etc,  Paris,  1862,  pp.  8  et 
suivantes. 

(4)  The  american  Journal  of  the  médical  sciencesy  1847. 

(5)  The  Lancet,  29  novembre  1834,  p.  846. 

(6)  Comptes-rendus  de  l'Académie  de  Bologne ^  22  juin  1846. 

(7)  Prager  Vierteljahrschrift  fur  prakt.  Heilkunde,  1846. 
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CQ  k  pooToir  d'attirer  l'attention  des  chirurgiens  et  de 
prendre  racine  dans  la  thérapeutique  des  fistules.  Ce  n'est 
que  lorsque  M.  Sîms  (p.  112)  (1)  eut  fait  connaître  sa 
méthode  de  traitement  que  la  suture  métallique  entra 
dtfinitirenient  dans  les  coutumes  chiruigicales,  et  prit  une 
leOe  importance  dans  l'opération  de  la  fistule  uro-génitale, 
qoe  beaucoup  de  praticiens  la  r^ardèrent  comme  indis- 
pcnsdile.  Cest  aussi  depuis  ce  temps  que  plusieurs  chirur- 
giens firent  des  recherches  et  des  expériences  à  l'effet 
d'établir  des  principes  positifs  relativement  à  son  mode 
«Faction,  à  ses  quahtés  et  à  ses  défauts. 

MIL  Simpson  (2),  Vemeufl  (3)  et  Follin  (4),  en 
l'engageant  dans  cette  voie,  arrivèrent  à  des  conclusions 
favorables  à  l'emploi  des  fils  métalliques,  dont  MM.  Leten- 
neor  (5)  et  (Nlier  (p.  181)  (6)  cherchèrent  à  leur  tour 
a  démontrer  la  supériorité.  Au  contraire,  Malgaigne 
ji.  157)  (7)  et  H.  Simon  (p.  156)  (8)  déduisirent  de 
leors  expériences  des  conséquences  tout  à  (ait  opposées, 
et  se  montrèrent  les  adversaires  des  sutures  de  métal. 
Jobert  (9),  HH.  Labbé  (10),  Richet,  Bauchet  (11),  etc., 
refusèrent  absolument  de  leur  reconnaître  les  qualités 


(1)  Mamiov  Sims,  SUversuiureê  in  Surgery^  etc. y  1858. 

(2)  Médical  Timee  and  Gasetie^  1859,  t.  I,  p.  8. 

(8;  MmU.  de  r j1ead.deMed.de  Paru,  1880-1861,  t.  UYI,  p.  175. 

(4)  jârchives  générales  de  médecine,  avril  et  mai  1860. 

(5)  GateiU  médicale,  1862,  t.  XVII,  p.  103. 

(6)  Oiun,  Dee  nUnree  mélalliqueê,  elc.  Paris,  1862. 

(7)  L.  LABBft,  QmelqneM  ré/Usians  au  sujet  du  iraitemeni  des 
fsênies  géniio-nrinaires  de  la  femme,  par  la  méthode  française. 
Thèse,  Paris.  1861. 

(8;  G.  SiHoa,  Verdie  Heilung,  etc.,  1862,  p.  122. 

(9}  Jaaaar,  De  la  réunion  en  chirurgie,  1864,  pp.  284  et  saÎT. 

MO;  Thèse  citée. 

'Il)  Séance  de  la  SociéU  de  chirurgie  du  81  juillet  1861. 
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qu'on  leur  attribuait.  J'ai  pendant  longtemps  partagé 
toutes  les  espérances  des  premiers  de  ces  expérimentateurs, 
et  j'ai  cru  comme  eux  que  le  nouveau  mode  de  réunion 
des  Américains  était  destiné  à  amener  une  grande  révo- 
lution dans  les  moyens  de  synthèse  chirurgicale.  Lors- 
qu'en  1862,  je  soumis  à  l'Académie  de  médecine  de 
Belgique  mes  réflexions  sur  les  opérations  de  fistules 
uro-génitales  pratiquées  par  M.  Sims  dans  mon  service, 
à  l'hôpital,  j'exprimai  l'espoir  de  voir  bientôt  les  sutures 
métalliques  employées  dune  manière  presque  générale. 
Depuis  cette  époque,  l'expérience  acquise  m'a  forcé 
d'abandonner  en  partie  cette  confiance  et  cet  optimisme. 
En  1868  déjà,  dans  un  autre  mémoire  que  j'adressai 
à  la  même  société  savante,  je  crus  devoir  modifier  un 
peu  mes  premières  opinions.  Aujourd'hui  que  j'ai  eu 
l'occasion  de  faire  de  nouveaux  et  nombreux  essais,  j'ai 
encore  à  y  apporter  quelques  modifications,  tout  en 
appuyant  cependant  davantage  sur  des  vérités  que  le 
temps  n'a  fait  que  me  rendre  plus  évidentes  et  plus 
incontestables. 

Les  partisans  des  sutures  métalliques  admettent  presque 
tous  qu'il  faut  se  servir  de  fils  fins  et  les  rapprocher  les 
uns  des  autres,  afin  de  répartir  entre  un  grand  nombre 
la  traction  qui  doit  s'exercer  sur  l'ensemble  des  bords 
de  la  plaie.  C'est  en  considérant  ces  liens  comme  possé- 
dant ces  petites  dimensions,  qu'ils  leur  attribuent  la  pro- 
priété d'être  moins  irritants,  de  pénétrer  moins  rapide- 
ment dans  les  tissus,  d'être  mieux  tolérés  et  de  produire 
moins  de  suppuration.  M.  OUier  dit  que  le  fil  fin  coupe 
moins  que  le  gros  par  la  raison  que  la  section  des  chairs 
se  fait  par  ulcération,  et  non  par  une  action  mécanique. 
Toutefois,  ajoute-t-il,  pour  que  cet  efiet  se  produise,  il 
faut  qu'il  n'y  ait  pas  de  tiraillement  qui  agisse  sur  les 
bords  réunis.  Il  attribue  les  propriétés  du  fil  métallique 
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à  b  ooostance  de  son  voloine,  à  l'impombilité  où  il  est  de 
s^obiber  des  sacs  enTironiiants,  au  pdU  de  sa  soHace,  et  à 
h  propriété  qu'il  a  de  maintenir  la  plaie  dans  les  meilleures 
conditions  de  fixité  et  de  rapprochement,  Fanse  métallique 
ajant  une  forme  permanente  (1).  H.  Simon  (p.  156)  (2) 
croit  que  les  différences  que  Ton  observe  dans  Faction 
irritante  des  divers  agents  de  la  suture  dépendent,  non  de 
h  nature  de  leur  substance,  mais  de  leur  grosseur,  et  il  est 
pernadé  que  la  soie  fine  est  aussi  bien  tolérée  dans  les 
tians  que  les  fils  métalliques  d'un  même  volume.  11  prétend 
encore  que  les  liens  de  métal  coupent  tout  autant  les  lèvres 
de  b  plaie  que  ceux  qui  sont  composés  d'une  matière 
végétale  ou  animale.  Et  quant  à  b  puissance  aUribuée 
aux  prenûeis.  de  mieux  soutenir  les  lèvres  de  b  fistule,  il  la 
eootesle,  b  section  qu'ils  ont  déterminée  tout  d'abord  les 
empCcfaant,  selon  lui,  de  pouvoir  continuer  à  agir  dans  le 
«nsdu  rapprochement;  il  va  même  jusqu'à  les  accuser  de 
s'opposer  par  leur  rigidité  à  la  cicatrisation  des  fistules 
oonsÉcotives.  Pour  lui,  les  succès  des  praticiens  qui  ont 
adopté  les  liens  métalliques  sont  le  résultat,  non  de 
Fosige  de  ces  moyens  d'union,  mais  de  la  perfection  du 
manuel  opératoire  et  de  b  thérapeutique  employés. 

Pour  démêler  la  vérité  au  milieu  de  ces  assertions 
contradictoires,  j'ai  cru  devoir  recourir  à  l'analyse  des 
différents  âéments  de  b  question,  et  instituer  de  mon  côté 
quelques  expériences  propres  à  en  éclairer  certains  points 
controversables  et  controversés. 

11  est  généralement  reconnu  que  b  présence  des  corps 
métalliques  et  des  métalloïdes  dans  les  tissus  est  infiniment 
mieux  supportée  que  celle  des  corps  organiques;  cette 


'1)  OoTrage  cité,  p.  55. 

(S;  Ueber  die  Heilung,  etc.,  1862,  pp.  88  et  soÎTaotes. 
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vérité  ne  pourrait  être  niée  qu'en  fermant  les  yeux  sur 
ce  qu'enseigne  l'expérience  de  tous  les  jours.  En  effet, 
nous  voyons  que  les  boucles  d  oreilles,  les  anneaux  métal- 
liques dont  certains  sauvages  se  perforent  d  autres  parties 
du  corps,  la  matière  du  tatouage,  des  morceaux  de  char- 
bon, des  aiguilles,  des  balles,  des  grains  de  plomb,  séjour- 
nent ou  cheminent  souvent  dans  les  différentes  parties  du 
corps  sans  y  déterminer  ni  douleur  ni  inflammation.  Au 
contraire,  les  ligatures  non  métalliques,  les  morceaux  de 
bourre,  de  vêtements,  de  bois  introduits  accidentellement 
dans  l'organisme,  y  suscitent  inévitablement  un  travail 
suppuratif  et  éliminateur  qui  accuse  de  la  manière  la 
plus  évidente  l'antipathie  des  tissus  vivants  pour  ces  corps 
étrangers.  Il  ne  peut  donc  être  un  instant  douteux  que 
les  fils  métalliques,  envisagés  comme  substance ^  comme 
matière j  jouissent  dans  l'économie  d'un  droit  d'hospitalité, 
sinon  absolu,  au  moins  infiniment  supérieur  à  celui  des 
fils  organiques 

La  même  supériorité,  au  point  de  vue  de  la  tolérance, 
doit  encore  leur  être  accordée,  si  on  les  considère  comme 
surface.  La  raison  indique  qu'un  corps  poli,  lisse,  doit  être 
beaucoup  moins  irritant  qu'un  corps  couvert  d'aspérités  : 
car  il  est  évident  que,  leurs  diamètres  étant  égaux,  le  second 
offre  un  plus  grand  nombre  de  points  de  contact  avec  les 
tissus,  et  possède  par  conséquent  une  action  plus  étendue 
comme  substance  étrangère;  ensuite,  comme  il  n'est  pas 
possible  d'admettre  que  les  fils  restent  complètement 
immobiles  dans  les  parties  qu'ils  traversent,  ceux  qui  sont 
rugueux,  pendant  ces  mouvements  inévitables,  exposent 
davantage  à  la  dilacération  des  tissus  que  ceux  qui  ont 
des  propriétés  physiques  opposées.  Or,  si  l'on  examine  au 
microscope  trois  fils,  dont  l'un  est  formé  de  chanvre,  le 
deuxième  d'argent  et  le  troisième  de  soie,  on  observe  que 
celui  d'argent  seul  est  exempt  de  toute  rugosité.  Les  deux 
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aotres.  au  contraire,  comme  on  peul  le  voir  dans  les  figures 

ci -contre,  où  les  fils  sont 
représentés  grossis  au  micros- 
cope, offrent  des  in^;alités 
nombreuses  et  évidentes  : 
elles  résultent,  pour  celui  de 
chanvre, de  bosselures  irr^;u- 
lières  qui  en  rendent  les  dia- 
mètres variables,  de  côtes  plus 
ou  moins  saillantes,  de  fila- 
ments qui  s'en  détachent,  et, 
pour  celui  de  soie,  elles  sont 
produites  par  les  tours  de  spire 
des  deux  fils  enroulés  qui  le 
constituent,  par  les  brins  qui  forment  ceux-ci,  et  par  de 
petits  flocons  qui  s'en  échappent  de  distance  en  distance. 
D  y  a,  pour  cette  dernière  espèce  de  fils,  moins  d'in^;alités 
dans  la  fine  soie  nommée  êoie  de  dentiste,  puisqpie  chez 
eUe  les  spires  manquent;  mais  ce  n'est  jamais  au  point  de 
présenter  une  surface  tout  à  fait  lisse. 

Si  ïon  examine  les  différentes  espèces  de  fils  sous  le  rap- 
port de  ta  fixité  de  leur  forme  et  de  leur  volume,  ceux  de 
métal  conservent  encore  l'avantage.  Quelles  que  soient  les 
tractions  qu'on  leur  fasse  subir,  quel  que  soit  l'état  des 
tissus  au  milieu  desquek  ik  se  trouvent,  ils  maintiennent 
invariablement  leur  disposition  extérieure  et  leurs  dia- 
mètres, n  n'en  est  pas  de  même  des  ligatures  animales 
ou  v^étales,  qui  se  raccourcissent,  se  déforment,  se  gon- 
flent, subissent,  en  un  mot,  des  changements  qui  en 
rendent  l'action  moins  précise  et  l'influence  sur  la  plaie 
plus  inconstante  et  moins  bénigne.  On  peut  juger  de  ces 
variations  par  les  résultats  suivants,  obtenus  sur  des  fils 
que  j'ai  examinés  successivement,  secs  ou  mouillés,  à  l'état 
de  relâchement  ou  de  tension  : 


Un  fil  de  soie  de  cinquante  centièmes  de  millimètre  de 
diamètre  a  présenté  les  changements  suivants  : 

Sec  et  non  tendu 0"1îO, 

Sec  et  fortement  tendu CT^, 

Mouillé  et  non  tendu 0**'52, 

Mouillé  et  fortement  tendu.    .    .    .     :    .  0*"iO, 

les  mesures  étant  prises  sur  les  spires. 
Dans  l'intervalle  des  spires,  il  v  avait  : 

Sur  le  fil  sec  et  non  tendu (jrA% 

Sur  le  fil  sec  et  fortement  tendu  ....    0*"30. 

Un  fil  de  chanvre,  soumis  aux  mêmes  expériences,  a 
présenté  : 

Sec  et  non  tendu 0"M, 

Sec  et  fortement  tendu 0*"60, 

Mouillé  et  non  tendu O^'Qâ, 

Mouillé  et  fortement  tendu 0'*73, 

les  diamètres  étant  mesurés  sur  les  endroits  où  le  fil  offrait 
une  épaisseur  moyenne. 

Un  fil  métallique,  placé  dans  les  mêmes  circonstances, 
ne  subit  aucune  modification. 

Cette  immuable  fixité  de  configuration  de  cette  dernière 
espèce  de  liens  dépend  de  leur  ineœtensibiliié  et  de  leur 
imperméabilité,  propriétés  que  ne  possèdent  point  les  fib 
organiques,  et  qui  sont  de  nature  à  leur  donner  d'autres 
avantages  encore  que  ceux  qui  résultent  de  leur  action 
mécanique.  En  effet,  elles  les  préservent  de  toute  modi- 
fication intérieure  qui  pourrait  leur  donner  des  qualités 
nuisibles  aux  parties  du  voisinage  et  à  l'économie.  Les  fils 
organiques,  au  contraire,  sont  susceptibles  de  s'imbiber 
de  tous  les  liquides  ambiants;  ils  les  retiennent  plus  ou 
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moios,  leur  permeltenl  de  s'altérer  dans  leur  substance, 
ft  donnent  ainsi  naissance  à  des  produits  septiques  qui 
doivent  tout  au  moins  irriter  les  tissus,  souvent  leur  corn- 
moniquer  une  espèce  d'infection  putride  locale  fort  défa- 
f orabie  à  la  cicatrisation,  et  même  quelquefois  devenir  la 
cause  de  la  pénétration  d'agents  délétères  dans  la  circu- 
lation«  Sous  ce  rapport,  je  dois  admettre  presque  sans 
festriction  les  idées  de  MM.  Simpson  et  Ollier.  —  G)mme 
le  prouvent  les  résultats  énoncés  plus  haut,  ce  sont  surtout 
les  fils  de  chanvre  qui  présentent  au  plus  haut  d^é  cette 
iacolté  d'absorption  et  de  rétention  des  liquides. 

n  n'y  a  donc  aucun  doute  à  émettre  sur  la  supériorité 
des  fils  métalliques  au  point  de  vue  de  la  substance,  de  la 
soriace,  de  la  fixité  dans  la  forme  et  le  volume,  de  Finexten- 
sibilité  et  de  l'imperméabilité,  liais  ces  qualités  ne  sont 
point  les  seules  qu'il  bille  considérer  dans  l'étude  des 
agents  de  la  suture;  et  pour  compléter  la  notion  de  leurs 
propriétés,  il  convient  de  les  examiner  encore  dans  la 
manière  dont  ils  exécutent  la  iraetian  et  la  striciion, 
Soos  ce  nouvel  aspect,  les  fils  métalliques  perdent  leurs 
aiantages  et  cèdent  le  pas  aux  fik  organiques  :  ils  pro- 
duisent plus  de  douleur,  pénètrent  plus  facilement  dans 
les  tissus,  et  par  conséquent  coupent  plus  vite,  toutes 
choses  ^ales  d'ailleurs,  les  parties  qu'ils  embrassent 
Veut-on  en  avoir  une  preuve  pour  ainsi  dire  banale?  Que 
l'on  suspende  au  même  doigt  deux  poids  ^aux,  retenus 
diacun  par  une  anse  de  fil,  l'une  métallique,  l'autre 
organique  :  on  ressentira  bientôt  une  douleur  plus  vive  à 
l'endroit  où  le  doigt  sera  étranglé  par  la  première,  si  elle 
a,  bien  entendu,  le  même  volume  que  l'autre;  l'impres- 
âon  qu'elle  fera  sur  le  doigt  sera  en  même  temps  plus 
profonde  et  mieux  tranchée. 

J'ai  cherché  à  déterminer,  mieux  que  par  des  appré- 
ciations subjectives,  les  propriétés  sécantes  proportion- 
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nelles  des  différents  liens.  Pour  cela  j'ai  employé  quatre 
fils,  formés  de  soie,  de  coton,  de  chanvre  et  d'argent  (1), 
absolument  de  la  même  grosseur  (^/loo  de  millimètre), 
chose  extrêmement  importante  pour  l'exactitude  de  l'expé- 
rience. J'ai  traversé  de  ces  fils  le  bord  inférieur  du  foie 
d'un  cadavre,  en  prenant  soin  d'intercepter  pour  chaque 
lien  la  même  épaisseur  et  la  même  hauteur  de  tissu,  et 
de  ne  comprendre  dans  les  anses  ni  veines  ni  artères  d'un 
certain  calibre.  Pour  donner  à  l'expérience  le  plus  d'ana- 
logie possible  avec  ce  qui  se  passe  lorsque  les  fils  agissent 
sur  les  tissus  vivants,  je  les  ai  tous  plongés  d'abord  dans 
l'eau.  A  chacun  d'eux  j'ai  suspendu  un  poids  égal,  que 
j'augmentais  à  chaque  minute  dans  les  mêmes  proportions 
pour  les  quatre  liens.  Les  choses  étant  ainsi  disposées,  la 
section  des  parties  interceptées  de  la  substance  hépatique 
s'est  opérée  dans  l'ordre  de  succession  suivant  : 

l'«  expérience  : 

io  Pour  le  fil  d'argent,  avec  200  grammes; 
^  »        de  chanvre,  •    400       « 

3"  *        de  coton,     »    SOO       •* 

4«  »        de  soie,        »    SOO       • 

Sfi  expérience  : 

io  Pour  le  fil  d'argent ,  avec  iOO  grammes; 
2°  •        de  chanvre,  »    200       • 

3°  •*        de  coton,      »    200       » 

4°  »        de  soie,        »    2SK)       » 


(1)  Je  n*ai  point  fait  d'expériences  avec  les  fils  de  crin,  par  la 
raison  que  ces  liens ,  employés  quelquefois  par  M.  G.  Siioh  et 
quelques  autres  chirurgiens ,  ont  été  abandonnés ,  du  moins  pour 
les  opérations  de  fistules ,  à  cause  de  leur  peu  de  résistance  et  de 
la  difficulté  que  Ton  a  de  bien  les  nouer. 
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f*  PiNir  le  fil  d*aj^eDl ,  avec  1^  grammes; 
2»  »        de  coton,      »    275 

3»  •de  chanTTp,  •    300        • 

4^*  •        de  soie,        -     300        • 

D  csl  donc  bien  évident  que  les  fils  métalliques,  s'ils 
remportent  sur  les  fils  organiques  sous  certains  rapports, 
leur  sont  inférieurs  sous  d'antres,  et  qu'il  est  par  conséquent 
imposibie  de  leur  attribuer  une  supériorité  absolue.  C'est 
probablemenl  la  qu'est  la  cause  des  divei^ences qui  existent 
encore  dans  les  idées  des  chirurgiens  relativement  à  ce 
point  de  pratique,  et  ce  qui,  dans  mes  expériences  clini- 
quel,  m'a  conduit  souvent  à  des  résultats  fort  différents. 
D  résuite  d.e  ces  faits  que  c'est  par  la  considération  de 
Fensemble  des  éléments  de  Faction  des  ligatures  métalliques 
ft  par  la  recherche  de  la  prédominance  ou  de  l'absence 
d'an  ou  de  plusieurs  d'entre  eux  dans  les  différents  cas 
qui  9c  présentent,  qu'il  faut  trouver  les  raisons  des  effets 
variables  que  ces  ligatures  produisent  et  les  règles  qui 
doivent  présider  au  choix  qu'il  convient  d'en  faire. 

Tontes  les  fois  que  les  fils  métalliques  seront  employés 
plalôt  comme  corps  étrangers  que  comme  moyens  de  trac- 
lion,  plutôt  comme  moyens  de  juxtaposition  que  comme 
puisances  devant  lutter  contre  des  efforts  s'exerçant  en 
vns  contraire,  leurs  effets  seront  toujours  beaucoup  plus 
avantageux  que  ceux  des  fik  oi^niques.  Ainsi,  chaque  fois 
qa'on  les  appliquera  pour  réunir  exactement  des  bords 
arivés  fadles  à  rapprocher  et  dont  la  tendance  à  l'écarté- 
nient  est  peu  marquée,  on  obtiendra  des  effets  presque 
prodigieux,  et  rarement  la  réunion  immédiate  manquera; 
de  plus,  on  pourra  maintenir  les  fils  pendant  très-longtemps 
ans  déterminer  aucune  fluxion  inflammatoire  ou  autre 
dans  la  partie  opérée.  Il  m'est  arrivé  de  placer  quinze,  vingt 


points  de  suture  métallique  sur  le  pavillon  de  l'oreille  dila- 
céré,  et  d'obtenir  une  réunion  parfaite  sans  aucune  trace  de 
suppuration;  j'ai  laissé  ensuite  ces  mêmes  fils  en  place  pen- 
dant vingt,  trente  jours,  simplement  comme  objets  de  curio- 
sité, et  pendant  tout  ce  temps  ils  n'ont  pas  provoqué  la 
moindre  douleur  ni  la  moindre  irritation.  Evidemment  ces 
liens,  placés  sur  un  organe  ou  la  peau  est  intimement 
adhérente  à  un  fibro-cartilage  et  qui  forme  un  ensemble  de 
parties  peu  mobiles  l'une  sur  l'autre,  n'étaient  contrariés 
dans  leur  action  unissante  par  aucune  force  agissant  dans 
une  direction  opposée  :  ils  se  comportaient  surtout  comme 
moyens  de  rapprochement  inertes  ayant  une  forme  propre 
à  s'opposer  passivement  aux  déplacements  des  surfaces 
adaptées  :  et,  en  jouant  simplement  le  rôle  de  corps  étran- 
gers facilement  tolérés,  ils  se  trouvaient  dans  les  mêmes 
conditions  d'innocuité  que  les  boucles  d'oreilles  attachées 
au  lobule,  les  anneaux  passés  à  travers  la  cloison  du  nei^ 
les  aiguilles  lisses  cheminant  dans  les  tissus,  les  fils  métal- 
liques oubliés  dans  des  organes  non  contractiles,  etc. 

Mais  lorsque  les  fils  métalliques  sont  placés  dans  des  par- 
ties où  des  puissances  plus  ou  moins  énergiques  luttent 
contre  leur  action,  ce  ne  sont  plus  les  qualités  résultant  de 
leur  composition  qui  produisent  les  principaux  efièls,  mais 
bien  leurs  propriétés  pénétrantes  ou  sécantes  :  leur  inno- 
cuité comme  corps  étrangers  est  efiacée  par  leurs  inconvé- 
nients comme  agents  de  pression  sur  les  tissus.  Et  comme 
cette  pression  peut  être  déterminée  ou  par  une  traction 
excentrique  exercée  par  des  forces  musculaires,  ou  par  la 
réaction  d'un  tissu  élastique,  ou  par  le  poids  des  organes, 
ou  par  un  engorgement  quelconque,  primitif  ou  consécutif 
des  parties  avoisinantes,il  en  résulte  que  les  fils  métalliques 
perdent  leurs  prérogatives  toutes  les  fois  que  l'une  ou  l'autre 
de  ces  conditions  se  présente.  Dans  ces  cas,  au  moment 
où  le  chirurgien  place  cette  espèce  de  liens,  ils  tendent  à 


—  519  — 

sectioDDcr  les  parties  d'une  manière  active;  mais  ensuite  ce 
•ont  les  tissus  qui  se  coupent  sur  eux,  ce  qui,  en  définitive, 
rtfieDt  absolument  au  même. 

Tai  observé  ces  phénomènes  dans  un  grand  nombre 
d'opérations.  Quand  il  m'est  arrivé,  par  exemple,  de  pra- 
tiquer des  sutures  sur  la  peau,  j'ai  remarqué  que  les  fils 
métalliques  réussissaient  mieux  que  les  fils  de  soie  ou  de 
chanvre  lorsque  l'adaptation  pouvait  s'exécuter  sans  tirailler 
le  tisra  et  sans  en  mettre  en  jeu  la  puissance  élastique.  Mais 
lonqpe  la  nature  et  la  forme  de  la  plaie  étaient  telles  que 
le  fond  ne  pouvait  en  être  recouvert  que  par  un  empnint 
£ut  aux  régions  voisines  au  mojen  d'une  forte  traction, 
quand  surtout  l'ajustement  ne  pouvait  être  assez  exact  pour 
assurer  une  réunion  immédiate  et  faire  éviter  la  suppu- 
ration, j'ai  vu  généralement  les  sutures  métalliques  perdre 
toute  leur  efficacité.  A  la  face,  je  n'ai  pas  eu  à  m'en  louer, 
probablement  parce  que  la  peau  y  est  partout  soumise  à 
l'action  de  nombreux  muscles  peauciers.  Au  col  de  la  vessie, 
j'ai  remarqué  que  l'opération  de  la  fistule  réussissait  moins 
bien  qu'ailleurs,  et  j'ai  cru  pouvoir  expliquer  ce  fait 
{Ofas.  Xyni)  par  la  nécessité  où  l'on  se  trouve  d'y  faire 
presque  toujours  entrer  des  fibres  musculaires  dans  la 
suture.  Sur  les  paupières,  organes  éminemment  disposés  à 
Hnfiltration  inflammatoire,  je  n'ai  jamais  retiré  aucun 
avantage  de  l'application  des  sutures  métalliques;  aussi 
snis-je  étonné  de  voir  dans  l'excellent  travail  de  M.OIIier(l) 
que  ce  praticien  emploie  ce  mode  de  réunion  pour  les  blé- 
pharoplasties.  Au  prépucej'ai  eu  des  accidents  qui  m'ont  à 
tout  jamais  d^oûté  de  l'usage  des  fils  inorganiques  dans  cette 
région;  et  il  faut  que  la  même  chose  soit  arrivée  a  M.  OUier, 
puisqu'il  dit  y  avoir  toujours  vu  survenir  de  la  suppuration. 


Il)  Olliks,  Deê  êyiures  méUilliqutêj  etc. y  p.  23. 
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Il  est  facile  de  conclure  des  considérations  précédentes 
que  les  parties  du  corps  où  se  trouvent  réunies  les  dispo- 
sitions les  plus  favorables  à  l'efficacité  des  sutures  métal- 
liques sont  le  pavillon  de  Toreille,  la  cloison  nasale,  les 
ailes  du  nez,  le  système  osseux,  les  cartilages,  et,  à  un  degré 
inférieur,  le  vagin.  Dans  ce  dernier  organe,  on  trouve  un 
derme  consistant  recouvert  d'un  épilhélium  stratifié  très- 
épais,  formant  une  paroi  dure,  peu  sensible,  sur  laquelle 
les  fils  peuvent  prendre  un  point  d'appui  solide;  cette  paroi 
présente  bien  sous  elle  des  fibres  musculaires  lisses,  mais 
celles-ci  sont  rudimentaircs  et  douées  d'une  puissance  peu 
énergique;  au-dessous  des  fibres  musculaires  existe  un  tissu 
fibreux  s'enchevétrant  avec  elles  et  se  continuant  vers  la 
vessie  par  des  prolongements  plus  mous,  dégénérant  insen- 
siblement en  une  trame  conjonctive  très-làche  qui  permet 
au  vagin  et  à  la  poche  urinaire  de  se  mouvoir  très-libre- 
ment l'un  sur  l'autre  :  en  somme,  la  paroi  vaginale  est 
constituée  par  une  masse  assez  cohérente,  dont  les  diffé- 
rentes parties  n'ont  guère  de  tendance  à  exécuter  de  grands 
mouvements*  qui  est  peu  susceptible  d'obéir,  dans  l'état 
normal,  aux  contractions  du  système  musculaire  voisin, 
c'est-à-dire  de  celui  de  la  vessie  et  du  rectum,  et  qui  ne 
peut  subir  de  déplacements  d'ensemble  que  sous  l'influence 
de  tiraillements  exercés  par  la  matrice,  ou  par  suite  de 
pressions  provenant  de  l'intestin  ou  de  la  poche  urinaire. 
Les  conditions  propices  à  l'application  de  la  suture  métal- 
lique, sans  y  élre  aussi  marquées  qu'aux  organes  par- 
faitement immobiles  que  je  citais  tout  à  l'heure,  y  sont 
cependant  assez  prononcées;  on  conçoit  donc  que  ce  mode 
de  réunion  y  soit  souvent  couronné  de  succès,  quand  des 
dispositions  exceptionnelles  n'y  donnent  point  naissance  à 
des  tractions  ou  à  des  tensions  insolites. 

Les  fils  métalliques,  comme  les  fils  organiques  et  les  liga- 
tures en  général,  traversent  les  tissus  par  deux  mécanismes 


ibrt  différents  :  par  pression  et  par  ulcération.  —  C'est 
mrtoat  par  le  premier  de  ces  mécanismes  que  les  fils  métal- 
liques se  fraient  une  Toie  à  travers  les  tissus.  La  pression 
qolls  excrceni  a  pour  effet  d  effectuer,  suivant  son  intensité 
et  la  ténuité  des  fik,  ou  une  véritable  séparation  des  mo- 
léeules  oi^niques,  une  section,  dans  toute  1  acception  du 
mot^  ou  un  rapprochement  excessif  de  ces  molécules  qui  en 
détermine  Fabsorption,  et  par  suite  donne  lieu  à  une  perte 
de  substance  sans  suppuration.  Ce  dernier  effet  est  analogue 
i celui  qu'on  observe  quelquefois  dans  un  intestin  étranglé, 
lorsque  les  membranes  muqueuse  et  musculaire  en  sont 
détruites  comme  par  une  incision,  sans  qu'il  y  ait  aucune 
trace  d'inflammation  sur  les  bords  de  la  plaie. —  Le  second 
mécanisme  peut  bien  encore  accompagner  le  premier  lors 
de  la  destruction  des  tissus  par  les  fils  métalliques,  mais 
c'est  à  un  d^ré  bien  moindre,  quoi  qu'en  aient  dit  certains 
auteurs  et  surtout  M.  G.  Simon,  que  lorsqu'il  se  produit 
après  l'application  des  fils  organiques  (Obs.  XIX  (2«  opéra- 
tion)). C'est  même  ce  qui  oblige  à  les  retirer  aussitôt  que 
pcMsible,  sous  peine  de  voir  les  dégâts  et  la  suppuration 
qu'ils  produisent  augmenter  de  jour  en  jour.  On  comprend 
(adiemcnt  les  déductions  pratiques  que  Ton  peut  tirer  de 
CCS  faits. 

Plus  les  fils,  soit  organiques,  soit  inorganiques,  sont  fins, 
plus  la  section  des  tissus  se  fait  facilement,  toutes  les  autres 
conditions  restant  les  mêmes.  Cette  yérité,  qui  tombe  sous 
le  sens,  n'a  pas  besoin  de  démonstration.  Mais  pour  ce  qui 
regarde  l'ulcération,  la  même  progression  ascendante  n'a 
pas  lieu  parallèlement,  pour  les  deux  espèces  de  fils,  en  rai- 
son de  l'augmentation  de  leur  volume  :  ainsi,  les  fils  de  soie 
et  ceux  de  chanvre  excitent  un  travail  de  suppuration  et 
d'ulcération  en  rapport  avec  leur  grosseur;  mais  les  fils  de 
métal  n'en  déterminent  guère  davantage  quand  ils  ont  un 
certain  diamètre,  par  exemple,  un  demi-millimètre,  que 
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lorsqu'ils  ont  une  ténuité  capillaire.  Cela  résulte,  on  le 
comprend,  de  la  tolérance  dont  ils  jouissent  en  yertu  de 
leur  composition,  de  leur  subslance.  La  conséquence  de  ce 
fait  est  que,  s'il  convient  d'employer  des  fils  organiques 
n'ayant  pas  une  trop  grande  épaisseur,  il  est  moins  indiqué 
de  s'astreindre  à  cette  règle  quand  on  se  sert  de  liens 
métalliques.  Il  n'est  donc  pas  aussi  indispensable  que  l'ont 
cru  Hayward,  l'inventeur  de  l'application  des  fils  très- 
fins,  et  ses  imitateurs,  MM.  Yerneuil,  Ollier  et  autres,  de 
diminuer  outre  mesure  le  diamètre  de  ces  liens,  sauf  dans 
les  cas  où  l'on  veut  s'en  servir  comme  moyens  de  perfec- 
tionner l'ajustement  des  bords;  il  n'est  pas  même  toujours 
nécessaire  de  faire  usage  de  fils  aussi  minces  que  ceux  qui 
sont  recommandés  par  MM.  Sims.  Bozeman,  Simpson, 
Baker- Brown,  Spencer  Wells,  etc.  Dans  ma  pratique,  j'ai 
toujours  trouvé  de  l'avantage,  bien  entendu  pour  l'opéra- 
tion de  la  fistule  uro-génitale,  à  ne  pas  descendre  au- 
dessous  d'un  diamètre  de  trois  dixièmes  de  millimètre;  et 
je  n'en  ai  pas  moins  pu  multiplier  le  nombre  des  fils  de 
manière  à  leur  faire  exécuter  ladaptation  par  un  grand 
nombre  de  points  à  la  fois,  comme  cela  est  recommandé 
à  bon  droit  par  les  partisans  de  la  méthode  américaine. 

M.  Ollier  a  beaucoup  insisté  sur  la  différence  de  l'action 
des  deux  espèces  de  fils,  envisagés  comme  moyens  de  rap- 
prochement et  de  maintien  fixe  des  lèvres  de  la  plaie.  Il  a 
démontré  que,  lorsque  la  section  ou  l'ulcération  des  tissus 
n'a  été  opérée  que  partiellement  par  la  ligature,  le  fil  mé- 
tallique, conservant  la  même  forme  et  la  même  rigidité 
après  ces  lésions,  continue  à  maintenir  rapprochées  les 
parties  non  divisées,  tandis  que  le  fil  organique,  se  relâ- 
chant immédiatement  dans  toute  son  étendue  en  vertu  de 
sa  souplesse,  cesse  de  les  soutenir  convenablement  et  les 
abandonne  à  leurs  tendances  naturelles.  Ces  considérations 
sont  très-justes  et  parfaitement  sanctionnées  par  l'obser- 
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ration,  et  il  iaul  en  tenir  compte  dans  l'appréciation  des 
propriétés  des  différentes  sutures.  On  peut  ajouter  que  la 
qualité  que  possèdent  les  fils  métalliques  de  conserver  les 
formes  qu'on  leur  imprime,  procure  encore  un  autre  avan- 
ta^  :  c^est  celui  de  permettre  d'exécuter  une  espèce  de 
rapprochement  provisoire  en  les  soumettant  à  un  ajusteur 
quelconque.  Cette  particularité  donne  au  chirui^en  la 
bcollé  de  modifier  l'affrontement,  d'en  changer  la  diree- 
tioo,  d'augmenter  ou  de  diminuer  la  force  de  pression  du 
fil,  d'apporter  remède  à  une  faute  commise,  tout  cela  avant 
de  fixer  définitivement  le  point  de  suture,  ce  qui  est  impos- 
able avec  des  liens  organiques.  Mais  si  la  rigidité  des  fils 
métalliques  leur  donne  ces  avantages,  elle  a  bien  aussi 
certains  inconvénients  qu'il  faut  signaler.  Elle  rend  plus 
difficile  l'introduction,  le  serrement  et  l'extraction  des 
fib;  en  outre,  toutes  les  fois  que  les  extrémités  de  ces 
liens  sont,  en  raison  de  la  grande  mobilité  des  organes, 
exposées  à  être  portées  vers  des  parties  voisines  très-déli- 
cales.  comme  aux  paupières,  au  prépuce,  etc.,  la  rigidité 
derient  un  défaut  susceptible  d'inspirer  parfois  quelques 
inquiétudes;  enfin .  les  pointes  métalliques  peuvent  gêner 
l'application  des  topiques,  des  pansements,  des  appareib 
que  certains  chirurgiens  tiennent  beaucoup  à  employer 
chez  leurs  opérés.  Pour  moi,  ce  dernier  désavantage  serait 
de  bien  peu  dlmportance,  non-seulement  après  l'opération 
de  la  fistule,  mais  après  toutes  les  opérations  en  général  : 
ear  Texpérience  m'a  fait  apprécier  les  vices  de  ces  habitudes 
routinières,  qui,  le  plus  souvent,  n^ont  d^aulre  résultat  que 
de  concentrer  autour  de  la  plaie  des  foyers  d'infection, 
d'augmenter  et  de  prolonger  inutilement  les  souffrances 
des  patients,  et  de  nuire  à  la  cicatrisation  plutôt  que  de  la 
(avoriser.  J'estime  que  presque  toujours,  dans  les  plaies  de 
la  surface  du  corps,  une  simple  compresse  imbibée  d'eau 
tiède  recouverte  d'un  linge  sec  et  renouvelée  plusieurs  fois 
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en  vingt-quatre  heures,  suffit  amplement  pour  défendre  la 
lésion  de  continuité  contre  l'action  de  Tair,  Tentourer  de 
l'atmosphère  douce  et  humide  qui  lui  convient, et  la  main- 
tenir dans  un  état  de  propreté  convenable.  Cependant, 
comme  il  peut  y  avoir  et  qu'il  j  a  effectivement  des  prati- 
ciens qui  envisagent  autrement  que  moi  ce  point  de  thé- 
rapeutique chirurgicale;  comme,  d'ailleurs,  il  se  présente 
des  cas  où  les  pansements  ont  des  indications  particulières 
à  remplir  et  dans  lesquels  les  pointes  métalliques  consti- 
tueraient un  embarras  ou  même  un  véritable  obstacle^  il  y 
a  lieu  à  ne  pas  considérer  l'imperfection  que  je  viens  de 
signaler  comme  nulle  et  sans  conséquence. 

En  récapitulant  ce  que  je  viens  de  dire  des  qualités 
et  des  défauts  des  fils  métalliques,  il  est  impossible,  me 
paraît-il,  de  ne  pas  admettre  comme  conclusions  :  que  l'on 
a  été  trop  loin  dans  les  espérances  qu'a  fait  naître  leur 
introduction  dans  la  chirurgie;  qu'il  ne  faut  pas  croire 
qu'on  puisse  les  employer  d'une  manière  générale  et  les 
substituer  complètement  aux  fils  organiques;  qu'ils  ont 
néanmoins  des  propriétés  précieuses  qui  leur  donnent  une 
grande  supériorité  dans  certains  cas  faciles  à  déterminer; 
que,  notamment  dans  les  sutures  vaginales,  ils  rencontrent 
une  grande  partie  des  conditions  indispensables  à  leur 
efficacité,  tandis  que  les  fils  organiques  y  trouvent  des  élé- 
ments d'humidité  et  d'imbibition  qui  doivent  provoquer 
facilement  les  accidents  auxquels  leur  nature  les  expose. 

Tous  les  partisans  des  sutures  métalliques  n'emploient 
pas,  connue  on  sait,  la  même  substance.  On  a  successive- 
ment mis  en  usage  le  plomb,  l'or,  l'argent,  le  platine,  le 
fer.  Nous  voyons  encore  aujourd'hui  les  chirurgiens  se 
partager  à  cet  égard  en  deux  groupes  principaux  :  ceux 
qui  préfèrent  les  fils  d'argent,  et  ceux  qui  ont  une  prédi- 
lection pour  les  fils  de  fer.  Ces  derniers  motivent  leur 
choix  sur  ce  que  le  fil  de  fer  est  moins  chcr^  plus  tenace. 
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plus  résistaot,  et  permel  de  se  senrir  de  ligatures  beaucoup 
plus  fines.  J*ai  dans  le  temps  été  séduit  un  moment  par  ces 
eonsîdératîons.Mais  des  expériences  ultérieures  m'ont  porté 
a  adopter  d'autres  idées  :  j'admets  aujourd'hui  assez  volon- 
tien  avec  ceux  qui  préfèrent  l'emploi  de  l'argent,  que  les 
fib  formés  de  ce  métal,  étant  beaucoup  moins  oxydables 
que  ceux  de  fer,sont  par  cela  même  moins  sujets  à  devenir 
n^oeox  et  irritants  pour  la  plaie  et  à  brouiller  les  environs 
de  celle-ci  d'une  couleur  résultant  de  leur  altération  chi- 
miqoe;  ils  sont  aussi  souples,  plus  souples  même  que  les  fils 
de  fier;  ils  n'ont  pas  au  même  d^ré  la  tendance  à  se  mêler 
et  a  s'enchevêtrer  pendant  la  manœuvre  opératoire;  après 
lair  section  ils  présentent  des  extrémités  moins  piquantes, 
moios  susceptibles  de  pénétrer  dans  les  chairs  et  même 
parfois  dans  les  doigts  de  l'opérateur;  s'ils  sont  moins 
tenaces  et  moins  résistants  quand  ils  ont  un  très-petit 
volume,  c'est  là  un  bien  faible  défaut,  attendu  qu'ordinai- 
rement l'effort  qu'ils  sont  chargés  d'exercer  n'est  pas  bien 
grand,  et  que,  d'ailleurs,  les  fils  fins  ont  des  propriétés 
sécantes  qui  doivent  les  faire  rejeter  quand  il  faut  exercer 
une  forte  traction  ;  enfin,  s'ils  sont  un  peu  plus  chers,  c'est 
un  inconvénient  qui  perd  de  son  importance  du  moment 
qu'on  n'emploie  pas  les  sutures  métalliques  comme 
méthode  générale. 

Supposons  maintenant  qu'on  adopte  pour  la  suture  de 
la  fistule  les  fils  métalliques,  qu'on  préfère  ceux  d'argent, 
et  qu'on  se  serve  du  procédé  qui  consiste  à  les  introduire 
à  la  suite  de  fils  de  soie  doubles  terminés  par  une  anse. 
Quelles  sont  les  précautions  à  prendre  pour  leur  faire  tra- 
verser les  lèvres  de  la  plaie?  —  Il  y  en  a  surtout  deux 
auxquelles  il  faut  songer  tout  d'abord  :  1^  faire  en  sorte  que 
la  petite  anse  de  fil  métallique  qui  doit  être  accrochée  |>ar 
celle  du  fil  de  soie,  soit  aplatie  et  effacée  de  manière  à  ne 
point  être  arrêtée  à  l'ouverture  d'entrée,  et  2^  éviter  que, 


pendant  le  mouvement  un  peu  sec  et  brusque  qui  doit  la 
faire  passer  dans  les  bords  de  la  fistule,  la  totalité  du  fil 
métallique  soit  entraînée  au  delà  de  l'ouverture  de  sortie. 
—  Pour  remplir  la  première  de  ces  indications,  j'ai  fait 
-_  j^  confectionner  une  pince  particulière ,  que  j'ai 

^^^^^j  nommée  pt-ette-fit,  et  dont  les  deux  branches 
IIJ  'Il  ^°^^  terminées,  l'une  par  une  mortaise  trans- 
versale exactement  de  la  dimension  du  fîl  à 
aplatir,  l'autre  par  un  tenon  destiné  à  glisser 
par  frottement  dans  la  mortaise  et  à  pénétrer 
jusqu'à  son  fond.  L'entrée  d'une  des  extré- 
mités de  la  mortaise  est  infundibuli  forme  pour 
permettre  à  la  petite  anse  du  fil  de  s';^  intro- 
duire facilement.  Lorsque  celle-ci  est  arrivée 
dans  la  rainure,  un  mouvement  du  tenon  la 
déprime  et  la  réduit  à  la  forme  et  aux  dimen- 
sions d'un  fil  double.  Cet  instrument  est  d'une 
grande  utilité  :  on  peut  apprécier  tous  les  ser- 
vices qu'il  est  susceptible  de  rendre  quand  on  a 
expérimenté  la  difficulté  qu'il  y  a  quelquefois 
à  aplatir  suffisamment  soit  avec  les  doigts,  soit 
avec  une  pince  ordinaire,  soit  avec  tes  dents 
l'extrémité  de  l'anse  métallique,  —  Pour  ce  qui  est  de  la 
seconde  indication,  j'ai  l'habitude  de  former  un  anneau 
simple  ou  double  à  l'extrémité  du  fil  opposée  à  sa  |>etite 
anse  aplatie,  de  sorte  que,  dans  un  mouvement  de  traction 
trop  énergique,  cette  extrémité  se  trouve  ainsi  arrêtée  i 
l'entrée  des  lèvres  de  la  plaie. 

En  général,  il  ne  faut  passer  qu'un  fil  d'argeut  simple 
à  travers  les  deux  bords  de  ta  fistule  :  car  s'il  était  jamais 
indiqué  d'exercer  un  effort  tel  que  l'on  pût  croire  un  fil 
unique  incapable  d'y  suffire,  il  est  très-probable  qu'un  fit 
double  n'y  parviendrait  pas  mieux  sans  produire  de  déchi- 
rures. J'ai  cru  une  fois  devoir  appliquer  un  double  fil  sur 
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des  bords  apparteoani  au  col  iilérin  (Obs.  V  (1'*  opération)); 
mais  les  effets  que  j'en  ai  obtenus  ne  m'ont  pas  paru  assez 
iavoraUes  pour  m'engager  a  suivre  encore  à  l'aTcnir  la 
même  conduite. 

Les  mojms  employés  pour  fixer  les  fils  ont  été  très- 
nombreux,  comme  on  a  pu  le  voir  dans  la  notice  histo- 
rique (pp.  181  et  suivantes).  L'essentiel,  dans  cette  petite 
opératioD,  est  de  pouvoir  opérer  exactement  le  d^ré  de 
striction  que  l'on  désire,  de  jouir  de  la  faculté  d'augmenter 
œOe-d  ou  de  la  diminuer  au  besoin,  et  de  voir  facilement 
ce  qui  se  passe  au  moment  ou  on  l'exécute.  Or.  tout  cela 
devient  difficile  ou  impossible  avec  les  procédés  qui  consti- 
tuent la  suture  boutonnée  :  en  effet,  soit  que  Ton  emploie 
la  plaque  de  plomb  de  M.  Bozeman  ou  celle  de  M.  Atlee, 
mt  que  Ton  préfère  l'attelle  de  fils  de  fer  de  M.  Simpson, 
rcnsemble  de  ces  moyens  de  suture  formant  après  leur 
application  un  tout  dont  les  différentes  pièces  sont  insé- 
parables, on  ne  peut  pas,  en  serrant  les  liens,  diriger  son 
attention  sur  les  exigences  particulières  de  chaque  point  pris 
isolémenLDe  plus, dans  plusieurs  de  ces  procédés, la  plaque 
couvrant  toute  la  région  opérée,  il  n*esl  pas  possible  d'ap- 
précier jusqu'à  quel  point  les  lèvres  sont  ou  ne  sont  point 
couvenablement  ajustées  et  comprimées  l'une  contre  l'autre; 
d'ailleurs,  il  est  peu  facile  de  perforer  la  plaque  exacte- 
ment en  face  des  fils  introduits,  ce  qui  donne  souvent  lieu 
à  des  tractions  irr^ulières  sur  les  bords  de  la  plaie;  enfin^ 
Tensemble  de  1  appareil  constitue  une  petite  masse  dont  le 
poids  ne  peut  manquer  d'exercer  sur  la  ligne  de  réunion  un 
tiraillement  nuisible,  et  ne  rachète  pas  cette  imperfection 
par  la  (acuité  qu'il  posséderait,  comme  on  l'a  prétendu,  de 
préserver  la  plaie  du  contact  des  liquides  ambiants.  Je  ne 
disconviens  pas  que,  malgré  tous  ces  défauts,  la  suture  en 
bouton  ait  souvent  été  employée  avec  succès  par  un  grand 
nombre  d^opérateurs;  mais  quant  à  moi,  je  l'ai  mise  en 
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usage  deux  fois  (Obs.  II  (â«  et  8*  opérations))  sans  avoir  eu 
à  m'en  applaudir.  Les  crampons  en  croissant,  de  M.  Baker- 
Brown^  forment  une  espèce  de  suture  encbcTÎHée  entre- 
coupée qui  rappelle  le  premier  procédé  employé  par  M.  Sims 
{Clamp-Suture)  et  les  différentes  sutures  rooniliformes,  et 
offrent  tous  les  défauts  de  ce  genre  de  réunion.  Pour  ce  qui 
est  des  tubes  de  plomb  de  M.  Galli,  ils  ne  permettent  pas 
de  graduer  à  volonté  la  striction,  car  une  fois  qu'ils  sont 
aplatis  sur  le  fil,  le  point  de  suture  est  établi  définitivement, 
et  il  n'y  a  plus  moyen  de  le  corriger  s'il  a  été  pratiqué  d'une 
manière  vicieuse  :  je  ne  puis  donc  leur  reconnaître  aucun 
avantage,  qu'ils  soient  fixés  sur  les  crampons  ou  les  boutons 
(MM.  Bozeman  (p.  127),  Atlee  (p.  188),  Battey  (p.  184), 
Baker-Brown  (p.  180),Hilliard  (l)))Ou  qu'ils  soient  séparés 
et  qu'on  les  applique  isolément  sur  les  fils  à  leur  sortie  de  la 
plaie  (MM.  Sims  (ancien  procédé,  p.  112),  Desgranges,  etc. 
(p.  187)),  comme  je  l'ai  fait  dans  le  cas  de  l'observation  II 
(4«  opération). 

Le  meilleur  moyen  de  fixer  les  fils  métalliques  consiste, 
selon  moi,  à  les  tordre  en  leur  faisant  exécuter  quelques 
tours  de  spire.  Avant  d'exécuter  cette  manœuvre,  il  est 
bon  de  rapprocher  les  extrémités  des  liens  de  manière  à 
s'assurer  du  degré  de  perfection  du  point  de  suture,  et,  s'il 
est  mal  fait,  à  y  remédier  avant  de  le  serrer  définitivement. 
Ce  rapprochement  s'est  pratiqué  avec  des  ajusteurs  de  dif- 
férentes espèces,  le  fulcrum  de  M.  Sims  (p.  116),  l'ajusteur 
de  M.  Bozeman  (p.  126),  celui  de  M.  Schuppcrt  (p.  196).  Je 
crois  que  ces  différents  instruments  remplissent  également 
bien  le  but  qu'on  se  propose;  cependant  il  me  parait  que 
ceux  de  MM.  Sims  et  Schuppert  sont  plus  commodes  que 
celui  de  M.  Bozeman,  le  placement  des  fils  dans  le  trou 


(I)  FoLLiif,  ouvrage  cité,  p.  20. 
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doni  ce  dernier  inslrument  est  percé  étant  quelquefois 
moins  facile  que  leur  introduction  dans  la  cannelure  des 
deoi  autres. 

La  lornon  des  fils  est  ordinairement  pratiquée  par  les 
chirurgiens  américains  de  manière  à  serrer  fortement  les 
bords  de  la  plaie  l'un  contre  l'autre.  D'autres  chirurgiens, 
(Jobert  (p.  87),  M.  Scbuppert  (p.  197))  et  autres  recom- 
mandent de  ne  les  nouer  que  très-légèrement.  Il  me  semble 
qu'il  faut  garder  un  juste  milieu  entre  une  striction  trop 
énergique,  qui  exposerait  à  écraser  et  à  traverser  les  tissus, 
ft  un  rapprochement  trop  lâche,  qui  n'aboucherait  pas 
suffisamment  les  petits  orifices  vasculaires  des  deux  lèvres 
et  leur  permettrait  de  former  entre  les  surfaces  de  petits 
épanchements  sanguins  qui  devraient  ultérieurement  être 
expulsés  par  la  suppuration. 

M.  Sims,  au  lieu  de  pratiquer  la  torsion  des  fils,  a  quel- 
quefois employé  un  autre  procédé,  qui  consiste  à  iaire  a 
fane  des  extrémité:»  du  lien  un  nœud  coulant  dans  lequel 
on  pasK  l'autre  extrémité,  qu'on  renverse  ensuite  du  côté 
opposé  (1).  C'est  un  procédé  qui  est  très-simple  et  que  la 
rigidité  des  fils  métalliques  rend  fort  praticable.  Il  est  pos- 
nble  qu'il  soit  avantageux  dans  certains  recoins  du  champ 
opératoire  où  la  torsion  doit  quelquefois  se  faire  pour  ainsi 
dire  à  tâtons,  sans  qu'on  puisse  bien  juger  de  la  force  qu'on 
lui  imprime;  mais  je  doute  que,  dans  l'immense  majorité 
des  cas  de  fistules,  il  puisse  favorablement  remplacer  la 
torsion  ordinaire  et  surtout  donner  la  sécurité  que  procure 
celle-ci. 

Pour  procéder  avec  facilité  à  la  formation  des  spires  qui 
doivent  rassembler  et  fixer  les  extrémités  des  fils,  on  pour- 
rait à  la  rigueur,  si  la  fistule  n'était  point  profonde,  se  servir 


f  I;  CarBCBiix,  Traité  pratique  de»  maladies  den  femmen^  p.  908. 


—  550  — 

simplement  des  doigts^  et^  dans  le  cas  contraire,  de  deux 
pinces  à  disséquer  ordinaires.  Mais  ce  sont  là  des  moyens 
fort  imparfaits.  L'instrument  de  M.  Coghill,  employé  par 
M.  Simpson  (p.  131),  permet  d'exécuter  une  torsion  plus 
régulière;  mais  il  a  le  désavantage  de  la  compliquer  de 
l'obligation  d'introduire  d'abord  les  fils  dans  les  deux  canaui 
terminaux  de  sa  tige.  Il  me  parait  donc  convenable  d'aban- 
donner ces  instruments  pour  s'en  tenir  à  la  pince  à  coulant 
à  bec  de  cane,  de  M.  Sims,  qui  me  parait  remplir  toutes  les 
conditions  voulues.  Il  y  a  seulement,  en  s'en  servant,  à 
prendre  des  précautions  dont  l'oubli  pourait  donner 
quelque  embarras.  D'abord,  il  ne  faut  saisir  les  deux  extré- 
mités du  fil  ni  trop  près  ni  trop  loin  de  la  plaie;  car,  dans 
le  premier  cas,  la  partie  tordue  pourrait  se  cacher  dans  les 
chairs,  et  l'extraction  en  deviendrait  plus  tard  difficile;dans 
le  second,  les  bouts  de  l'anse,  après  leur  section,  seraient 
susceptibles  de  piquer  le  vagin  pendant  les  mouvements  de 
torsion,  et  il  serait  nécessaire  de  faire  un  trop  grand  nombre 
de  tours,  ce  qui  exposerait  à  la  rupture  du  fil.  Puis  il  faut 
avoir  l'attention  de  placer  le  fond  de  la  cannelure  de  la 
fourche  plate  vis-à-vis  de  la  ligne  de  réunion,  afin  que  la 
traction  exercée  obliquement  sur  le  fil  se  convertisse,  à  partir 
du  point  de  réflexion,  en  un  efibrt  agissant  perpendiculai- 
rement sur  la  surface  opérée.  Enfin  il  est  bon,  quand  la 
torsion  est  arrivée  au  degré  que  l'on  juge  approximative- 
ment convenable,  de  retirer  le  fulcrum  pour  s'assurer  si  la 
striction  est  suffisante  ou  doit  être  augmentée,  et  de  n'aban- 
donner le  point  que  lorsqu'on  a  tous  ses  apaisements  à 
cet  égard.  Sans  cette  précaution,  souvent  on  quitterait  le  fil 
avant  que  le  dernier  tour  de  spire  soit  assez  rapproché  de  la 
ligne  de  réunion,  et  les  lèvres  de  la  plaie  seraient  ainsi  sim- 
plement accolées,  au  lieu  d'être  en  même  temps  l^èrement 
pressées  l'une  contre  l'autre. 

C'est  surtout  au  moment  de  la  torsion  des  fils  qu'il  faut 
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X  garder  de  permeltre  le  rebroassement  en  dedans  des 
bords  de  la  plaie.  Quand  cette  tendance  se  manifeste,  il  faut 
accrocher  les  lèrres  au  moyen  de  fins  tenaculums,  les 
retourner  en  dehors  et  les  fixer  dans  cet  état.  Si  cet  expé- 
dient ne  suffit  pas,  on  doit  placer  très-superficiellement, 
cooime  je  l'ai  fait  sur  la  fistule  de  l'obserTation  XI  (2«  opé- 
ration), un  fil  complémentaire,  qui  joue  dans  ce  cas  le 
rôle  des  fils  d'ajustement  de  M.  Simon. 

Une  bonne  précaution  à  prendre,  en  Tue  d'empêcher 
la  lésion  du  vagin  par  les  bouts  des  fils  et  d'en  rendre 
plus  tard  l'enlèTement  plus  commode,  c'est,  après  la  tor- 
ma,  de  les  renverser  tous  à  plat  et  du  même  cdlé,  en  les 
courbant  sur  le  fond  de  la  cannelure  du  fulcrum.  En  se 
comportant  ainsi,  on  rend  inutiles  les  topiques  qu'on  a 
conseillé  d'introduire  dans  le  vagin  après  l'opération,  char- 
pie, amadou,  tampons,  etc.,  toutes  substances  qui,  comme 
je  Fai  fait  remarquer,  deviennent  des  foyers  d'infection 
nuisibles  à  la  plaie  et  à  l'ensemble  de  l'organisme,  et  qui, 
par  les  mouvements  qu'elles  impriment  aux  fils,  compro- 
mettent la  formation  régulière  de  la  cicatrice. 

Les  différents  temps  de  la  suture  de  la  paroi  uro-géni- 
taie  avivée  peuvent  être  contrariés  par  des  complications 
dont  il  est  bon  de  prévoir  la  possibilité  et  contre  lesquelles 
il  faut  être  prémuni.  Ainsi,  l'aiguille  peut  rencontrer  sur 
»n  passage  des  tissus  durs,  résistanU,  difficiles  à  traverser, 
dans  lesquels  elle  est  très-exposée  à  se  briser  quand  on  ne 
la  pousse  pas  exactement  dans  la  direction  de  sa  cour- 
bure, on  qu'on  veut  arriver  par  la  force  à  ce  qui  ne  doit 
être  obtenu  que  par  l'adresse,  la  prudence  et  la  patience. 
Ccst  surtout  quand  on  doit  faire  passer  les  aiguilles  dans 
du  tissu  fibreux  avoisinant  le  col  de  la  matrice  (Obs.  V 
(1«  opération),  VI,  VII,  XIV),  lorsqu'il  faut  leur  faire  raser 
les  os  (Obs.  V  (l'*  opération),  XD,  XVIII,  XIX)  ou  traverser 
le  col  vésical  (Obs.  XVIII),  que  l'on  court  le  risque  de  les 
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voir  se  rompre  (surtout  si  l'on  n'a  pas  saisi  les  aiguilles  au 
point  qui  convient  pour  ne  pas  mettre  trop  en  jeu  leur 
élasticité).  Quelquefois  des  bourrelets  muqueux  viennent 
se  présenter  au-devant  de  la  pointe  des  aiguilles,  et  il  faut 
à  chaque  instant  le»  repousser  pour  ne  pas  les  piquer 
(Obs.  XIII).  D'autres  fois,  malgré  toutes  les  précautions 
prises,  ou  par  suite  de  quelque  distraction  de  l'opérateur 
ou  des  aides,  il  survient  des  contre-temps,  de  petits  accidents 
qui  peuvent  pour  un  moment  dérouter  le  chirurgien  qui 
n'a  pas  la  présence  d'esprit  nécessaire  pour  remédier 
immédiatement  à  ces  obstacles  ou  pour  les  tourner  par 
quelque  résolution  improvisée.  On  pîourra  juger  de  la 
nature  de  ces  accidents  par  l'énumération  ci -jointe  de 
quelques-uns  de  ceux  que  j'ai  eus  à  subir  : 

Plusieurs  fois  il  m'est  arrivé  de  casser  des  aiguilles  dans 
les  tissus  et  de  devoir  les  en  retirer  (Obs.  VI,  XVIII 
(li'«  opération));  une  fois  j'ai  dû  en  laisser  la  pointe  dans 
les  chairs  (Obs.  VII  (l'«  opération)); 

Une  fois  le  fil  de  soie  s'est  brisé  au  moment  de  l'intro- 
duction du  fil  métallique,  et  j'ai  été  obligé  de  me  passer 
de  ce  point  de  suture  (Obs.  XVIII  (l'^^  opération)); 

Une  autre  fois  le  fil  de  soie  s'est  noué  entre  les  deux 
temps  du  passage  de  l'aiguille  à  travers  les  deux  lèvres,  et 
j'ai  dû  recommencer  le  point  de  suture  (Obs.  XVIII 
(8«  opération)); 

Dans  un  autre  cas,  en  tirant  sur  le  fil  d'argent,  celui-ci 
a  passé  au  travers  des  lèvres,  et  j'ai  dû  placer  un  nou- 
veau point,  circonstance  fâcheuse  qui  a  amené  un  mauvais 
résultat  (Obs.  XI); 

Par  suite  de  Tincxpérience  ou  de  la  négligence  d'un 
aide,  j'ai  trouve  une  fois  tous  les  fils  de  soie  dépourvus 
d'anses  et  présentant  deux  extrémités  libres.  Pour  obtenir 
une  anse,  j'ai  dû  couper  le  chas  de  chacune  des  aiguilles 
(que,  par  un  hasard  heureux  et  exceptionnel,  j'avais  laissées 
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attachées  aux  ligatures)  et  pratiquer  cette  opération  .déli* 
cate  sans  toucher  aux  fils  (Obs.  XII  (l'«  opération)); 

Pendant  la  torsion,  j'ai  eu  le  désagrément  d'avoir  affaire 
i  de  manyais  fik  d'argent,  et  de  les  voir  se  rompre  assez 
proibndément  pour  ne  pouvoir  les  laisser  et  pour  être 
oU^é  de  les  remplacer  par  d'autres  (Obs.  XIY).  Dans  le  cas 
de  Tofaserration  XIX  (2«  opération),  la  même  chose  m'étant 
arrivée  et  n'ayant  pas  d'autres  fils  à  ma  disposition,  j'ai  dû 
terminer  la  suture  avec  des  fils  de  soie,  désagrément  qui  a 
été  compensé  en  partie  par  la  faculté  que  m'a  donnée  cette 
réunion  mixte  de  comparer  les  effets  des  liens  oi^niques  et 
inorganiques.  Dans  une  autre  circonstance  (Obs.  XIII),  la 
raptore  du  fil  s'est  faite  à  une  distance  suffisante  de  la  plaie 
pour  que  j'aie  pu  sans  inconvénient  le  laisser  en  place; 

Enfin,  à  deux  reprises  différentes,  j'ai  eu,  pendant  la 
torsion,  la  mauvaise  chance  de  saisir  un  fil  de  soie  pbcé 
dans  le  voisinage  et  formant  une  anse  flottante  entre  les 
lèfres  de  la  fistule  :  il  en  est  résulté  l'impossibilité  de  me 
servir  de  ce  lien  pour  attirer  le  fil  métallique  suivant; 
j'ai  dû  le  laisser  en  place  et  l'y  nouer,  ce  qui,  dans  le  cas 
de  l'observation  XII  (2«  opération),  a  été  cause  d'un  grand 
désordre,  tandis  que,  dans  celui  de  l'observation  XVIII 
(8^  opération),  où  j'avais  réussi  à  enlever  le  fil  de  soie  le 
deuxième  jour,  ce  contre-temps  n'a  pas  donné  lieu  à  un 
insuccès.  On  conçoit  ce  qu'il  faut  faire  pour  éviter  cet  acci- 
dent: c'est,  au  moment  de  la  torsion,  de  faire  tendre  par 
on  aide  les  fils  de  soie  voisins  de  manière  à  les  empêcher  de 
se  présenter  dans  l'espace  circonscrit  par  l'anse  métallique. 

En  m'oGcupant  de  l'action  des  fils  sur  les  tissus  qu'ils 
êtreignent,  j'ai  insisté  sur  les  effets  fâcheux  qu'ils  y  pro- 
duisent quand  ils  ont  à  lutter  contre  des  tractions  ou  des 
résistances  antagonistes.  Il  est  de  la  plus  haute  importance 
de  veiller  à  ce  qu'aucun  de  ces  phénomènes  mécaniques 
ne  se  manifeste  ou  ne  persiste  après  l'achèvement  de  la 
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suture.  Ordinairement  on  peut  assez  facilement  éviter  les 
tiraillements  en  dirigeant  dans  an  sens  convenable  l'avive- 
ment  et  la  ligne  de  réunion.  Mais  quand,  par  eiception,  la 
tension  ne  peut  être  évitée,  quelle  est  la  conduite  à  tenir? 
Faut-il  pratiquer,  comme  on  l'a  conseillé,  les  incisions 
libératrices  de  Dieffenbach  et  de  Jobert? 

Evidemment,  quand  on  doit  opter  entre  les  incisions 
libératrices  et  un  arrachement  des  tissus  qui  doit  être  le 
résultat  certain  d'une  forte  tension  des  lèvres  et  rendre  la 
suppuration  inévitable,  il  n'y  a  pas  à  hésiter,  il  faut  prati- 
quer les  débridements  nécessaires,  liais  je  crois  que  les 
partisans  de  ces  diérèses  ont  été  beaucoup  trop  loin  dans 
l'idée  qu'ils  se  sont  faite  de  la  fréquence  de  leur  indication 
et  de  leur  innocuité.  Généralement  les  chirui^iens  améri- 
cains s'en  dispensent  volontiers,  et  j'aime  assez  à  suivre  leur 
exemple,  comme  on  peut  le  voir  dans  mes  observations^ 
puisque,  dans  aucune  des  fistules  que  j'ai  opérées,  je  n'ai 
jugé  nécessaire  de  recourir  à  ces  incisions.  Il  ne  faut  pas 
perdre  de  vue  que,  si  l'opération  américaine  est  si  peu 
dangereuse,  si  on  peut  la  répéter  si  souvent  sans  s'exposer 
à  des  accidents,  on  le  doit  à  la  simplicité  et  au  peu  d'éten- 
due des  lésions  qu'elle  produit.  Si  l'on  complique  ces 
lésions,  si,  par  exemple,  on  décolle  les  lèvres  de  la  fistule 
par  une  dissection  plus  ou  moins  étendue,  si  l'on  inté- 
resse la  vessie  en  même  temps  que  le  vagin,  si  l'on  détache 
le  col  de  la  matrice  en-dessous  du  repli  péritonéal  vésico- 
utérin,  si  l'on  isole  le  canal  de  l'urèthre,  etc.,  on  n'imprime 
point  toujours  pour  cela  à  l'opération  un  caractère  fort 
grave,  je  l'avoue,  mais  on  s'expose  cependant  à  une  sup- 
puration consécutive  susceptible,  par  continuité  de  tissu, 
de  s'étendre  jusqu'à  la  plaie  elle-même  et  de  se  porter 
au  loin  vers  des  organes  dont  l'atteinte  est  beaucoup  plus 
dangereuse  encore.  Il  en  résulte  que  le  recours  à  ces  opé- 
rations accessoires  ne  peut  être  légitimé  que  par  une 
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Dcoeanté  éyidenle,  et  que  l'on  a  tort  de  les  conseiller  avec 
la  l^èrelé  qu'on  y  met  quelquefois.  Les  incisions  libéra- 
trices, qui  leur  ressemblent,  doivent  donc  être  r^Lkgaèe» 
coomie  elles  au  rang  des  moyens  adjuvants  que  l'on  adopte 
comme  pb  aller  et  à  son  corps  défendant. 

Quand  convient-il  d'enlever  les  fils  de  la  suture?  Faut-il 
se  presser  de  le  faire,  ou  convient-il  au  contraire  d'attendre  le 
plus  longtemps  possible,  comme  le  faisait  Hayward  (p.  107)? 
Ces  deux  manières  de  voir  ont  eu  leurs  partisans,  et  on  le 
conçoit  facilement,  puisqu'elles  représentent  Tune  et  l'autre 
des  vérités  pratiques  quand  elles  sont  appliquées  à  des  cir- 
oonstances  qui  leur  conviennent.  Ainsi  les  fils  oi^aniques, 
à  cause  de  leurs  propriétés  irritantes  particulières,  doivent 
être  ôtés  aussitôt  que  l'on  a  des  raisons  de  croire  l'aggluti- 
nation terminée.  G>mme  la  rapidité  de  cette  agglutination 
est  en  raison  de  la  vitalité  et  de  la  vascularité  des  tissus, 
fl  en  résulte  que  dans  certains  endroits,  à  la  face,  par 
exemple,  il  y  a  souvent  possibilité  de  retirer  avec  avan- 
tage quelques  fils  dès  le  commencement  du  second  jour; 
au  contraire,  on  doit  forcément  attendre  plus  longtemps 
pour  les  autres  parties  de  la  surface  cutanée  qui  offrent 
moins  de  plasticité,  et  beaucoup  plus  longtemps  encore 
pour  le  vagin,  oi^ne  où  le  travail  d'adhésion  se  fait  avec 
asKz  de  lenteur.  Toutefois,  comme  il  arrive  un  moment 
ou  les  fils  organiques,  complètement  relâchés  par  les  ulcé- 
rations qu'ils  ont  produites,  ou  enfoncés  dans  des  tissus 
par  suite  du  gonflement  inflammatoire  qu'ils  ont  fait 
naître,  ne  peuvent  plus  produire  que  des  désordres,  il  est 
souvent  impossible  de  se  dispenser  de  les  enlever  d'assex 
bonne  heure,  même  avant  l'époque  où  I  on  peut  raisonna- 
blement espérer  une  cicatrisation  solide  :  c'est  ce  qui  a  lieu 
dans  le  vagin,  et  ce  qui  donne  à  ces  fils,  dans  les  sutures  de 
cet  organe,  l'infériorité  qu'on  leur  a  presque  généralement 
reconnue.  Pour  les  fils  métalliques,  le  problème  se  présente 
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sous  un  autre  aspect.  II  y  a  surtout  à  considérer  à  leur  égard 
s'ils  déterminent  ou  non  de  la  suppuration  :  s'ils  le  font,  el 
si  la  pyogénie  occupe  tout  le  trajet  des  fils,  il  ne  faut  pas 
prolonger  inutilement  leur  présence  dans  les  chairs,  car  il 
est  alors  fort  probable  que  la  réunion  manquera  de  toute 
façon;  mais  si  cet  efiet  n'a  pas  lieu,  on  peut  les  laisser 
presque  indéfiniment  dans  les  lèvres  réunies  sans  craindre 
de  compromettre  la  cicatrisation.  Entre  ces  deux  termes 
extrêmes  il  y  en  a  d'intermédiaires,  où  une  petite  partie 
seulement  du  trajet  occupé  par  les  fils  métalliques  s'ulcère 
pendant  que  le  reste  n'en  continue  pas  moins  à  rester 
indi£rérent  à  la  présence  de  ces  corps  étrangers.  Dans  ces 
cas,  comme  dans  ceux  ou  l'adhésion  immédiate  se  fait  sans 
entraves,  il  n'y  a  aucun  inconvénient,  et  tout  doit  engager 
au  contraire,  à  laisser  les  fils  assez  longtemps  pour  qu'après 
leur  enlèvement  il  n'y  ait  plus  aucun  danger  de  séparation 
pour  les  surfaces  soudées.  Or,  dans  le  vagin,  on  a  remarqué 
qu'il  faut  au  moins  pour  qu'on  acquière  cette  certitude 
l'espace  de  huit  à  neuf  jours;  encore  voit-on  quelquefois, 
ainsi  qu'on  peut  le  constater  dans  l'observation  XV,  que 
ce  laps  de  temps  ne  suffit  pas.  Cependant,  lorsque  cette 
dernière  circonstance  se  présente,  il  y  a  des  limites  que 
l'expérience  apprend  à  connaître  et  au  delà  desquelles  le 
maintien  des  fils  métalliques  ne  peut  plus  présenter  aucune 
utilité.  Il  existe  du  reste  souvent  des  raisons  graves  pour  les- 
quelles ce  maintien  ne  doit  pas  être  trop  longtemps  prolongé, 
par  exemple  lorsqu'on  peut  craindre  que  les  fils  pénètrent 
dans  quelque  région  du  voisinage  où  leur  présence  produi- 
rait des  accidents.  On  en  a  vu  s'engager  insensiblement  dans 
la  vessie  et  y  devenir  le  noyau  de  calculs;et,lorsque  la  réunion 
a  été  faite  dans  le  voisinage  du  péritoine,  comme  dans  le  cas 
de  l'observation  XXIII,il  n'est  pas  impossible  qu'ils  exécutent 
quelque  migration  qui  expose  cette  membrane  à  une  perfo- 
ration et  à  une  inflammation  consécutive.  Je  pense  donc 
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qu'en  généial  il  esl  bon^sauf  daos  certains  cas  très- rares,  de 

se  conduire  comme  le  font  presque  tous  les  chirurgiens  quise 

serrent  de  la  méthode  américaine,  et  de  procéder  à  la  levée 

des  fib  vers  le  huitième,  le  neuvième  ou  le  dixième  jour  : 

c'est  la  r^le  que  j'ai  toujours  suivie  dans  mes  opérations. 

Quand  on  introduit  le  spéculum  à  l'effet  de  pratiquer 

rcnièvemcnt  des  fils,  on  peut  presque  toujours  au  premier 

coup  d'œil  préjuger  de  l'état  de  la  partie  opérée.  Si  Ton 

trouve  le  vagin  rempli  de  pus,  il  est  presque  indubitable 

que  l'adhésion  ne  s'est  pas  faite  et  que  les  fib  ont  plus 

ou  moins  traversé  les  lèvres  de  la  plaie.  Si,  au  contraire, 

on  ne  rencontre  dans  l'organe  que  des  mucosités  blan- 

chitres  ou  une  matière  analogue  aux  flueurs  bbnches, 

on  a  beaucoup  de  chance  de  voir  la  suture  en  bon  état. 

Dams  le  premier  cas,  on  a  quelquefois  de  la  peine  à  retrou- 

rer  les  fils,  dont  l'emplacement  est  complètement  boule- 

TerK;  souvent  quelques-uns  manquent  et  ont  été  entraînés 

au  dehors  ou  restent  logés  dans  la  cavité  vaginale;  d'autres 

ibis  on  en  trouve  qui  ne  sont  plus  accrochés  qu'à  une  seule 

lèvre,  la€{uelle  est  elle-même  complètement  déformée, 

bourKMiflée,  bourgeonnée  (Obs.  XII  (l'«  et  2«  opérations), 

IV)  :  il  Eaïut  alors  beaucoup  d'attention  pour  ne  pas  en 

oublier  dans  les  tissus  et  pour  ne  pas  achever  la  section 

des  chairs  en  les  extrayant.  Dans  le  second  cas,  il  arrive 

fréquemment  que  les  lèvres  se  représentent  à  peu  près 

comme  au  moment  de  b  suture,  tant  la  réunion  par 

première  intention  a  été  exacte  (Obs.  I,  Il  (5^  opération), 

in,  IX,  XVI);  ou  bien  les  fils  ont  imprimé  dans  les  tissus 

de  simples  rainures  (Obs.  I,  IV,  X);  ou  ces  rainures  sont 

bordées  de  chairs  un  peu  gonflées  (Obs.  XIV);  mais  dans 

toutes  ces  circonstances  la  section  des  bords  de  la  plaie 

n  a  pas  eu  lieu,  et  lorsque  les  dernières  se  présentent,  elles 

nont  d'autre  inconvénient  que  de  rendre  plus  délicate 

l'extraction  des  fib.  —  Celle-ci  se   fait  assez  facilement 


quand  la  région  de  la  suture  est  restée  plate  et  uniforme.  En 
effet,  l'œillet  s'aperçoit  à  nu  aussitôt  qu'on  a  attiré  ud  peu 
rexirémité  tordue  vers  la  cavité  vaginale  au  ingyen  d'une 
longue  et  forte  pince  à  disséquer;  il  n'y  a 
plus  alors  qu'à  introduire  dans  cet  œillet  la 
pointe  d'une  branche  de  ciseaux,  à  en  couper 
un  câté,  puis,  après  avoir  réuni  les  deux 
branches,  à  appujer  par  de  petites  pressioni 
successives  sur  le  côté  non  sectionné,  en 
même  temps  qu'on  attire  !e  fil  avec  la  pince 
en  lui  faisant  exécuter  un  mouvement  de 
circumduclion  dans  le  sens  de  l'arc  de  cercle 
/^  qu'il  décrit  dans  les  tissus.  Cette  petite  ma- 
nœuvre,  quand  elle  est  bien  faite,  écarte 
toute  espèce  de  tiraillement,  de  grattement, 
de  déchirement  de  la  part  du  bout  de  fil  que 
l'on  extrait,  et  rien  n'est  si  fréquent  que  de 
la  voir  exécuter  sans  qu'il  s'écoule  une  goutte 
de  sang  (Obs.  IX,  XIV).  Il  faut  une  circon- 
stance exceptionnelle  pour  qu'elle  s'accom- 
pagne d'hémorrhagie  (Obs.  VUI).  Lorsque  le 
fil  est  caché  dans  une  rainure  profonde  ou 
par  des  bourgeons  exubérants,  il  faut  en  sui- 
vre avec  lescixcaux  la  partie  tordue  jusqu'au 
commencement  de  l'anse,  insinuer  l'instru- 
ment dans  celte-ci,  lui  imprimer  de  légers  mouvements 
propres  à  faire  constater  que  les  bords  de  l'œillet  font 
obstacle  des  deux  côtés,  et  n'en  opérer  la  section  que  lors- 
que l'on  est  bien  sûr  de  n'avoir  saisi  que  l'un  de  ces  bords  : 
si  l'on  commettait  la  faute  de  les  diviser  tous  les  deux,  il 
est  probable  que,  n'ajant  plus  de  prise  sur  le  fil,  l'on  serait 
obligé  de  l'abandonner  dans  les  chairs.  Ces  mouvements 
devant  s'exécuter  hors  de  la  portée  de  la  vue,  exigent 
une  grande  délicatesse  de  tact  qui  ne  s'acquiert  que  par 
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Teipèrience  :  il  n'est  donc  pas  étonnant  qu'on  ait  consi- 
déré la  difficulté  de  l'extraction  des  fils  métalliques  comme 
l'on  des  désavantages  attachés  à  leur  usage. 

D.  TraUemêent  consécutif. 

Lorsque  l'opérée  a  été  transportée  dans  son  lit,  la  plu- 
part des  chirurgiens  conseillent  de  l'y  laisser  en  poêition 
sur  le  dos,  les  genoux  soulevés  par  un  coussin,  et  dans  le 
plus  grand  repos  possible,  jusqu'à  l'époque  de  la  guérison. 
D'autres  praticiens,  en  plus  petit  nombre,  lui  permettent 
d'y  prendre  en  toute  liberté  telle  position  qui  lui  convient 
(M.  Meadows  (1),  quelquefois  H.  Scbuppert  (2)).  Quelques- 
ODS  (M.  Meadows)  vont  beaucoup  plus  loin  :  ils  croient 
qa^il  n'est  pas  nécessaire  de  coucher  l'opérée,  et  quon 
peut  impunément  lui  permettre  de  s'asseoir^  de  marcher 
et  de  vaquer  à  ses  occupations  ordinaires. 

En  principe,  je  suis  très-disposé  à  admettre  qu'il  faut 
autant  que  possible  ne  pas  astreindre  les  opérés  à  un 
repos  forcé,  et  qu'il  est  bon  de  leur  donner  toute  la  somme 
de  liberté  possible.  Les  mouvements  qu'on  leur  permet, 
qoand  ils  le  désirent  et  qu'ils  se  sentent  la  force  de  les  exé- 
cuter, leur  donnent  une  confiance  et  une  sécurité  qui  ne 
peuvent  que  contribuer  puissamment  à  leur  guérison;  en 
outre  ils  leur  épaignent  l'irritabilité,  les  anxiétés,  les  im- 
patiences qui  sont  les  compagnes  presque  inséparables  de 
la  contrainte.  Cest  donc  un  grand  avantage  de  pouvoir 
placer  l'opéré  dans  ces  conditions  avantageuses,  en  le 
débarrassant  en  même  temps  des  entraves,  des  liens,  des 


i\)  GàaiiiKa,  Dictionnaire  annuel  des  progrès  des  sciences  et  in- 
stiiuiioHs  nUdicales,  1866,  p.  322. 
(t)  ScicrPBRT,  ouvrage  cilé,  p.  12. 
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tortures  de  toute  espèce  que  l'ancienne  chirurgie  semblait 
avoir  pris  plaisir  à  accumuler  autour  des  pauvres  patients. 

Hais  il  ne  faut  point  abuser  des  meilleures  choses,  et  il 
est  bon  de  ne  pas  étendre  outre  mesure  l'application  de 
ce  principe.  Excellent  en  thèse  générale,  il  doit  se  modifier 
et  même  disparaître  quelquefois  en  présence  d'indications 
majeures.  Celle  de  ces  indications  qui  doit  passer  avant 
toutes  les  autres  dans  le  traitement  des  plaies,  c'est  de  placer 
celles-ci  dans  de  telles  conditions  que  le  travail  délicat  qui 
doit  en  amener  la  guérison  puisse  s'exécuter  à  la  faveur  du 
repos  le  plus  parfait  de  la  partie  lésée.  Lorsque  cette  immo- 
bilité peut  être  acquise  tout  en  permettant  la  locomotion 
générale  (et  je  crois  que  ce  cas  se  présente  beaucoup  plus 
souvent  qu'on  ne  le  pense),  il  faut  s'en  féliciter  grande- 
ment, car  on  a  alors  pour  soi  toutes  les  chances  favorables; 
mais  quand  il  ne  peut  en  être  ainsi,  il  faut  sacrifier  le 
principe  accessoire  au  principe  essentiel,  au  risque  même 
d'astreindre  l'opéré  à  des  incommodités,  à  des  désagré- 
ments ou  même  à  de  véritables  souffrances. 

Dans  l'espèce,  la  question  à  résoudre  se  réduit  donc  à 
savoir  si  le  décubitus  dorsal  favorise  l'immobilité  de  la 
région  de  la  fistule,  et  si  les  mouvements  du  corps,  soit  sur 
place,  soit  hors  du  lit,  sont  incompatibles  avec  cette 
immobilité.  Poser  la  question  de  celte  manière  c'est  la 
résoudre  :  car  il  est  impossible  de  soutenir  que  les  secousses 
produites  par  la  locomotion  et  les  efforts  exigés  par  tout 
changement  d'attitude,  ne  sont  pas  accompagnés  de  chan- 
gements de  rapports  dans  les  viscères  abdominaux  et  de 
pressions  ou  de  tiraillements  retentissant  sur  la  paroi  uro- 
génitale.  Si  l'on  alléguait  que  les  opérées  ont  pu  quelque- 
fois se  livrer  à  ces  exercices  sans  que  la  réunion  ait  été 
compromise,  je  répondrais  que  ce  n'est  pas  ce  qui  s'observe 
ordinairement,  et  je  citerais  comme  preuve  du  danger  que 
je  signale  l'exemple  de  la  femme  qui  fait  le  sujet  de  l'obser- 
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fation  XV,  chez  laquelle  des  mouYemenU  désordonnés  ont 
proToqué  la  rapture  d'une  cicatrice  déjà  bien  formée.  Du 
reste,  il  est  évident  que  la  tolérance  des  mouvements  à 
volonté  entraîne  forcément  la  nécessité  de  renoncer  au 
bénéfice  du  cathétérisme  continu  et  l'obligation  de  recourir 
au  cathétérisme  intermittent  ou  d'abandonner  complète- 
ment b  miction  à  la  nature. 

Le  décubitus  sur  le  dos  jusque  plusieurs  jours  après  la 
constatation  de  la  guérison  de  la  fistule  doit  donc  être  la 
r^e  générale.  L'on  n'est  autorisé  à  déroger  à  Tusage  de 
cette  position  qu'en  présence  de  certaines  circonstances 
peu  communes,  comme  celles  des  observations  I,  II  (5<  opé- 
ration), V  (8«  opération),  XI,  XIQ,  XEL 

Les  partisans  de  la  liberté  de  locomotion  font  en  général 
bon  marché  du  caihétét'isme y  et  on  le  conçoit  sans  peine, 
car  ils  ne  peuvent  se  comporter  autrement  s'ils  veulent  être 
conséquents.  Us  vont  plus  loin  :  ik  accusent  l'emploi  de  ce 
moyen  de  provoquer  des  accidents  et  même  de  compro- 
mettre le  résultat  de  l'opération.  Si  ces  accusations  sont 
nécessaires  pour  Intimer  en  apparence  une  pratique  qui 
rend  le  cathétérisme  impossible,  il  s'en  faut  qu'elles  soient 
basées  sur  des  raisonnements  justes  et  sur  une  observation 
eiacle  :  c'est  ce  que  démontreront  les  considérations  qui 
vont  suivre. 

L'idée  qui  a  dirigé  les  praticiens  qui  ont  adopté  le  cathé- 
térisme ne  peut  avoir  été  que  de  soustraire  la  partie  opérée 
à  trois  causes  d'insuccès  :  1®  au  contact  de  l'urine;  2»  à  la 
contraction  de  la  vessie;  99  à  la  dilatation  de  cet  organe. 

La  soustraction  de  la  première  de  ces  causes  est  com- 
plètement impossible.  Pas  plus  après  l'avivement  en 
entonnoir  aigu  qu'après  l'avivement  en  biseau,  la  suture 
ne  peut  fermer  assez  hermétiquement  la  partie  de  la  fistule 
qui  est  tournée  vers  la  vessie  pour  que  l'urine  ne  puisse 
plus  se  mettre  en  contact  avec  quelques  points  de  sa  sur- 
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face.  Dans  l'avivement  aigu,  ces  points  correspondent  aux 
intervalles  des  fils  et  à  l'endroit  de  leur  entrée  dans  la 
cavité  urinaire;  dans  l'avivement  en  biseau,  ils  se  trouvent 
au-dessus  du  liseré  de  tissu  non  entamé  situé  au  pour- 
tour de  la  fistule.  Il  est  vrai  que,  pendant  le  serrement  des 
fils,  le  biseau  de  l'avivement  oblique  doit  se  relever  un 
peu,  et  déterminer  ainsi  dans  la  vessie  la  formation  d'une 
petite  saillie  assez  propre  à  écarter  jusqu'à  un  certain  point 
le  liquide  ambiant;  mais  on  ne  peut  pas  espérer  que  cette 
circonstance  suffise  à  en  empêcher  complètement  le  con- 
tact. Par  conséquent  ce  n'est  pas  en  produisant  ce  dernier 
effet  que  le  cathétérisme  peut  être  utile. 

La  contraction  de  la  vessie  a  pour  stimulant  naturel  la 
présence  de  l'urine  dans  sa  cavité.  Elle  a  pour  résultats, 
d'une  part,  une  pression  sur  le  liquide  contenu,  pression 
qui  tend  à  en  provoquer  l'infiltration  dans  le  trajet  opéré, 
et,  d'autre  part,  le  déplacement  de  la  paroi  vésicale  sur  celle 
du  vagin.  Ce  déplacement,  dans  Tétat  normal,  est  favorisé 
par  la  grande  laxité  du  tissu  conjonctif  interposé  entre  les 
deux  organes,  et  peut  à  la  rigueur  s'effectuer  sans  que  le 
conduit  utero- vulvaire  j  participe.  Hais  dans  le  cas  de 
fistule,  l'adhérence  et  par  conséquent  la  solidarité  des 
deux  viscères  s'étant  établies  au  pourtour  de  l'orifice,  les 
mouvements  de  l'un  peuvent  jusqu'à  un  certain  point 
entraîner  la  locomotion  de  l'autre,  et  il  se  fait  ainsi  que 
l'action  musculaire  des  fibres  vésicales  doit  avoir  une  cer- 
taine influence  sur  les  bords  affrontés.  C'est  donc  avec  raison 
que  Ion  s'est  évertué  à  écarter  cette  cause  de  déchirement 
et  de  désagrégation,  et  qu'on  a  cherché  à  la  combattre  par 
le  cathétérisme. 

Ce  que  la  contraction  vésicale  exécute  d'une  manière 
active,  la  dilatation  le  produit  d'une  manière  passive,  car 
elle  tiraille  la  poche  uriuaire  et  en  met  en  jeu  l'élasticité 
qui  réagit  en  poussant  le  liquide  vers  la  partie  opérée.  11 
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fo  rénlte  qu'il  est  encore  rationnel  de  lâcher  d'éloigner 
celte  action  nuisible,  qui  est  bien  réelle ,  au  même  titre 
que  la  contraction  Yésicale. 

Vais  est'il  bien  possible  de  supprimer  ces  deux  causes 
pcrturbalrioes  au  moyen  du  cathétérisme  ?  Là  est  le  nœud 
de  la  question. 

D'abord,  comme  je  l'ai  dit  (p.  878),  il  ne  faut  pas  espérer 
que  la  sonde  enlère  chaque  goutte  d'urine  au  moment  où 
eDe  tooibe  dans  la  Tessie,  et  quelle  que  soit  la  courbure 
qu'on  lui  donne,  on  ne  peut  jamais  la  mettre  dans  un  con- 
tact parfiût  avec  le  bas-fond  de  l'organe;  il  n'est  même  pas 
à  désirer  qu'il  en  soit  ainsi,  car  ce  contact  pourrait  irriter 
doulonreosement  la  muqueuse  et  donner  lieu  à  une  cystite. 
L'urine  qui  s'écoule  goutte  à  goutte  par  le  cathéter  ne 
représente  que  le  trop  plein  d'un  petit  amas  de  liquide 
interposé  entre  le  bas  fond  de  la  poche  urinaire  et  l'instru- 
ment. Quant  aux  contractions  de  la  vessie,  il  est  incon- 
testable que  la  présence  de  la  sonde  n'en  préserve  pas 
complètement  :  cet  instrument  peut  bien  supprimer  celles 
de  ces  contractions  qui  résultent  de  la  sensation  déterminée 
par  la  plénitude  de  l'organe;  mais  il  est  susceptible  d'en 
exciter  d'autres,  en  sa  qualité  de  corps  étranger  agissant 
douloureusement  sur  la  surface  de  la  muqueuse.  Les  par- 
tisans juand  même  du  cathétérisme  ont  beau  nier  cette 
action,  c'est  une  illusion  que  les  faits  viennent  à  chaque 
instant  détruire  :  il  suffit,  par  exemple,  de  se  rappeler  ce 
qui  se  passe  chez  certains  sujets  nerveux  après  une  simple 
exploration  vésicale,  pour  comprendre  que  le  séjour  d'une 
sonde  prolongé  pendant  dix  à  quinze  jours  ne  peut  être 
r^rdé  comme  une  chose  indifférente.  La  vérité  est  que, 
le  canal  de  l'urèthre  étant  beaucoup  moins  étendu  chez  la 
femme  que  chez  l'homme,  celle-là  supporte  générale- 
ment mieux  le  cathétérisme  que  celui-ci,  à  moins,  bien 
entendu,  qu'il  n'existe  chez  elle  des  conditions  spéciales 
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d'éréthisine  et  de  susceptibilité  nerveuse.  Il  est  encore  vrai 
qu  après  les  opérations  de  fistule  vésico-vaginale,  la  vesie^ 
habituée  depuis  longtemps  au  contact  anormal  de  sub- 
stances irritantes,  semble  souffrir  moins  qu'en  temps  ordi- 
naire de  l'introduction  du  cathéter.  Souvent  aussi  certaines 
opérées,  peu  impressionnables  de  leur  nature,  paraissent 
ressentir  fort  médiocrement  les  inconvénients  de  la  sonde. 
Enfin,  il  arrive  fréquemment  qu'après  avoir  été  mal  sup- 
porté pendant  quelque  temps,  l'instrument  finisse  par  ne 
plus  donner  lieu  à  aucune  sensation  pénible.  Pour  ce  qui 
concerne  la  dilatation  de  la  vessie  et  ses  effets,  il  est  certain 
que  le  maintien  d'un  cathéter  dirigé  et  soigné  comme  il 
convient  de  le  faire,  place  la  femme  à  l'abri  de  cette  com- 
plication, et  c'est  là,  au  fond,  l'avantage  le  plus  incontes- 
table du  cathétérisme. 

Il  me  parait  donc  démontré  que  l'usage  de  la  sonde  n'est 
pas  un  moyen  infaillible  d'éviter  tous  les  dangers  contre 
lesquels  il  est  dirigé,  et  qu'il  produit  même  parfois  quel- 
ques incommodités  fort  désagréables.  Mais  il  n'est  pas 
moins  évident  qu'il  écarte  plusieurs  causes  d'accidents,  et 
qu'en  définitive,  en  envisageant  l'ensemble  des  effets  qu'il 
produit  dans  la  majorité  des  cas  où  on  l'applique,  on  ne 
peut  contester  que  la  somme  de  ses  bons  résultats  surpasse 
de  beaucoup  celle  de  ses  inconvénients.  L'absence  de  tout 
cathétérisme,  laissant  l'opérée  eiposce  à  presque  tous  les 
phénomènes  fâcheux  qui  peuvent  accompagner  l'emploi 
de  la  sonde,  sans  offrir  des  avantages  susceptibles  d'établir 
une  compensation  suffisante,  me  parait  être  une  pratique 
dont  l'adoption  n'est  autorisée  par  aucun  motif  plausible. 
Je  crois  qu'on  ne  doit  la  considérer  que  comme  un  de  ces 
moyens  suggérés  par  une  philanthropie  peu  éclairée  qui 
sacrifie  l'intérêt  futur  de  la  malade  à  sa  liberté  et  à  ses 
commodités  du  moment. 

On  a  cru  avoir  trouvé  un  expédient  propre  à  concilier 


—  545  — 

les  idées  opposées  des  ennemis  et  des  partisans  du  cathé- 
térisnie,  en  adoptant  une  méthode  mixte  consistant  dans 
llntrodoction  intermittente  de  la  sonde.  L'on  s'est  dit  que. 
puisque  le  maintien  du  cathéter  peut  être  nuisible,  et  que, 
d'an  autre  côté,  l'absence  de  cathétérisme  doit  l'être  encore 
dafantage,  il  serait  possible  d'éviter  ces  deux  dangers  en 
ne  portant  l'instrument  dans  la  vessie  qu'autant  qnil  le 
laut  pour  empêcher  cet  organe  de  se  distendre,  et  en  ne 
Fj  laissant  jamais  séjourner  assez  pour  l'irriter.  Cette  nou- 
velle idée,  examinée  d'une  manière  absolue,  semble  parfai- 
tement juste,  et  si  l'on  pouvait  la  réaliser  d'une  manière 
certaine,  nul  doute  qu'elle  ne  produisit  les  bons  effets  que 
le  ramnnement  fait  prévoir.  Hais  malheureusement  les 
prévisions  de  la  théorie  sont  ici  loin  de  répondre  aux  réa- 
lités de  la  pratique.  En  effet,  si  quelquefois,  au  moyen  d'un 
cathétérisme  répété  toutes  les  deux  heures  ou  même  plus 
fréquemment,  la  nuit  comme  le  jour,  on  peut  maintenir 
la  vessie  vide  pendant  dix  à  douze  jours,  bien  plus  souvent 
les  drconstanoes  où  l'on  se  trouve  placé  rendent  ces  résul- 
tats presque  irréalisables.  On  conçoit  à  la  rigueur  que,  chez 
les  personnes  aisées,  on  parvienne  à  les  obtenir  en  s'en- 
tourant  de  précautions  minutieuses  et  d'un  nombre  suffi- 
sant d'aides  intelligents  et  dévoués;  mais  quand  on  se 
trouve  dans  des  conditions  contraires,  et  surtout  lorsqu'on 
opère  dans  les  établissements  publics,  il  y  aurait  presque 
de  la  naïveté  à  croire  à  la  possibilité  de  se  procurer  les 
mêmes  éléments  de  sécurité.  Or,  comme  il  suffit  d'un  peu 
de  n^ligence,  de  distraction,  d'oubli,  de  mauvaise  volonté 
oo  de  maladresse  dans  l'exécution  du  cathétérisme  pour 
faire  perdre  en  peu  d'instants  tout  le  bénéfice  des  soins 
déjà  donnés,  on  comprend  que  peu  de  chirui^ens  consen- 
tent à  s'exposer  à  toutes  ces  causes  d'inquiétude  et  à  confier 
le  salut  de  leurs  opérées  à  une  méthode  qui  leur  offre  si 
peu  de  garanties. 
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Il  faut  donc  presque  toujours  en  revenir  au  cathélé- 
risme  continu,  malgré  ses  imperfections  et  ses  inconvé- 
nients. Pour  le  pratiquer,  il  vaut  mieux  recourir  à  la  sonde 
d'étain  qu'à  celle  d'aluminium  ou  de  caoutchouc,  par  la 
raison  que  l'étain  est  plus  ductile  que  laluminium  (Obs. II 
(2«  opération))  et  qu'il  conserve  mieux,  que  le  caoutchouc 
la  forme  qu'on  lui  donne  (Obs.  XVIII  (6«  opération)). 
Cette  dernière  substance  offre  en  outre  le  désavantage  de 
s'altérer  plus  facilement  et  de  se  nettoyer  moins  bien  que 
les  deux  autres.  Les  sondes  d'étain  peuvent  être  plojées  dans 
tous  les  sens  avec  la  plus  grande  facilité  (Obs.  VU  (l^^  opé- 
ration), VIII) ,  ce  qui  permet  d'en  varier  tous  les  jours  la 
courbure  et  d'empêcher  ainsi  le  bec  de  l'instrument  d'ap- 
puyer toujours  sur  le  même  point  de  la  vessie;  pour  les 
nettoyer,  on  peut  les  redresser  complètement  de  manière 
à  pouvoir  y  introduire  un  stylet  ou  une  aiguille  à  tricoter 
et  à  les  écouvillonner,  ce  qui  est  plus  expéditif  et  plus  avan- 
tageux que  de  les  plonger  dans  une  solution  acide  ou 
alcaline;  en  outre  il  est  facile  de  donner  à  leurs  courbures 
toutes  les  variétés  que  peuvent  exiger  les  différences  de 
direction  de  l'urèthre  et  de  la  vessie. 

Il  y  a  plusieurs  précautions  à  prendre  pour  rendre  aussi 
efficace,  aussi  inoffensive  et  aussi  commode  que  possible  la 
présence  de  la  sonde  dans  la  vessie.  Les  trous  de  son  extré- 
mité vésicale  doivent  être  petits,  pour  que  la  muqueuse 
vésicale,  qui  a  une  propension  toute  particulière  à  faire 
hernie  dans  les  grandes  ouvertures,  ne  puisse  s'y  introduire; 
faute  d'avoir  pris  cette  précaution,  j'ai  vu  plusieurs  fois, 
entre  autres  dans  le  cas  de  l'observation  I,  la  muqueuse 
boucher  les  pertuis,  empêcher  la  sortie  des  urines  et  gêner 
beaucoup  l'extraction  de  l'instrument.  Le  cathéter  doit 
avoir  une  courbure  telle,  qu'il  soit  comme  à  cheval  sur  la 
paroi  inféro -postérieure  de  l'urèthre,  et  qu'il  y  reste 
appendu  sans  avoir  aucune  tendance  à  changer  de  place. 
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Le  paTiUon  doit  se  diriger  vers  un  vase  d'une  forme  OTa- 
bire.  pas  Irop  grand,  que  Ton  place  entre  les  cuisses  de 
ropèrèe  en  lui  faisant  dépasser  en  arrière  le  périnée,  de 
forte  qu'il  soit  retenu  en  place  par  la  légère  pression  que 
ees  parties  exercent  sur  lui.  J'ai  l'habitude  de  fixer  à  l'extré- 
mile  de  la  sonde  une  mèche  de  coton  ou  de  toile  qui  des- 
cend directement  dans  le  vase,  sert  de  conducteui;  à  l'urine 
et  en  prévient  la  rétrogradation  vers  la  vulve.  Pour  éviter 
de  devoir  retirer  trop  souvent  le  récipient,  j'y  place  d'ordi- 
naire une  éponge  (Obs.  YI),  qui  absorbe  le  liquide  et 
l'empèche  de  s'épancher,  et  que  l'on  retire  pour  l'exprimer 
et  la  laver  chaque  fois  qu'elle  est  suffisamment  imbibée.  11 
est  prudent  toutefois  d'enlever  de  temps  en  temps  le  vase 
et  d'en  changer  la  position,  pour  éviter  les  empreintes 
doalonreuses  qu'il  pourrait  produire  sur  les  cuisses  et  les 
fesKS,  et  en  même  temps  pour  nettoyer  l'opérée,  la  changer 
d'alèzes,  répandre  sous  son  si^e,  s'il  le  faut,  de  la  poudre 
de  lyoopode,  etc.  J'ai  renoncé  depuis  longtemps  au  tuyau 
de  gomme  élastique  fixé  à  la  sonde  et  conduit  dans  un 
réservoir  placé  à  côté  du  lit,  par  la  raison  qu'il  exerce, 
quoi  qu^on  fasse,  des  tiraillements  sur  l'instrument,  qu'il 
le  dérange  oo  le  fait  même  sortir.  On  retire  quelquefois 
les  plus  grands  avantages,  lorsque  la  sonde  a  de  la  ten- 
dance a  se  dévier  et  à  abandonner  la  cavité  vésicale,  à  la 
fixer  dans  une  position  invariable,  pourvu  cependant  que 
Ton  ait  bien  constaté  d'abord  que  les  mouvements  n'en 
font  pas  forcément  produits  par  une  conformation  parti- 
culière contre  laquelle  il  serait  inutile  et  dangereux  de 
lutter  (Obs.  V).  L'attache  de  la  sonde  à  un  bandage  de 
corps,  comme  on  le  faisait  anciennement  et  comme  on  le 
conseille  encore  aujourd'hui  (Obs.  Il  (l'*  opération)),  son 
accolement  aux  côtés  des  grandes  lèvres  avec  du  sparadrap 
ou  du  collodion  (Obs.  XI  (2«  opération),  XII  (2*  et  8<  opé- 
rations)), sont  des  expédients  peu  propres  à  remplir  cou- 
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venablement  cette  indication.  Le  procédé  qui  m'a  semble 
le  plus  simple  et  le  plus  sûr,  est  celui  que  j'ai  mis  en  usage 
chez  les  opérées  des  observations  XVïI  et  XVTII  (cl  dans 
plusieurs  autres  circonstances  encore  que  mes  observations 
ne  rappellent  pas)  :  ce  procédé  consiste  à  former,  sur  les  deux 
côtés  de  la  Tulve,  une  espèce  de  pinceau,  composé  de  poib 
de  la  région  préalablement  agglutinés  par  du  coUodion,  et 
de  fixer  chacun  d'eux  à  la  sonde  au  moyen  d'un  fil  forte- 
ment serré;  il  est  facile  de  retirer  plus  tard  le  cathéter  en 
coupant  le  fil  sans  toucher  aux  poils.  Cet  expédient  est 
surtout  utile  cpiand  on  peut  craindre  que  la  femme  dérange 
volontairement  l'instrument  :  car  tout  essai  d'extraction 
détermine  une  douleur  qui  arrête  immédiatement  celte 
imprudente  tentative.  Une  précaution  des  plus  importantes 
est  de  retirer  le  cathéter  pour  le  décrasser  et  de  le  remplacer 
par  un  autre  aussitôt  qu'on  s'aperçoit  qu^il  ne  laisse  plus 
les  urines  s'écouler  librement,  ce  qui  arrive  à  des  époques 
très-variables,  probablement  à  cause  de  la  différence  de 
composition  du  liquide  chez  les  femmes  affectées  de  fistule. 
Comme  après  l'enlèvement  des  fils,  la  cicatrice  résultant 
de  l'oblitération  de  l'ouverture  anormale  est  encore  assez 
faible  et  exposée  à  se  déchirer  facilement,  il  est  nécessaire 
de  prolonger  un  peu  l'emploi  du  décubitus  dorsal  et  du 
cathétérisme.  Généralement  j'ai  continué  à  maintenir  la 
sonde  pendant  deux  jours  (Obs.  IX,  XII,  XTV,  XVI,  XVII, 
XVIII);  quelquefois  un  jour  seulement  (Obs.  X,  XI  (2<  opé- 
ration), Xni,  XV);  d'autres  fois  quatre  jours  (Ob&  VIII). 
Dans  certains  cas,  immédiatement  après  avoir  ôté  des  fib, 
j'ai  substitué  pour  quelques  jours  au  cathétérisme  con- 
tinu le  cathétérisme  intermittent  (Obs.  II  (5«  opération), 
in,  VI,  VIII,  IX,  X,  XI  (2e  opération),  XV).  Mes  opé- 
rées se  sont  ordinairement  levées  après  la  suppression  de  la 
sonde  ou  la  cessation  du  cathétérisme  intermittent  (Obs.  I, 

m,  IV,  VI). 
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do  cathélérisme,  ai -je  dit,  est  loin  d'être 
eiempt  de  désagréments  et  de  conséquences  qui  sont 
qadqaefois  fort  embarrassantes.  Il  est  bon  de  s'y  attendre, 
pour  ne  pas  avoir  en  ce  moyen  une  confiance  trop  aveugle 
ft  pour  se  tenir  prêt  à  remédier  aux  complications  qu'il 
peut  faire  naître.  Il  faut,  du  reste,  être  prévenu  de  toutes 
les  circonstances  qui  peuvent  accompagner  l'introduction, 
le  maintieii,  l'enlèvement  et  la  réintroduction  de  la  sonde, 
parce  qu'elles  sont  susceptibles  d'influer  sur  l'opinion  que 
le  chirurgien  doit  se  faire  de  l'état  des  parties  opérées,  et 
de  le  guider  dans  ses  déterminations  ultérieures.  Pour 
donner  une  idée  de  ces  particularités  du  cathétérisme,  je 
ne  crois  pouvoir  mieux  faire  que  de  récapituler  celles  que 
j'ai  observées  après  mes  opérations  :  elles  comprennent, 
sinon  la  totalité,  du  moins  une  bonne  partie  des  incidents 
divers  auxquels  son  emploi  peut  donner  lieu  : 

n  m'est  arrivé  d'avoir  assez  de  difficulté  à  introduire 
la  sonde,  un  spasme  ayant  resserré  le  col  vésical  (Obs.  XII 
(2< opération),  XVm  (2e  opération)); 

En  introduisant  Finstrument,  il  m'a  semblé  que  je  heur- 
tais contre  un  fil  métallique,  ce  qui  m'a  fait  supposer  que 
la  suture  avait  pénétré  dans  les  voies  urinaires  (Obs.  XVIII 
(!'*  opération));  cependant,  cinq  jours  après,  la  même 
sensation  ne  s'est  plus  reproduite; 

Llnjection,  après  l'opération,  revient  entre  la  sonde 
et  le  méat,  par  suite  de  l'absence  du  col  de  la  yessie 
(Obs.  XIX  (2*  opération)); 

La  présence  de  la  sonde  détermine  un  peu  de  rougeur 
et  de  douleur  au  méat  urinaire  (Obs.  I,  V,  VI);  la  douleur 
est  assez  forte  pour  me  forcer  à  renoncer  au  cathétérisme 
permanent  et  à  le  remplacer  par  le  cathétérisme  intermit- 
tent (Obs.  I);  une  autre  fois,  il  survient  de  la  fièvre,  des  nau- 
sées, etc.,  qui  sont  assez  prononcées  pour  me  contraindre 
à  abandonner  le  cathétérisme  (Obs.  XIX  (2»  opération))  ; 

15 
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L'indocilité  et  la  pétulance  de  la  femme  m'obligent  à 
retirer  la  sonde  et  à  me  résigner  au  cathétérisme  inter- 
mittent (Obs.  VII  (1«  opération)); 

La  sonde  se  dévie  ou  se  retourne,  et  l'on  ne  peut  vider 
la  vessie  qu'en  faisant  exécuter  un  demi-tour  à  l'instru- 
ment (Obs.  V,  VI,  XII  (8e  opération)); 

Le  cathéter  sort  à  différentes  reprises  (Obs.  I,  IV,  VII 
(Ire  opération),  XI  (l'e  opération),  XII  (1"  et  2*  opéra- 
tions)) ; 

La  sonde,  probablement  pendant  un  cathétérisme 
maladroit  pratiqué  en  mon  absence,  a  passé  par  la  fistule 
dans  le  vagin  (Obs.  II  {V^  opération)); 

L'instrument,  ayant  été  complètement  bouché  ou  étant 
resté  sorti  pendant  quelque  temps,  est  replacé  et  donne 
immédiatement  issue  à  une  grande  quantité  d'urine,  ce 
qui  est  d'un  bon  augure  (Obs.  I,  IV,  VI,  IX,  X,  XIH,  XIV); 

Le  cathéter  est  expulsé,  et  pendant  qu'il  est  hors  de  la 
vessie  l'opérée  évacue  de  l'urine  par  le  canal  de  l'urèthre; 
mais  elle  croit  aussi  en  rendre  par  le  vagin,  ce  qui  est 
inquiétant  (Obs.  XII  (2e  opération)); 

Après  la  sortie  de  l'instrument,  la  patiente  peut  retenir 
et  expulser  volontairement  ses  urines  par  l'urèthre 
(Obs.  XII  (1"  opération)); 

Un  nouveau  canal  uréthral  ayant  été  formé,  la  sonde  est 
projetée  au  dehors  le  quatrième  jour,  et  l'opérée  lance  un 
jet  d'urine  par  la  nouvelle  voie  (Obs.  XVIII  (8e  opéra- 
tion)); 

Après  l'enlèvement  des  fils,  la  femme, ayant  l'habitude  du 
cathétérisme,  se  sonde  elle-même  (Obs.  XI  (2*  opération)); 

Le  lendemain  de  la  levée  des  fils,  l'opérée  se  désespère 
parce  qu'elle  croit  avoir  de  nouveau  perdu  ses  urines  par 
le  vagin;  mais  c'est  une  erreur,  car  l'écoulement  a  eu 
lieu  entre  la  sonde  et  le  nouveau  canal  de  l'urèthre 
(Obs.  XVIII  (8e  opération))  ; 
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D  est  inutile  de  pratiquer  le  cathétérisme  et  de  pres- 
crire rimiDobilité,  la  totalité  de  la  fistule  n'ayant  pas  été 
bouchée  par  l'opération  (Obs.  XIX  {1^  opération)). 

Le  régime  qu'il  confient  d'instituer  pendant  le  trai- 
tement consécutif  peut  se  déduire  de  considérations  géné- 
rales applicables  à  tous  les  opérés,  et  d'indications  spéciales 
se  rapportant  tout  particulièrement  aux  opérations  de  fis- 
tules uro- génitales. 

Les  considérations  générales  qui  doivent  surtout  guider 
dans  le  choix  du  régime  sont  relatives  : 

Â  l'état  nerveux  de  l'opéré; 

Aux  facultés  plastiques  de  son  organisme; 

A  la  réceptivité  de  l'économie  pour  les  substances  nui- 
sibles avec  lesquelles  la  plaie  se  trouve  en  contact. 

L'état  nerveux  dans  lequel  se  trouvent  les  personnes 
soumises  i  des  lésions  trauma tiques  est  tellement  prononcé 
qu'on  a  pu  les  comparer  à  des  sensitives,  et  qu^il  faut 
employer  les  plus  grandes  précautions  pour  ne  pas  les 
affecter,  soit  au  moral,  soit  au  physique.  Cet  état  réagit 
sur  les  parties  opérées  avec  une  puissance  que  tous  les 
observateurs  ont  pu  constater,  et  quand  il  est  exagéré 
d'ane  manière  ou  d'une  autre,  il  désordonné,  altère,  sup- 
prime même  les  fonctions  réparatrices  des  tissus  qui  les 
composent  II  est  donc  indiqué  de  tâcher  d'émousser  cette 
hyperesthésie  par  l'emploi  de  toutes  les  ressources  de  l'hy- 
giène :  aux  influences  morales  dont  j'ai  déjà  parlé  (p.  400) 
il  iaut  joindre  les  moyens  physiques.  Parmi  ceux-ci,  le 
r^me  doit  indubitablement  tenir  le  premier  rang,  et  il 
doit  consister  à  introduire  dans  le  corps  une  quantité 
suffisante  d'éléments  nutritifs  pour  que  la  masse  sanguine 
puisse  servir  de  contre-poids  régulateur  à  l'excitation  du 
système  nerveux.  5aft^tfi!f^a-tH>n  dit  avec  raison,  moderafor 
nervontm. 
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La  plasticilé  de  l'organisme  est  une  des  conditions  sine 
quâ  non  de  l'activité  du  travail  important  qui  doit  aboutir 
à  la  cicatrisation  des  plaies.  Ce  travail,  comme  on  sait, 
attire  à  lui  une  bonne  partie  des  forces  vitales,  et  il  ne  peut 
s'exécuter  efficacement  sans  avoir  à  sa  disposition  des  maté- 
riaux de  la  meilleure  qualité;  or,  ces  matériaux  lui  étant 
apportés  par  le  sang,  la  crase  de  ce  liquide  influe  d'une 
manière  extrêmement  prononcée  sur  sa  marche  et  sa  ter- 
minaison. Il  est  donc  encore  nécessaire,  à  ce  point  de  vue, 
de  soutenir  les  fonctions  nutritives  et  de  donner  au  sang, 
au  moyen  d'un  régime  substantiel,  une  composition  riche 
en  éléments  d'organisation. 

La  faculté  absorbante  des  tissus  et  leur  réceptivité 
pour  les  éléments  délétères  sont,  comme  l'enseigne  et  le 
démontre  la  physiologie,  en  raison  directe  de  la  vacuité  des 
organes  de  la  circulation.  Plus  les  veines  et  les  lympha- 
tiques sont  désemplis,  plus  les  miasmes,  les  gax  putrides, 
les  liquides  de  mauvaise  nature  y  pénètrent  avec  facilité; 
au  contraire,  plus  les  vaisseaux  sont  distendus  par  un 
contenu  abondant,  plus  il  leur  est  difficile  d'admettre  de 
nouvelles  substances  qui  établiraient  un  trop  plein  dans 
ce  contenu.  C'est  là  une  vérité  si  bien  établie  que  tous  les 
médecins  conseillent  de  ne  point  s'exposer  aux  dangers 
d'une  infection  après  une  diète  trop  prolongée,  et  de  ne 
les  affronter  que  pendant  le  travail  de  la  digestion.  11  est 
donc  rationnel  de  veiller  à  ce  que  le  système  circulatoire 
des  opérés  soit  dans  un  état  de  réplétion  suffisante  pour 
que  les  substances  peccantes  déposées  à  la  surface  des  plaies 
ne  puissent  y  pénétrer  par  une  endosmose  trop  active. 

Ces  considérations  générales  doivent  conduire  à  cette 
conclusion,  qu'un  régime  non  pas  excitant  mais  substan- 
tiel et  réparateur  est  celui  qui  convient  le  mieux  en  gé- 
néral aux  opérés  dont  les  forces  digestives  sont  dans  un 
état  assez  favorable  pour  pouvoir  supporter  cette  aliinen- 
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talion.  Ce  principe  diététique,  qui  a  été  si  longtemps  coin- 
battu,  commence  enfin  à  pénétrer  partout  dans  l'espril  des 
chirurgiens.  Nous  sommes  loin  aujourd'hui  de  cette  époque 
où  l'on  préparait  les  patients  à  l'opération  par  quelques 
jours  d'un  régime  de  diète,  que  Ton  maintenait  pendant 
une  bonne  partie  du  traitement^  sous  prétexte  de  fièvre, 
d'inflammation  de  la  plaie,  de  rougeur  et  de  sécheresse 
de  la  langue^  etc.  On  a  compris  qu'une  réaction  modérée 
»t  la  compagne  nécessaire  de  la  formation  et  de  l'organi- 
sation de  produits  exsudatifs  de  bonne  qualité,  et  que  le 
meilleur  guide  à  suivre  dans  l'usage  des  aliments,  ce  n'est 
ni  l'état  de  la  langue  ni  celui  du  pouls,  mais  l'instinct  et 
l'appétence  de  l'opéré.  Les  Anglais  nous  ont  beaucoup  appris 
à  cet  égard,  et  ce  n'est  pas  sans  raison  que,  lorsqu'ils  reçoi- 
vent des  étrangers  dans  leurs  établissements  hospitaliers, 
ils  leur  exhibent  avec  une  sorte  d'orgueil  ces  splendides 
cuisines  ou  s'élaborent  des  moyens  de  gucrison  bien 
supérieurs  à  ceux  qui  se  préparent  dans  les  labora- 
tiMres  des  pharmacies.  Tous  les  chirurgiens  qui  sont  au 
courant  de  l'état  de  la  science  ont  été  frappés  de  la  fré- 
quence des  succès  qu'obtiennent  les  Anglais  après  leurs 
grandes  opérations,  et  de  la  différence  que  présentent 
sous  ce  rapport  leurs  statistiques  avec  celles  qui  résument 
la  pratique  du  continent  (1);  on  a  surtout  remarqué  la 
mortalité  moindre  des  amputés  de  leur  armée  pendant 
la  guerre  de  Crimée  (2).  On  a  attribué  ces  résultats  à  la 
petitesse  de  leurs  hôpitaux,  à  leurs  précautions  hygiéni- 
ques concernant  la  ventilation, à  leur  mode  de  pansement. 


(Ij  Ialaaigsi,  Manuel  de  médecine  opératoire»  Paris,  1861, 
p.  Î6I. 

(3)  Diciionnaire  encyclopédique  deg  sciences  médicales,  Paris, 
18Ko,  t.  III,  p.  821. 
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de  couchage,  elc,  et  évidemment  Ion  a  eu  raison  de  tenir 
compte  de  tous  ces  éléments  de  bien-être  et  de  guérison. 
Mais  je  crois  qu'une  des  causes  principales  de  leurs  succès 
est  leur  régime  habituel,  qu'ils  continuent  d'appliquer 
aux  opérés,  et  qui  les  rend,  si  je  puis  m'exprimer  ainsi, 
plus  plastiques  que  les  habitants  de  plusieurs  autres  pays; 
il  faut  y  joindre  leur  calme  ordinaire,  qui  les  expose  moins 
aux  violents  ébranlements  du  système  nerveux.  Je  n'exa- 
mine point  quelle  peut  être  l'influence  de  ces  habitudes  et 
de  ces  dispositions  naturelles  sur  les  qualités  de  l'esprit  et 
sur  la  valeur  des  individus  :  je  ne  les  considère  qu'au  point 
de  vue  purement  chirurgical;  et  en  m'en  tenant  à  ce  càté 
de  l'appréciation  qu'on  peut  en  faire,  j'y  trouve  l'expli- 
cation du  peu  de  perturbations  physiques  et  morales  qui 
accompagnent  et  suivent  souvent  chez  eux  les  grandes 
opérations.  L'habileté,  du  reste  incontestable,  de  leurs 
chirurgiens  n'explique  point  ces  efiels  :  car  si  ceux-ci 
étaient  proportionnels  à  l'art  déployé  dans  l'exécution  de 
la  manœuvre  opératoire,  nul  doute  que  d'autres  nations, 
dont  les  praticiens  ne  sont  pas  moins  bien  partagés  sous  ce 
rapport,  ne  parvinssent  à  les  obtenir  comme  eux. 

Je  ne  voudrais  pas  que  l'on  inférât  de  ce  qui  précède 
que  je  considère  le  régime  diététique  des  Anglais  comme 
applicable  aux  opérés  de  tous  les  pays.  Je  sais  trop  combien 
le  tempérament  particulier,  les  habitudes,  le  climat  doi- 
vent apporter  de  changements  dans  les  prescriptions 
hygiéniques,  pour  que  je  puisse  donner  un  semblable 
conseil.  Mon  intention  est  seulement  d'établir  qu'en 
principe  il  faut  soumettre  les  opérés  à  une  alimentation 
tonique,  variable  suivant  les  difierentcs  conditions  géo- 
graphiques et  climatériques,  mais  toujours  suffisamment 
réparatrice  pour  maintenir  leurs  forces  à  un  degré  propre 
à  prémunir  l'économie  contre  l'ataxie  nerveuse,  la  lenteur 
de  la  cicatrisation  et  l'action  des  produits  délétères. 
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Les  indications  spéciales  fournies,  quant  au  r^me,  par 
les  opérations  de  fistule  résico-Tagînale,  sont  relatives  à  la 
oooTenance  qu'il  y  a  de  ne  point  administrer  d'aliments 
qoi  fournissent  des  résidus  ezcrémentitiels  trop  abondants. 
A  ce  point  de  Yue,  les  substances  animales,  dont  la  diges- 
tioo  s'achère  presque  complètement  dans  Testomac  et  qui 
ne  contiennent  presque  pas  de  matières  inassimibbles, 
conTiennent  à  merreille,  d'autant  plus  qu'elles  remplissent 
les  conditions  générales  de  nutrition  que  réclame  l'état 
des  opérées.  Seulement,  en  les  administrant,  il  faut  tenir 
compte  du  besoin  qu'éprouvent  certains  estomacs  de  chan- 
ger d'aliments,  et  savoir  à  propos  préserver  la  patiente  de 
b  ntiété  et  de  nnappétence  en  lui  donnant  de  temps  en 
temps  quelques  mets  nouveaux,  choisis  de  préférence 
parmi  ceux  qui  exposent  le  moins  à  procurer  des  selles. 

La  constipation,  en  immobilisant  momentanément  le 
rectum  et  la  cloison  recto- vaginale  et  en  supprimant  en 
même  temps  les  eflbrts  d'expulsion  susceptibles  de  retentir 
nr  la  r^on  opérée,  constitue,  on  le  comprend  facilement, 
an  état  qu'il  faut  tâcher  d'obtenir  par  tous  les  moyens 
dont  l'hygiène  et  la  thérapeutique  disposent.  Evidemment 
le  r^me  animal  contribue  beaucoup  à  l'établir;  mais 
il  est  des  sujets  où  seul  il  serait  impuissant.  L'acétate  de 
morphine,  dans  ces  cas,  rend  les  plus  grands  services;  je 
l'ai  presque  toujours  employé  avec  avantage,  à  la  dose  de 
deux  centigrammes  à  la  fois  et  en  ne  dépassant  pas  quatre 
centigrammes  par  jour,  et,  en  général,  il  m'a  permis  de 
maintenir  la  constipation  jusqu'à  la  fin  du  traitement. 
Ainsi,  l'on  voit  dans  les  observations  II  (5*  opération),  III, 
IX  que  les  opérées  sont  restées  constipées  pendant  onze 
jours;  dans  l'observation  YI  douze  jours;  dans  l'observa- 
tion IX  treize  jours,  et  dans  les  observations  I  et  VIII 
quatorze  jours;  il  en  a  été  à  peu  près  de  même  dans  les 
autres  cas  où  la  mention  de  cette  circonstance  a  été  omise. 
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Cependant  j'ai  toujours  eu  pour  règle  de  n'administrer 
le  médicament  narcotique  qu'au  moment  où  le  besoin 
d'aller  à  la  garde-robe  se  faisait  sentir,  et  de  m'en  dispenser 
lorsque  les  envies  ne  se  manifestaient  pas,  comme  dans 
les  observations  XI  (2«  opération)  et  XII  (3«  opération). 
Les  cas  où  la  constipation  n'a  pu  être  maintenue  sont 
ceux  de  l'observation  VU,  où  une  selle  a  eu  lieu  le  sixième 
jour,  de  l'observation  XII  (2^  opération),  où  l'évacuation 
s'est  faite  le  septième  jour,  et  de  l'observation  XY,  où  elle 
s'est  produite  le  huitième.  Chose  remarquable,  chez  deux 
femmes  habituellement  constipées,  j'ai  eu  de  la  peine, 
malgré  l'administration  de  la  morphine,  à  empêcher  les 
selles  pendant  la  durée  du  traitement  (Obs.  ïX^  XIII).  Je 
n'ai  pas  observé  que  l'emploi  de  l'acétate  de  morphine  eût 
aucune  influence  fâcheuse  sur  les  digestions,  et  j'ai,  au 
contraire,  remarqué  que  le  calme  qu'il  procure  contri- 
buait assez  généralement  à  rendre  ces  fonctions  plus 
régulières. 

Quand  le  traitement  consécutif  est  achevé  et  qu'on  a 
des  raisons  de  croire  que  la  cicatrice  est  assez  résistante,  il 
n'y  a  plus  aucune  raison  de  maintenir  la  femme  au  lit  et 
de  continuer  le  cathétérisme.  On  peut  donc  lui  permettre 
alors  de  se  lever  et  lui  recommander  d'essayer  d'uriner, 
en  évitant,  au  commencement,  de  se  livrer  à  des  efforts 
trop  violents.  Les  opérées  de  mes  observations  I,  III,  IV  se 
sont  levées  le  treizième  et  le  douzième  jour,  et  celle  de 
l'observation  VI  le  onzième.  La  miction  spontanée  s'est 
faite  le  dixième  jour  pour  les  sujets  des  observations  X  et 
XIII;  le  onzième  pour  ceux  des  observations  YI,  XII 
(8«  opération),  XIV,  XVII;  le  douzième  pour  les  observa- 
tions XI,  XVI;  le  treizième  pour  les  observations  I.  IX,  et 
le  quatorzième  jour  pour  l'observation  YIII. 
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£.  Smiieg  de  ropéraiUm;  meeidenis  eonséeutifs;  résmiiaU. 

n  j  a  peu  d^opéralions  qui  exposent  à  aussi  peu  de  suites 
iacheoses  que  la  suture  américaine.  Quand  la  fistule  est 
simple  et  que  la  manœurre  chirurgicale  peut  être  eiécutée 
d'après  les  r^les  classiques,  sans  qu'il  faille  en  dérier  à 
cause  de  complications  particulières,  la  santé  n'en  parait 
allérée  en  aucune  manière,  et,  le  plus  souyent,  en  royant 
b  femme  opérée,  on  ne  pourrait  se  figurer  qu'elle  a  passé 
par  les  mains  du  chirurgien.  Cette  absence  de  toute  réac- 
tion morbide  s'explique  facilement  par  la  petite  étendue  de 
la  lésion  produite*»  par  le  peu  de  sensibilité  du  tissu  entamé, 
et  par  la  nature  des  fonctions  du  conduit  utéro-rulvaire,  les- 
quelles peurent  être  momentanément  modifiées  ou  même 
supprimées  sans  qu'il  en  résulte  une  perturbation  suscep- 
tible de  troubler  Tensemble  de  l'économie. 

Lorsque  certaines  complications  viennent  donner  un 
peu  plus  d'importance  aux  solutions  de  continuité  résul- 
tant  de  l'opération,  il  peut  bien  se  manifester  quelques 
nmptômes  consécutifs  qui  méritent  d'être  pris  en  sérieuse 
considération;  mais,  en  général,  on  ne  doit  point  craindre 
ces  mahdies  terribles  qui  emportent  si  souvent  les  opérés 
après  les  grandes  diérèses  chirui^cales.  L'apparition  d'in- 
flaounations  diffuses,  de  la  dipbtbérile,  de  la  gangrène, 
du  tétanos,  de  l'infection  purulente,  est  une  chose  tel- 
lement rare  que,  lorscjue  par  hasard  elle  a  lieu,  on  est 
en  droit  de  se  demander  s'il  n'y  a  point  quelque  cause 
étrangère^  plus  puissante  que  les  lésions,  qui  a  pu  la  faire 
naître.  Je  puis  dire  que  presque  jamais  je  n'ai  vu  survenir 
chez  mes  opérées  un  état  assez  grave  pour  me  donner  de 
sérieuses  inquiétudes.  Dans  les  deux  seuls  cas  de  mort  que 
j'aie  eu  a  regretter  (Obs.  V  et  XXIII),  l'une  des  femmes 
a  succombé  après  la  guérison  de  sa  fistule,  par  suite  d'une 
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circonstance  fortuite,  et  lautrc  a  eu  le  malheur  de  se 
trouver  dans  un  foyer  épidémique  qui  lui  a  communiqué 
lafiection  qui  sévissait  sur  les  autres  malades  de  l'hôpital 
où  elle  avait  été  opérée. 

Les  incommodités  légères  que  Ton  peut  voir  survenir 
après  l'opération  de  la  fistule  sont  :  quelques  douleurs 
liypogastricpies  (Obs.  I,  IV,  V  (1",  2«,  8%  4«  opérations), 
XVII);  un  peu  de  fièvre  (Obs.  XII  (I""*  opération),  XIX); 
quelques  nausées,  des  coliques  avec  ballonnement  du 
ventre  (Obs.  V,  IX,  XIII);  quelquefois  les  femmes  restent 
un  peu  abattues  après  avoir  été  transportées  dans  leur 
lit,  ou  elles  éprouvent  des  frissons,  des  tremblements  ner- 
veux (Obs.  V  (lr«  2«,  8%  4«  opérations));  quand  il  j  a  de 
la  toux,  l'abdomen  s'en  ressent  assez  facilement,  et  elle 
y  provoque  d'ordinaire  quelques  douleurs  que  chaque 
accès  vient  augmenter  (Obs.  XVIII  (1"  opération));  quel- 
quefois l'appétit  se  perd  un  peu,  mais  cela  est  rare,  à  moins 
que  l'opérée  ne  soit  habituellement  sujette  à  lanureiie 
(Obs  XIII);  ce  n'est  qu'exceptionnellement  qu'il  survient 
une  fièvre  assez  intense  (Obs.  V). 

Un  des  plus  grands  bienfaits  de  l'avivement  en  biseau  et 
de  la  suture  qui  lui  succède,  est  de  ne  produire  aucune 
lésion  qui  puisse  exciter  les  contractions  spasmodiques  de 
la  vessie.  Aussi  voit-on  rarement  celles-ci  survenir  après 
l'opération;  quand  cela  arrive,  on  peut  être  presque  cer- 
tain qu'elles  se  rapportent  soit  à  l'intolérance  de  la  poche 
urinaire  pour  le  cathétérisme,  soit  à  quelque  autre  cause 
particulière  inhérente  au  cas  spécial  que  l'on  a  à  traiter. 
Ainsi,  dans  l'observation  IV,  on  voit  des  téncsmcs  appa- 
raître chez  une  femme  extrêmement  impressionnable  et 
dont  la  vessie  a  contracté  une  grande  irritabilité  par  la 
présence  antérieure  de  calculs.  Dans  l'observation  V,  les 
ténesmes  ont  dépendu  d'une  disposition  singulière  de  la 
vessie,  qui  était  convertie  en  une  espèce  de  rigole  condui- 
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direclementles  urines  à  la  fistule,  le  canal  de  Turèthre 
étant  maintenu  a  l'écart.  Dans  l'obserYation  XVIII,  les 
contractions  Tésicales  ont  été  probablement  déterminées 
par  la  présence  des  fils  dans  la  substance  du  col  del'oi^ne, 
pcot-étre  aussi  par  la  pression  de  la  sonde  sur  les  parois 
d'un  canal  trop  étroit,  ces  deux  circonstances  coïncidant 
arec  une  susceptibilité  extrême  des  oi^anes  génitaux. 

Les  ténesines,  quelle  qu'en  soit  la  cause,  peurent  avoir 
pour  résultat  Texpulsion  violente  de  la  sonde  (Obs.  I  (l'% 
2*,  S*,  4*  opérations)), la  projection  de  Furine  entre  le  canal 
de  l'urèthre  et  le  cathéter  (Obs.  IV,  XVUI  (8»  opération)), 
ft  quelquefois,  ce  qui  est  plus  grave,  Tissue  du  liquide  par 
b  fistule  (Obs.  XVUI  (6*  opération)).  Ces  accidents  forcent 
quelquefois  le  chirurgien  à  enlever  momentanément  le 
cathéter  (Obs.  XVIII  (8«  opération)),  ou  à  recourir  à  Téva- 
cuation  intermittente  de  la  vessie,  ou  enfin  à  renoncer 
complètement  à  toute  espèce  de  cathétérismc.  H  arrive 
cependant  que  des  ténesmes  assez  violents,  même  ceux  qui 
surviennent  pendant  que  toute  issue  est  fermée  à  l'urine, 
ne  sont  suivis  d'aucun  effet  fâcheux  (Obs.  XVIII  (8*  opéra- 
bon));  mais  il  n'en  faut  pas  moins  les  considérer  comme 
un  ^iplôme  fort  fâcheux,  qu'on  doit  tâcher  d'éviter  à 
tout  prix  et  dont  l'existence  compromet,  dans  les  cas  les 
plus  ordinaires,  le  succès  de  la  réunion. 

Quand,  immédiatement  après  l'opération,  on  introduit 
une  sonde  dans  la  vessie  pour  y  pousser  l'injection  qui 
doit  faire  constater  la  parfaite  occlusion  de  la  fistule,  il 
aort,  en  général,  par  Tinstniment  une  certaine  quantité  de 
liquide.  Quelquefois  celui-ci  est  abondant  :  il  m'est  arrive 
une  fois,  à  ma  très-grande  surprise,  d'en  retirer  près  de 
cinq  cents  grammes  immédiatement  après  le  transport  de 
la  femme  dans  son  lit  (Obs.  XVI).  Celte  première  urine 
évacuée  par  le  cathétérisme  est  très-souvent  claire,  ce  qui 
a  toujours  lieu  lorsque  l'opération  n'a  provoque  aucune 
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hémorrhagic.  Dans  le  cas  contraire,  elle  est  souvent  un  peu 
rougeâtre,  et,  quand  il  y  a  eu  formation  de  caillots  dans  la 
vessie,  il  peut  se  faire  que  ceux-ci  soient  expulsés  par  un 
violent  effort  (Obs.  XIX  (2«  opération)).  Presque  toujours 
la  présence  du  sang  diminue  insensiblement,  de  sorte 
qu'on  ne  la  constate  plus  quelques  heures  après  la  pose 
des  derniers  fils^  j'ai  vu  cependant  la  coloration  rouge 
persister  pendant  plusieurs  jours,  ou  reparaître  quelque 
temps  après  l'opération  (Obs.  IV,  VII  (2*  opération)).  Après 
avoir  perdu  sn  nuance  sanguinolente,  l'urine  passe  ordi- 
nairement à  l'état  de  limpidité  parfaite;  elle  n'est  trouble 
qu'accidentellement^  comme  dans  l'observation  VI,  où  cette 
particularité  n'a  pas  empêché  la  guérison  d'avoir  lieu,  et 
dans  l'observation  VII,  où  elle  a  été  la  conséquence  d'une 
ancienne  cystite. 

Il  est  fort  rare,  après  l'opération  américaine,  de  voir 
survenir  de  véritables  hémorrhagies  consécutives,  soit  dans 
le  vagin^  soit  dans  la  vessie.  Cela  tient  probablement  à  la 
nature  de  l'avivement  propre  à  cette  méthode,  lequel 
expose  rarement  à  la  section  de  gros  vaisseaux.  Il  n'en  est 
pas  de  même  des  avivements  qui  se  font  en  traversant  de 
part  en  part  toute  l'épaisseur  des  parois  uro-génitales  : 
ceux-là  peuvent  produire  plus  facilement  des  lésions 
vasculaires  assez  importantes,  et  surtout  l'ouverture  des 
artères  et  des  veines  vésicales.  Aussi  voit-on,  au  soin  que 
mettent  les  partisans  de  cet  avivement  à  exposer  les  symp- 
tômes des  hémorrhagies  consécutives,  aux  descriptions 
qu'ils  donnent  des  dangers  qu'elles  présentent  sous  le  rap- 
port de  la  réunion  et  des  maladies  qu'elles  entraînent  (l), 
que  celte  espèce  d'accident  a  dû  les  surprendre  à  diffé- 
rentes reprises.  S'il  venait  a  se  manifester,  il  serait  toujours 


(I)  G.  SiMoif^  MUlheilungen^  etc,  pp.  149  et  suivantes. 
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facile,  dans  le  cas  d'issue  du  sang  par  le  vagin,  de  recher- 
cher le  point  de  dépari  de  Thémorrhagie  et  d'y  porter 
directement  remède;  mais  si  l'écoulement  se  faisait  dans  la 
resne,  la  difficulté  de  parvenir  à  la  source  du  liquide  ren- 
drait ce  contre-temps  beaucoup  plus  grave  et  plus  inquié- 
tant Dans  ce  dernier  cas,  si  les  injections  froides,  la  glace 
introduite  dans  le  vagin,  le  tamponnement,  etc.,  ne  parve- 
naient pas  à  arrêter  le  sang,  si,  d'un  autre  côté,  la  vie  était 
en  danger,  on  pourrait  se  trouver  dans  la  triste  nécessité  de 
pratiquer  la  section  des  fils  et  d'abandonner  la  réunion  pour 
pouvoir  (aire  plus  aisément  et  plus  sûrement  l'application 
des  hémostatiques.  —  Je  n'ai  observé  que  trois  fois  des 
héroorrhagies  consécutives  après  mes  opérations  (Ohs.  IV, 
Vn  (2«  opération),  XIX  (!■'«  opération)).  Dans  le  premier 
de  ces  cas,  il  n'j  eut  qu'un  peu  de  coloration  rouge  dans 
les  urines;  dans  le  second,  l'écoulement  sanguin  ayant  eu 
lien  à  la  suite  d'incisions  pratiquées  sur  le  col  utérin,  le 
liquide  se  montra  en  même  temps  dans  le  vagin  et  dans  la 
f  caede.  Chez  la  femme  qui  fait  le  sujet  de  l'observation  XIX, 
une  perte  de  sang,  survenue  le  quatrième  jour,  fut  occa- 
sionnée par  l'apparition  des  menstrues  et  n'eut  aucune 
suite  sérieuse.  L'hémorrhagie,  dans  les  trois  cas,  s'arrêta 
d'elle-même. 

La  conscience  de  ne  plus  perdre  ses  urines  par  la  fistule 
et  la  satisfaction  de  voir  le  liquide  reprendre  sa  voie  natu- 
relle soutiennent,  en  général,  le  moral  de  l'opérée  et  lui 
donnent  un  courage,  une  bonne  humeur  qui  disparaissent 
bientôt  si  un  accident  survient  dans  la  suture.  Un  pra- 
ticien expérimenté  peut,  en  entrant  dans  la  chambre  de 
la  patiente  et  en  examinant  ses  traits,  savoir  presque  a 
coup  sûr  si  tout  est  en  bon  ordre  dans  la  cloison  vésico- 
▼aginale,  ou  si,  au  contraire,  quelques  fils  ont  traversé  les 
lèvres  de  la  plaie.  Toutefois  il  est  bon  de  savoir  que  les 
femmes  se  font  souvent  d'étranges  et  fausses  idées  sur  la 
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suppression  ou  la  réapparition  de  l'écoulement  urÎDaire 
par  le  vagin  :  elles  se  trompent  quelquefois  en  croyant  que 
l'écoulement  continue,  tandis  qu'il  y  a  seulement  filtration 
de  Turine  entre  la  sonde  et  Furèthre^ou  bien  épanchement 
du  liquide  à  la  surface  de  la  vulve  (Obs.  IV);  par  contre^ 
elles  peuvent  se  persuader  que  la  perte  d'urine  a  cessé,  bien 
qu'un  pertuis  se  soit  formé  dans  la  ligne  de  réunion 
(Obs.  XVIII  (7*  opération)).  Ces  sortes  d'erreurs  sont  ordi- 
nairement le  résultat  ou  d'une  impressionnabilité  et  d'une 
appréhension  excessives,  ou  d'une  inattention  insouciante 
qui  empêche  les  femmes  d'analyser  convenablement  leurs 
impressions.  Quelquefois  l'erreur  peut  provenir  du  chirur* 
gien  lui-même.  C'est  ainsi  qu'un  jour,  une  opérée  ra'ayant 
dit  avoir  senti  l'urine  passer  par  le  vagin  après  la  sortie  de 
la  sonde,  je  pensai  qu'elle  s'était  trompée,  parce  que  la 
réintroduction  de  l'instrument  avait  procuré  l'évacuation 
d'une  grande  quantité  de  liquide;  or,  l'examen  direct 
de  la  région  de  la  fistule  y  démontra  l'existence  d'une 
ouverture  (Obs.  XI  (l'«  opération)).  Une  autre  fois,  ayant 
injecté  de  l'eau  dans  la  vessie  après  l'opération  d'une  fis- 
tule u ré t h ro-vésico- vaginale,  et  ayant  remarqué  que  le 
liquide  sortait  par  l'instrument  seul  sans  passer  par  le 
vagin,  je  crus  à  une  guérison,  dont  je  ne  tardai  pas  à  recon- 
naître la  non-existence  lorsqu'après  avoir  enlevé  le  cathé- 
ter j'eus  fait  exécuter  un  effort  de  miction  (Obs.  XVIII, 
(2«  opération))  :  l'instrument,  pendant  l'injection,  avait 
bouché  par  sa  présence  un  pertuis  qui  donna  passage  à 
l'urine  aussitôt  qu'il  redevint  libre. 

Il  arrive  quelquefois  que,  malgré  la  guérison  radicale 
de  la  fistule,  il  persiste  une  véritable  incontinence,  soit 
que  le  cathétérisme  ait  dilaté  trop  longtemps  et  comme 
èionné  le  sphincter,  soit  que  la  vessie  n'ait  pas  encore  repris 
l'habitude  de  ses  fonctions.  C'est  un  accident  qui  souvent 
effraye  beaucoup  les  opérées  et  les  fait  douter  de  leur 
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piérnoD ,  mais  dont  une  inspection  attentive  permet 
tadkment  de  découvrir  la  nature;  du  reste,  il  diminue 
ordinairement  de  plus  en  plus  et  se  termine  en  quel- 
ques jours.  Quelquefois  l'incontinence  est  le  résultat  d'une 
maladie  antérieure  (Obs.  XV)  et  en  réclame  le  traitement. 
Ikns  d'autres  cas,  elle  prorient  de  la  paralysie  du  sphincter 
00  de  b  vessie  elle-même,  et  la  curabilité  en  est  en  rapport 
aTcc  celle  de  ces  affections.  Enfin,  elle  peut  être  la  suite 
de  lésions  directes  de  l'urètfare  et  du  col  produites  soit  par 
les  fistules,  soit  par  les  manœuvres  opératoires,  soit  par  des 
cicatrisations  vicieuses;  et,  encore  une  fois,  il  est  ou  il  n'est 
pas  possible  de  la  guérir  suivant  qu'il  j  a  ou  non  moyen 
de  porter  remède  à  ces  accidents.  A  ce  propos,  il  faut  faire 
la  remarque  que  l'absence  d'une  portion  de  l'urèthre  et  du 
col  vésîcal  compliquant  une  fistule,  ne  rend  pas  toujours 
inéritable  l'incontinence  consécutive  :  car  M.  Simon  a  ob- 
servé plusieurs  fois  que,  même  lorsqu'il  ne  restait  plus  que 
d'un  et  demi  à  deux  centimètres  du  tube  uréthral,  la  réten- 
Uon  de  l'urine  demeurait  encore  possible  après  l'oblitération 
de  l'ouverture.  Ce  fait  semble  contredire  un  peu  les  idées 
généralement  reçues  sur  les  fonctions  du  col  de  la  vessie; 
mais  il  semble  résulter  des  recherches  de  M.  Barkow  (1)  que 
l'action  du  sphincter  de  cet  organe  n'est  point  aussi  marquée 
ni  aussi  indispensable  qu'on  le  croit  ordinairement;  cet  ana- 
tomiste  va  même  jusqu'à  en  nier  l'existence.  Selon  lui,  la 
fermeture  de  Turèthre  s'opère,  non  pas  au  moyen  de  fibres 
musculaires  groupées  autour  du  col,  mais  par  l'action  de 
fibres  circulaires  élastiques  qui  occupent  toute  l'étendue 
du  canal  et  forment  vers  la  vessie  un  anneau  complet.  A 
la  rigueur,  il  n'est  pas  même  néce$$aire,  pour  comprendre 
les  résultats  indiqués  par  M.  Simon,  d'admettre  la  niem- 


(1)  G.  SiBO!i,  Ueherdie  Opération^  eic,  1862,  p.  41. 
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brane  élastique  décrite  par  M.  Barkow,  puisque  M.  Sappej 
a  reconnu  dans  Turèthre  Texistence  de  deux  couches  mus- 
culaires, l'une  formée  de  fibres  longitudinales  lisses,  située 
profondément  et  se  continuant  a?ec  les  faisceaux  longitu- 
dinaux de  la  couche  plexiforme  de  la  vessie,  l'autre  plus 
superficielle,  constituée  par  des  fibres  striées,  circulaires, 
faisant  suite  à  celles  du  col  vésical  (1). 

Un  phénomène  consécutif  à  la  guérison  de  la  fistule  qui 
se  présente  beaucoup  plus  souvent  que  Tincontinence, 
c'est  le  besoin  fréquent  d'uriner,  dépendant  de  ce  que 
depuis  longtemps  la  vessie  n'a  plus  été  accoutumée  à  être 
distendue  et  ressent  beaucoup  plus  tôt  que  dans  l'état 
normal  le  besoin  de  l'évacuation  de  son  contenu.  Cette 
incommodité  tend  aussi  à  disparaître  insensiblement,  en 
raison  de  l'élargissement  que  le  réservoir  urinaire  subit 
peu  à  peu  et  du  rétablissement  graduel  de  sa  capacité  pri- 
mitive. —  La  rétention  d'urine  est  plus  rare  que  l'incon- 
tinence et  que  la  miction   fréquente  :  elle  peut  être  la 
conséquence  de  l'atonie  de  la  vessie,  d'une  oblitération 
de  la  fistule  qui  a  été  suivie  de  la  formation  d'une  espèce 
de   valvule  ou  de   diaphragme   derrière  le   col    vésical, 
d'un  changement  de  direction  dans  les  axes  normaux  du 
réservoir  urinaire  et  de  l'urèthre,  en  un  mot,  de  toutes 
les  causes   qui   diminuent  la  force   du   premier  de  ces 
organes  ou  qui  gênent  le  passage  de  l'urine  à  travers  le 
second.  Je  l'ai  vue  dépendre  d'une  projection  en  avant  du 
col  utérin,  projection  tellement  marquée  que  cet  organe 
venait  appuyer  contre  le  pubis,  et  établissait  ainsi  une  cloi- 
son séparant  le  col  vésical  du  reste  de  la  poche  urinaire 
(Obs.  XXII).  Toutes  ces  causes,  pouvant  plus  difficilement 


(1)  Ph.-C.   Sappkt,   Traité  d'anatomie  descriptice.  Paris,  1857- 
1864,  t.  III,  p.  518. 
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être  enlevées  que  celles  de  la  miction  fréquente  et  inéme 
que  la  plupart  de  ceUes  de  l'incontinence^  rendent  par  cela 
inéme  la  rétention  plus  tenace  et  moins  généralement 
caraUe  que  les  deux  autres  accidents,  et  réclament  pour 
moyen  de  traitement  un  cathéténsme  intermittent  dont  il 
est  qudquefois  nécessaire  de  prolonger  Fusage  pendant 
asKx  longtemps. 

S'il  arrivait  qu  un  uretère  eût  été  oblitéré  par  la  suture, 
des  accidents  d'hydronéphrose  ne  tarderaient  pas  à  se  ma- 
nifnler  et  à  attirer  l'attention  du  chiruipen.  H  pourrait 
se  faire  dans  ce  cas  qu'après  avoir  duré  pendant  un  certain 
temps,  les  phénomènes  rénaui  disparussent  à  la  suite  d'une 
isBoe  que  le  liquide  se  serait  frayée  dans  le  vagin  ou  dans 
b  vesne  en  traversant  la  suture  (Obs.  XXI).  Mais  s'ils 
venaient  à  persister  et  à  donner  des  inquiétudes,  il  n'y 
aandt  d'autre  moyen  que  d'enlever  les  fils  et  de  renoncer 
momentanément  à  l'oblitération  de  la  fistule. 

Dans  le  vagin,  il  ne  survient  ordinairement  aucun  chan- 
gement notable,  sauf  dans  le  cas  où  les  fils,  en  ulcérant  les 
tisNis,  déterminent  une  suppuration  dont  naturellement  le 
produit  rempUt  ce  canal,  ou  bien  lorsque,  l'opération  ayant 
été  Cadte  à  la  suite  d'une  ancienne  vaginite,  Técouleinent 
peiâste,  comme  dans  l'observation  VU  (!'«  opération). 
Ordinairement  on  n'y  observe  qu'un  léger  écoulement 
d'un  blanc  jaunâtre,  assez,  analogue  à  celui  de  certaines 
leucorrhées,  et  qui  se  mêle  quelquefois  à  l'urine  fourvoyée 
à  sa  sortie  du  méat  et  de  la  sonde  et  aux  hypersé- 
crétions des  glandes  de  la  vulve  (Obs.  YI).  A  cet  écou- 
lement peuvent  se  inèler  quelques  mucosités  utérines 
(Obs.  IX). 

Lorsque  l'opération  a  eu  pour  résultat  d'enfermer  le  col 
utérin  dans  la  vessie,  le  premier  de  ces  organes  s'habitue 
facilement  au  contact  de  l'urine  et  n'en  témoigne  aucune 
souffrance;  plus  tard,  il  verse  dans  la  cavité  vésicale  le  sang 
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menstruel,  qui  colore  le  liquide  qui  s'y  trouve,  d'abord 
en  rose  pâle,  puis  en  une  nuance  plus  foncée,  et  s'évacue 
ordinairement  avec  lui  salis  produire  aucune  incommo- 
dité sérieuse  (Obs.  XX).  Les  règles  peuvent  se  montrer 
dans  le  vagin  pendant  le  cours  du  traitement,  et  ne 
troubler  en  aucune  façon  la  cicatrisation  par  leur  pré- 
sence (Obs.  X,  XII  (2*  opération),  XYU,  XIX).  Cha 
certaines  femmes  prédisposées  à  la  précipitation  des  maté- 
riaux de  l'urine,  il  se  forme  parfois  dans  le  vagin  des 
concrétions  plus  ou  moins  solides,  bien  entendu  lorsque 
la.suture  a  manqué  et  que  le  liquide  a  continué  à  suivre 
sa  route  anormale  (Obs.  XI,  XIX  (1^^  opération)).  U  peut 
aussi  s'en  rencontrer  dans  la  vessie,  mais  cela  arrive  sur- 
tout lorsque  des  corps  étrangers,  des  fils,  par  exemple,  sont 
entrés  dans  la  cavité  de  ce  viscère;  or,  quand  la  suture  n'a 
porté  que  sur  le  vagin,  il  est  rare  que  l'on  observe  cette 
migration  des  liens,  et  par  conséquent  Ton  est  alors  peu 
exposé  à  en  subir  les  conséquences. 

Un  accident  malheureusement  assez  fréquent  c'est  la 
persistance,  après  l'enlèvement  des  fils,  de  pertuis  formés 
pendant  la  cicatrisation,  et  qui  ofi'rent  quelquefois  une 
ténacité  telle  qu'ils  semblent  se  jouer  de  tous  les  efforts 
du  chirurgien.  Quelquefois  ces  trajets  se  manifestent  dans 
des  endroits  où  l'on  n'en  avait  pas  observé  avant  l'opé- 
ration (Obs.  Xyin),  ce  qui  semble  confirmer  l'opinion 
que  j'ai  exprimée  (p.  808),  qu'ils  sont  le  résultat  d'une 
disposition  particulière  de  la  femme  qui  détermine  la 
formation  de  petits  abcès  dans  le  voisinage  ou  à  l'endroit 
de  la  suture.  M.  Verneuil  (1)  s'est  beaucoup  occupé  des 
causes  de  cette  malheureuse  tendance,  et,  après  avoir  passé 
en  revue  différentes  hypothèses,  il  a  avoué  avec  sa  bonne 


(l)  archives  de  médecine,  1862,  t.  XIX,  p.  59, 


—  o67  — 

foi  ordinaire  qu'il  ne  pouvait  s'en  rendre  raison.  Je  pense 
qoe.  si  ce  praticien  distingué  reut  bien  examiner  cette 
question  au  point  de  vue  que  je  viens  d'indiquer,  il  arri- 
Tcra  a  des  conclusions  semblables  aux  miennes.  —  Le  trai- 
tement de  ces  fistulettes,  si  mon  opinion  sur  leur  étiologie 
est  Traie,  ne  doit  pas  être  le  même  que  celui  des  fistules 
ordinaires.  En  effet,  si,  pour  les  guérir,  on  avait  recours  à 
wie  seconde  opération  sanglante,  celle-ci,  mettant  de 
nouveau  en  jeu  la  Cftcheuse  prédisposition  du  sujet  à  la 
suppuration,  pourrait  aboutir  non-seulement  à  un  insuc- 
cès analogue  au  premier,  mais  encore  à  la  formation 
d'autres  pertuis.  C'est  dans  la  cautérisation,  la  galvano- 
caustie,  l'attouchement  des  orifices  avec  la  teinture  d'iode 
ou  celle  de  cantharides,  qu'il  faut  avoir  le  plus  de  con- 
fiance pour  le  traitement  de  ces  ouvertures  consécutives. 
Du  reste,  il  faut  savoir  en  attendre  l'occlusion  avec  patience, 
ft  se  rappeler  qu'a  l'aide  de  soins  bien  entendus,  la  nature 
parvient  souvent  à  en  effectuer  l'oblitération  complète. 

Les  environs  de  la  vulve  qui  avaient  été  attaqués  par  la 
présence  de  l'urine  prennent  bientôt  un  aspect  plus  satis- 
taisant  quand  la  cause  de  leurs  lésions  a  été  enlevée  par 
l'opération  :  dès  les  premiers  jours  qui  suivent  celle-ci, 
les  femmes  en  ressentent  déjà  un  grand  bien-être  (Obs.  IX). 
Il  but  cependant  bien  surveiller  la  propreté  de  ces  par- 
ties, car  lorsque  les  opérées  sont  de  leur  nature  peu  dis- 
posées a  se  plaindre,  on  peut  être  pris  au  dépourvu  par  de 
petits  accidents  qui  se  développent  quelquefois  insidieu- 
sement dans  ces  r^ons.  C'est  ainsi  que  j'ai  trouvé  une 
bis  des  phlyctènes  à  la  région  fessière  (Obs.  YI),  une  autre 
Ibis  une  eschare  au  sacrum  (Obs.  XI  (l'«  opération)),  sans 
qu'antérieurement  rien  ait  pu  me  faire  supposer  que  de 
telles  lésions  étaient  en  train  de  s'y  former.  J  ai  observé  un 
jour  de  violentes  douleurs  et  un  écoulement  purulent  qui 
avaient  été  déterminés  par  une  fissure  à  la  fourchette,  qu'il 
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suffit  de  cautériser  une  seule  fois  pour  mettre  fin  à  ces 
fâcheux  symptômes  (Obs.  III). 

On  conçoit  qu'une  femme  qui  a  été  soumise  à  la  suture 
d'une  fistule  puisse,  comme  les  autres  opérés,  subir  l'in- 
fluence de  différentes  maladies  intercurrentes;  mais  il  serait 
puéril  de  rattacher  ces  maladies  à  la  diérèse  chirui^cale. 
Sauf  les  cas  d'érysipèlc  et  de  péritonite  que  j'ai  déjà  cités, 
je  n'ai  eu  l'occasion  d'observer  chez  mes  patientes  que  deux 
complications  pathologiques  constituées,  l'une  par  un 
rhumatisme  articulaire  (Obs.  XII  (2«  et  3«  opérations)),  et 
l'autre  par  un  hystéricisme  simple  (Obs.  lY)  ou  accompagné 
de  nymphomanie  (Obs.  XVIII).  Ces  affections  ont  eu  pour 
inconvénient,  la  première,  d'obliger  la  malade  à  garder 
une  position  immobile  et  forcée^  d'empêcher  les  soins  de 
propreté  indispensables,  et  de  provoquer  une  selle  antici- 
pée qui  a  fait  manquer  la  réunion;  la  seconde,  de  jeter 
les  femmes  dans  une  agitation  désordonnée  peu  en  rap- 
port avec  les  exigences  de  la  cicatrisation,  et  d'empêcher 
l'application  régulière  du  traitement  consécutif. 

Quand  on  examine  le  vagin  d'une  femme  qui  a  subi 
depuis  longtemps  l'opération  de  la  fistule,  on  trouve  ordi- 
nairement la  paroi  antérieure  de  l'organe  plus  ou  moins 
raccourcie  et  la  matrice  légèrement  déviée  en  raison  de  ce 
raccourcissement.  Lorsque  la  suture  a  été  pratiquée  pour 
une  petite  ouverture,  ces  changements  sont  quelquefois 
nuls  ou  inappréciables,  la  petite  cicatrice  résultant  de 
l'occlusion  ayant  pu  se  modifier  au  point  de  permettre  aux 
parties  de  reprendre  à  peu  près  leur  forme  et  leur  posi- 
tion primitives.  Quand,  au  contraire,  on  a  eu  affaire  à  de 
grands  orifices,  la  distance  entre  le.  col  de  la  vessie  et 
celui  de  l'utérus  peut  être  tellement  réduite  qu'elle  ne 
mesure  plus  que  quelques  centimètres.  La  cicatrice  elle- 
même  siège  à  un  endroit  du  vagin  qui  est  ordinairement 
plus  lisse,  plus  pâle  que  les  régions  voisines;  les  émincnces 
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crëlces  de  l'organe  en  ont  presque  toujours  disparu,  et 
sooTcnt  les  plis  s'y  prononcent  moins  que  dans  les  envi- 
rons.  Quelquefois  on  y  observe  encore  des  indices,  sous 
la  forme  de  points  ou  de  lignes  blanchâtres,  du  passage 
des  aiguilles  et  des  fils,  et  des  sections  que  ces  derniers 
ont  pu  opérer  dans  les  tissus.  La  ligne  de  réunion,  dans 
les  cas  où  les  bords  de  la  fistule  ont  été  irr^uliers  ou 
lorsque  l'adaptation  s'est  faite  difficilement,  peut  encore 
présenter  des  irr^ula  rites,  de  petites  fronçures  ou  bosse- 
lores  superficielles.  Mais  lorsque  le  traitement  n'a  été 
entniTé  par  aucune  complication  extraordinaire,  on 
ohserre  presque  toujours  un  effacement  si  parfait  de  toutes 
les  traces  de  l'opération,  qu^il  est  difficile  de  dire  au  juste 
où  die  a  été  pratiquée. 

Comme  je  l'ai  dit  à  propos  du  pronostic  (p.  861),  il  est 
(brt  rare  qu'une  cicatrice  qui  a  procuré  l'oblitération 
d'aoe  fistule  soit  entamée  ou  détruite  à  la  suite  de  rétrac- 
tions inodulaires  des  parties  voisines,  de  vaginites,  de 
menstruations,  d'avortements  ou  d'accouchements  consé- 
cotib.  On  cite  bien  quelques  cas  de  reproduction  de 
Torifice  à  la  suite  de  l'action  de  l'une  ou  de  l'autre  de 
ces  causes  (1);  mais,  en  regard  de  ces  cas  malheureux,  on 
doit  placer  une  foule  de  guérisons  solides  obtenues  par  un 
pimd  nombre  d'opérateurs,  et  maintenues  définitivement 
malgré  l'influence  de  nouveaux  états  physiologiques  ou  pa- 
tfaolf^ques  survenus  dans  les  organes  génitaux.  Pour  ma 
part,  je  n'ai  jamais  observé  de  récidives  après  une  oblitéra- 
tion positivement  constatée  par  une  observation  poursuivie 
jusqu'à  l'établissement  d'une  cicatrice  solide  et  exempte  de 


(1)  Yeissoil,  Jrchiveê  générales  de  médecine^  1862,  t.  XIX,  p.  60. 
—  ÊhdUiin  de  la  Société  de  chirurgie  de  Paris,  1861 ,  t.  11,  pp.  435 
et  soiraDtes. 
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toul  bourgeonoement  et  de  toute  érosion.  Je  crois  donc 
que  sous  ce  rapport,  certains  auteurs,  et  surtout  Kilian  (1), 
ont  attaché  une  importance  beaucoup  trop  grande  à  ce 
qu'ils  ont  appelé  des  réussites  apparentes,  et  que  c'est  a 
tort  qu'ils  ont  affirmé  que  beaucoup  d'obserrateurs,  même 
des  plus  consciencieux^  ont  pu  croire  leurs  opérées  gué- 
ries d'une  manière  définitive  alors  qu'en  réalité  elles  ne 
l'étaient  que  temporairement. 

La  guérison  complète  et  radicale  est,  comme  je  l'ai  dit, 
la  règle  ordinaire  après  l'application  de  la  suture  par  la 
méthode  américaine.  Cette  méthode  est  cependant  loin 
d'être  la  seule  qui  mène  à  un  tel  succès,  et  l'expérience 
des  derniers  temps  a  prouvé  que  d'autres  manœuvres 
opératoires  sont  aussi  susceptibles  d'atteindre  le  même  but. 
Il  serait  assez  utile  de  connaître  au  juste  la  proportion  de 
chances  bonnes  ou  mauvaises  que  présentent  les  différentes 
espèces  de  traitements  chirurgicaux,  et  celle  des  guérisons 
et  des  insuccès  qui  ont  été  le  résultat  de  leur  emploi. 
Malheureusement  la  statistique,  que  Ton  est  naturellement 
disposé  à  invoquer  pour  résoudre  ces  questions,  présente, 
ici  comme  presque  toujours  en  médecine,  des  imperfections 
qui  résultent  surtout  de  la  difficulté  d'obtenir  des  unités 
parfaitement  similaires  pour  les  comparer  entre  elles;  en 
outre,  il  faut  tenir  compte  des  appréciations  erronées  qui 
peuvent  résulter  d'observations  incomplètes  ou  insuffi- 
samment détaillées,  de  déductions  inexactes,  d'illusions 
involontaires,  et,  il  faut  le  dire,  de  certaines  disposi- 
tions d'esprit  de  quelques  praticiens  qui  les  portent  à  ne 
pas  toujours  voir  les  choses  comme  elles  sont  règle- 
ment, mais  comme  ils   voudraient  qu'elles  fussent  pour 


(1)  KiLiAii,  Chirurgiêche  Operaitouen  des  Geburiêheifen,  Boon, 
1856,  p.  304. 
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saodîooner  certaines  idées  préconçues.  Ce  ne  sont  donc 
que  des  résoltals  approximatifs  que  Ton  peut  attendre  de 
ee  genre  de  recherches. 

Les  matériaux  de  statistique  relatifs  à  l'opération  de  la 
fistule  ne  manquent  plus  aujourd'hui  depuis  les  tra- 
faax  de  Jobert  et  ceux  qui  ont  surgi  à  partir  de  son 
époque.  La  difBculté  est  de  les  choisir  et  de  les  grouper 
d'après  leurs  analogies  et  leur  Taleur  réelle.  Je  n'ai  point 
i  ma  disposition  tous  les  éléments  nécessaires  pour  pou- 
foir  les  juger  aTCC  toute  la  rigueur  qu'il  convient  d'appor- 
ter dans  l'examen  de  ces  espèces  de  bilans  scientifiques.  Je 
ne  pais  donc  que  reproduire  ici  ceux  qui  me  paraissent  le 
pins  dignes  d'attention,  en  les  donnant  teb  que  je  les 
ai  trouTés  dans  les  écrits  qui  les  mentionnent,  et  sans  les 
accompagner  d'aucun  commentaire. 

Stotwtîq«e  de  Jobert  (1). 

Sur  cent  quarante-sept  fistules  observées  depuis  1885 
jusqu'à  1860,  il  y  a  eu  : 

82  guérisoDs; 
27  améliorations; 
2  insuccès; 
S6  morts; 
10  malades  n^ont  pas  été  opérées. 

Parmi  ces  fistules,  il  y  avait  : 

82  GstttlesTésico-vaginales; 

16       •      vésico-utéro- vaginales  superficielles  (vcsîcales 

cerrico-ntéro-vaginales  superficielles)  ; 
êSt       >      Tésico- utero -vaginales    profondes    (résicales 

cenrica-utéro-vaginalcs  profondes); 


(1)  JomT,  De  la  réunion  en  chirMrgie.  Paris,  1864,  pp.  216  et 
sniraotes. 
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13  fistules  vésico-utérincs  (vésicales  ccrvico-utérines)  ; 
3       »      vésico-yaginales  compliquées  de  fistules  recto- 
vaginales  (1). 

Pour  les  fistules  vésico-vaginales,  Jobert  a  pratiqué  : 

5  fois  réiytroplastie  ; 
77    »    Pautoplastie  par  glissement. 

Chez  les  cinq  opérées  par  l'élytroplastie,  il  y  a  eu  : 

2  gucrisons; 
2  échecs; 
i  mort. 

Chez  les  soixante-dix-sept  femmes  opérées  par  lauto- 
plastie  par  glissement  : 

37  guérisons; 
15  améliorations; 
17  morts; 
5  n'ont  pas  été  opérées. 

Pour  les  seize  fistules  vésicales  cervico-utéro-vaginales 
superficielles,  Jobert  a  compté  : 

9  guérisons; 

3  guérisons  incomplètes  ; 

2  morts; 

2  cas  non  opérés. 

Pour  les  trente-deux  fistules  vésicales  cervico-utéro- 
vaginales  profondes  : 

20  guérisons  ; 
4  guérisons  incomplètes  ; 


(1)  Ces  tableaux  offrent  plusieurs!  irrégularités,  notamment  dans 
certaines  additions,  dont  le  total  ne  représente  pas  toujours  le 
nombre  de  cas  annoncés.  Ces  irrégularités  se  trouvent  dans  les 
auteurs  auxquels  j*ai  emprunté  ces  éléments  de  statistique,  de 
sorte  que  je  n'ai  pu  y  remédier. 
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5  morts; 

3  cas  Don  opérés. 

Pour  les  treize  fistules  Tésicales  cervico-utérines  : 

11  goérisons; 
1  §;aérisoo  incomplète; 
1  mort. 

Pour  les  trois  fistules  vésico-vaginales  compliquées  de 
fistule  recto-vaginale  : 

%  goérisons; 

1  gnérison  de  la  fistnle  Tésieo-Taginale  ayec  permanence 
de  la  fistule  recto-yaginale. 

M.  Monteros  a  fait  une  autre  statistique  (1)  concernant 
cinquante-six  malades  opérées  d'après  la  méthode  de 
Jobert  (autoplastie  par  glissement),  soit  par  ce  chirur- 
gien lui-même,  soit  par  d'autres  opérateurs.  Parmi  ces 
opérations  : 

90  avaient  été  pratiquées  par  Jobert; 
3  •  «M.  Herrgott; 

1  "  «M.  Barbosa; 

I  •  r  M.  Lenoir; 

1  »  •  Malgaigne. 

Les  cinquante-six  malades  présentaient  : 

95  une  seule  fistale  ; 
1  deux  fistules. 


i  ces  fistules  : 


S7  étaient  Tésico-yagînales  ; 
i      •        Tésicales  oenrico-utéro-vaginales  superficielles  ; 


(1)  Hoirmof,  Thèêe^  eic.  1864,  pp.  127  et  suÎTantes. 
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8  étaient  vésicales  cervico-utéro-vaginales  profondes; 

6      •  •        cervico-utérines  ; 

1  était  recto-vaginale  ; 

8  formaient  des  cloaques  uro-génitaux. 

Ces  fistules  réclamèrent  : 

37  une  seule  opération  ; 
7  deux  opérations; 

4  trois  * 

5  quatre       • 
1  cinq  " 

Ces  opérations  eurent  pour  résultats  (1)  : 

â6  guérisons; 
23  améliorations; 
S7  insuccès; 
3  morts* 

Pour  obtenir  les  vingt-six  guérisons,  il  fallut  : 

Pour  SI  une  seule  opération  ; 
*      3  deux  opérations; 
B      S  trois  • 

Dans  les  vingt-trois  cas  desimpie  amélioration,  on  obtint 
une  guérison  consécutive  : 

Pour  4  pertuis,  par  la  cautérisation  ; 
»    1        «la  guérison  fut  spontanée. 

m 

En  faisant  la  part  de  ces  résultats  généraux  pour  chaque 
espèce  de  fistules,  on  obtient  : 


(1)  Les  résultats,  dans  ces  statistiques,  doivent  être  rattachés  à 
chaque  opération  en  particulier ,  et  non  a  la  terminaison  défi- 
nitive du  traitement. 
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Pour  les  Tingt*-«ept  fistules  Tèsioo-Taginales  : 

10  goéries  après  la  première  opération  ; 
i       •  •       deuxième         » 

'i       •  •       trobîème 

3        •      par  la  cautérisation  ; 
1        •      spontanément. 

Avant  d'arriver  à  ce  résultat,  il  y  eut  : 

8  améliorations; 
3  insuccès. 

Pour  les  quatre  fistules  vésicales  cervico-utérioes  super- 
ficielles, une  seule  opération  pour  chacune  d'elles;  les 
résultats  fiirent  : 

2  |;uérisons; 
2  améliorations. 

Pour  les  huit  fistules  vésicales  cervico- utero -vaginales 
profondes  : 

5  guéries  après  une   opération; 
I        •  •    deux         • 

1  amélioration; 

2  morts. 

Pour  les  six  fistules  vésicales  cervico-utérines  : 

i  giuéries  après  une  opération  ; 
A  améliorations; 
1  insuccès. 

Pour  b  fistule  recto-vaginale  : 

I  guérie  après  une  opération. 

Pour  les  huit  cloaques  uro-^énitaux  :    • 

3  jugés  incurables; 

I  mort  avant  Popéralion. 
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Les  quatre  autres  malades  furent  soumises  à  onze  opéra- 
rations,  dont  le  résultat  fut  : 

1  guérie  après  la  troisième  opération; 

5  améliorations; 

4  insuccès; 

1  mort  à  la  première  opération. 

SUtâtUqae  de  M.  8înu  (1). 

Ce  praticien^  dans  une  lettre  écrite  en  1864  à  N.  Mon- 
teros,  dit  qu'il  a  obtenu  par  son  procédé  opératoire  deux 
cent  soixante  guérisons;  qu'il  a  rencontré  quarante  autres 
cas  susceptibles  aussi  d'être  guéris,  et  une  douzaine  à  peu 
près  de  fistules  incurables.  Pendant  les  quatre  dernière» 
années  de  son  expérience  personnelle,  en  Amérique,  il  n'a 
jamais  eu,  dit-il,  à  regretter  une  terminaison  fatale. 

Malheureusement  les  observations  de  M.  Sims  n'ont  été 
publiées  dans  aucun  ouvrage  ni  dans  aucun  recueil  pério- 
dique. 

M.  Monteros  a  fait  une  statistique  (2)  relative  à  vingt 
cas  seulement  de  fistules  opérées  d  après  le  procédé  de 
M.  Sims.  Les  opérateurs  étaient  : 

Pour  9  fistules  M.  Bakcr^Brown  ; 


»!       » 

M.  Pizc  de  Montelimart  ; 

»    5      « 

l'Auteur; 

i>       1         n 

M.  Sims; 

•>       2         p 

M.  Nélatun; 

,       i         « 

M.  James; 

«       i         • 

M.  Foucher. 

Dans  ces  vingt  cas,  il  y  en  avait  : 

45  présentant 

une  seule  fistule; 

5 

deux  fistules. 

(1)  HoNTERos,  ouvrage  cité,  p.  215. 
(2]  Id.,  p.  118. 
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F^mii  ces  fistules  : 

il  étaient  Yésico-yagiiiales  ; 

I  était  uréthro-yagioale  ; 
1      •        yésicalc  cemco-atérinc  : 
I      •        recto-vaginale  ; 

I  constituait  un  cloaque  uro-génital. 

Nombre  d'opérations  réclamées  par  ces  fistules  : 

16  une  seule  opération  ; 

1  deux  opérations  ; 

2  trois  » 
2  quatre  * 
I  cinq         • 

Résultat  de  ces  opérations  : 

18  guérisons; 
12  améliorations; 

6  insuccès; 

i  morts. 

Nombre  d'opérations  réclamées  par  les  dix-huit  guéri- 


Pour  15  une  seule  opération  ; 
»        1  trois  opérations  ; 
•        I  quatre       > 
»        1  cinq  • 

Répartition  de  ces  résultats  pour  chaque  espèce  de  Es- 
iule  : 

Vingt  et  une  fistules  vésico-vaginales  : 

12  guérisons  après  une  opération: 
1  guérison  à  la  trobième         > 
1  »  quatrième 

1  •  cinquième       * 

5  améliorations  ; 
3  insuccès; 
1  mort. 
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Une  fistule  urélhro-vaginale  ; 

3  opérations  suivies  d*iosaccés. 

Une  fistule  vésicale  cenrîco-utérîne  : 

3  opérations  suivies  de  succès. 

Une  fistule  recto-vaginale  : 

1  opération  (oblitération  de  la  vulve)  suivie  de  succès. 

Deux  cloaques  : 

i  mort  après  quatre  opérations; 
1  insuccès  après  quatre  opérations. 

SlalMlîqae  de  M,  Bosemaii. 

M.  D'Andrade  a  fait  cette  statistique  (1),  qui  concerne 
soixante-huit  malades,  traitées  par  les  opérateurs  suivants  : 

29  par  M.  Bozeman; 

i  1*  M.  Pollock; 

ffî  »  M.  Baker-Brown; 

4  n  M.  Brickell; 

i  *  M.  Wallace  ; 

1  •>  M.  Schuppert; 

1  »  M.  Follin; 

2  •  M.  Verneuil; 

7      «    M.  Eben  Watson. 


Les  soixante-huit  malades  présentaient 


58  une  seule  fistule  ; 
5  deux  fistules  ; 
5  trois       » 


(1)  D*Andradk,  Thèse,  1860,  pp.  57  et  suivantes. 
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ces  fistules  : 

98  éUieot  yésicales  oenrico-utéro-vaginales; 

Si      •        vésieo-Tagioales  ; 

"JÊÙ     »        uréthro^aginales  ou  uréthro-Tésico-Tagioales. 

Nombre  d'opérations  réclamées  par  ces  fistules  : 

45  Qoe  seule  opération  ; 
16  deux  opérations  ; 

A  trob  • 

J  cinq  » 

I  six 

1  dix 

Résultats  : 

6?  guérisons  ; 
23  améliorai ioas  ; 
22  insuccès; 
2  morts. 

Sur  les  soixante-trois  guérisons,  quarante-quatre  furent 
obtenues  après  la  première  opération. 
Répartition  : 
Vingt-huit  fistules  vésicales  cenrico-utéro-vaginales  : 

24  guérisons,  dont  dix-neuf  après  une  seule  opération  ; 

1  amélioration; 

2  insuccès; 
I  mort. 

Vingt-quatre  fistules  Tésico-vaginalcs  : 

16  guérisons,  dont  dix  après  une  seule  opération  ; 
11  améliorations; 

17  insuccès; 
1  mort. 

Vingt  fistules   uréthru- vaginales   ou    uréthro-vésico- 
vaginales  : 

14  guérisons,  dont  onze  après  une  seule  opération  ; 
6  améliorations; 
1  insuccès. 
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Slatittique  de  M.  G.  Simon. 


Je  crois  convenable  de  ne  faire  entrer  dans  cette  statis- 
tique que  les  cas  publiés  par  M.  G.  Simon  dans  ses 
ouvrages  de  1862  et  1868  (1).  Ceux  qu'il  a  décrits  dans 
son  mémoire  de  1854  (2)  se  rapportent  à  des  opérations 
qui  ont  encore  une  certaine  analogie  avec  celles  de  Jobert, 
et  ne  peuvent  pas  donner  une  idée  exacte  des  résultats  de 
la  méthode  proprement  dite  du  chirurgien  allemand. 

Les  dix-neuf  malades  dont  les  observations  se  trouvent 
dans  l'ouvrage  de  1862  présentaient  : 

15  une  seule  fistule; 
4  deux  fistules. 

Parmi  ces  fistules  : 

12  étaient  vésico-vaginales  ; 
2       •      vésicales  cenrico-utérincs  superficielles  ; 
2       *      uréthro-vaginales  ; 
1  était  recto-vaginale  ; 
6  formaient  des  cloaques  uro-gcnitaux. 

Nombre  d'opérations  réclamées  par  ces  fistules  : 

11  une  seule  opération  ; 
4  deux  opérations  ; 
2  trois         » 
1  quatre      » 
1  six  i> 

1  sept  r> 


(1)  Ueber  die  Opération  der  Blasenscheidenfisiein  durch  die  hlu- 
tige  Naht.  Rostock,  1862,  —  et  Mittheilungen  aus  der  chirurgiicken 
Klinik  des  Rostocker  Krankenhauses  wdhrend  der  Jahre  1861-1865. 
Prag,  1868. 

(2)  Ueber  die  Heilung  der  Blasenscheidenfisiein,  Giesson,  1854. 
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Bésultato  : 

16  guérisons; 
15  amélîoralioos; 
Il  insuccès. 

Nombre  d'opérations  réclamées  pour  les  seixe  guérisons  : 

Pour  9  une  seule  opération; 

•  4  deux  opérations  ; 
»      I  quatre     » 

•  1  six  * 

•  I  sept         • 

Dans  les  quinze  cas  de  simple  amélioration,  on  obtint 
une  guérison  consécutive  : 

Pour  4  perluis,  par  la  cautérisation  ; 
*     2  la  guérison  fut  spontanée. 

Répartition  : 

Dooie  fistules  vésico-vaginales  : 

7  guérisons  après  une  seule  opération  ; 
I  •  sept  opérations  ; 

1  »  deux       • 

2  par  la  cautérisation  ; 
1  spontanément. 

Avant  d'arriver  à  ce  résultat,  il  y  eut  : 

4  améliorations; 
6  insuccès. 

Deux  fistules  vésicales  cervico-utérines  superficielles  : 
trois  opérations  qui  furent  suivies  de  : 

2  améliorations; 

I  guérison  à  la  seconde  opération  ; 

I         •       par  la  cautérisation. 

57 
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Deux  fistules  uréthro-vaginales  : 

2  guérisons  après  une  seule  opération. 

Une  fistule  recto-vaginale  : 

i  amélioration; 

i  guérison  par  la  cautérisation. 

Six  cloaques  uro-génitaux  :  dix -huit  opérations  qui 
eurent  pour  résultats  : 

5  guérisons; 

7  améliorations; 

6  insuccès; 

i  pertuis  guéri  par  la  cautérisation. 

Le  résultat  final  fut  : 

4  guérisons  complètes  ; 
2  améliorations. 

L'ouvrage  de  1868  rapporte  quarante-deux  observations 
de  malades,  dont  sept  avaient  déjà  été  insérées  dans  la 
publication  de  1862.  Ces  malades  présentaient  : 

35  une  seule  fistule; 
2  trois  fistules; 
7  deux  fistules. 

Nombre  d'opérations  réclamées  par  ces  cinquante-trois 
fistules  : 

28  une  seule  opération  (parmi  ces  opérations  sept 

oblitérations  du  vagin)  ; 
iO  existant  chez  quatre  femmes,  quatre  opérations. 

Les  autres  réclamèrent  un  plus  grand  nombre  d'opéra- 
tions, quelquefois  cinq  et  sept. 
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Résultats: 

gacnsons,  i    ^^  cmnoante-irois  fistules  existant  ebez 

4  g«ens««M  ««  «tentwn  b«u«e«£  p.liente»; 

UKompièle  de  rorine,      ; 
iiBorts; 
I  ahandonncf  comme  incurable. 

8tatâsiâq«e  de  ■•  Sehsppert. 

Elle  comprend  dix-aept  cas  (1),  parmi  lesquels  il  y  en 
afaît: 

15  avec  mie  seole  fislnle  ; 
S    •    deux  fistules. 


i  ces  dix-neuf  fistules 


Il  étaient  vésicchvaginales  ; 
1  était  yésîcalecenriciMragînale; 
5  étaient  aréthro-Yésico-yagÎDales; 
1  était  recto-vaginale; 
1  fonnait  cloaque. 

Nombre  d'opérations  réclamées  : 

16  nne  seole  opération  (dont  deux  par  oblitération 
du  vagin  et  élytro-épisiorriiapbie); 

1  trob  opérations  ; 

2  denx  opérations. 


Résultats  : 


17  guérisons; 
2  morts. 


(1)  ScsvmiT,  ji  tnaiise  on  veêico-vagimai  fisinia,  New-Orleans, 
1866. 
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Répartition  : 

Onze  fistules  yésico-yaginales  : 

iO  guérisons  après  une  seule  opëratiou  ; 
i  mort. 

Une  fistule  vésicale  cervico-vaginale  : 

i  guérison  après  trois  opérations. 

Cinq  fistules  uréthro-vésico-vaginales  : 

â  guérisons  après  une  opération  (pour  Tune, 

une  oblitération  du  vagin)  ; 
1  guérison  après  deux  opérations  ; 
i  mort. 

Une  fistule  recto-vaginale  : 

1  guérison  après  une  opération. 

Un  cloaque  : 

i  guérison  après  une  élytro^pisiorrhaphie. 
Statûtîqne  de  TAnteiir. 

Elle  comprend    vingt-quatre   cas,  parmi    lesquels  les 
malades  présentèrent  : 

3i  une  seule  fistule; 
5  deux  fistules  (Obs.  III,  V,  XIV). 

Parmi  ces  vingt-sept  fistules  : 

^  étaient  vésicales  cervico-utérines  (Obs.  XVT,  XXHI)  ; 
â       •  *       cervico-utéro-vaginales  profondes  (Obs.  XI,  XX); 

4       •  »       cervico-utéro-vaginales  superficielles  (Obs.  I,  111, 

XrV,  XXII); 
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13  étaient  Tésico^aginales  (Obs.  fl,  III,  IV,  VI,  VII,  VIII,  IX,  X,  XIII, 

XIV,  XV,  XVII,  XXI; 
3      •     Tcsicales  ceryico-vagîiiales  (Obs.  XII,  XVIII)  ; 
1  cUit  nréihro-vagîoale  (Obs.  V)  ; 

3  fonnaientdes  cloaques  (Obs.  V,  XIX,  XXIV). 

Nombre  d'opérations  réclamées  par  ces  vingt-sept  fis- 
tules (46): 

là  âne  seule  opération  (Obs.  I,  IV,  VI,  VIII,  IX,  X,  XIII,  XVI,  XVII,  XX, 
xxn,  XXUI)  ; 

4  deux  opérations  (Obs.  VII,  XI,  XV,  XXI); 
I  trois  opérations  (Obs.  XII)  ; 

1  quatre      •         (Obs.  V)  ; 

2  dnq         •         (Obs.  XI,  XIX,  (plus,  chez  cette  dernière,  la  formation 

d*un  nouvel  urèthre))  ; 

1  bnit         •         (Obs.  XVTII,  (plus  un  nouvel  urèthre))  ; 

2  fistules  doubles  ne  réclamèrent  qu'une  seule  opération  pour  les  deux 

(Obs.  10,  XÏV)  ; 
1  fistule  accessoire  fut  soumise  à  quatre  opérations  (Obs.  V)  ; 
I  ne  fut  pas  opérée  (Obs.  XXIV). 

Rcsoltats  (1)  : 

15  gnérîsons  (Obs.  I,  II,  III,  IV,  VI,  VIII,  IX,  X,  XI,  XII,  XIII,  XIV,  XVI, 
X\1I,  XXII)  ; 

5  •        incomplètes  (Obs.  VU,  XV,  XVIII,  XIX,  XX)  ; 
1  insuccès  (Obs.  XXI)  ; 

2morts(0bs  V,XXIID; 

I  femme  est  morte  avant  d*avoirété  soumise  à  Fopération  (Obs.  XXIV). 

Nombre  d'opérations  exigées  pour  les  quinze  guérisons  : 

li  une  seule  opération  (Obs.  I,  III,  IV,  VI,  VIII,  IX,  X,  XIII,  XI\ ,  XVI, 

XVII,  XXII); 
1  deux  opérations  (Obs.  XI); 
1  trois         •         (Obs.  XII); 
i  cinq  -         (Obs.  II). 


(I)  Ces  résultats  s*applîqiient,  dans  ma  statistique,  à  la  termi- 
naison du  traitement. 
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Parmi  les  guérisans  incomplètes,  deux  femmes  purent 
retenir  leurs  urines  au  moyen  d'un  appareil  (formation 
d'un  nouvel  urètbre  (Obs.  XYIII  et  XIX);  deux  refusèrent 
de  se  soumettre  à  l'achèvement  du  traitement  (Obs.  VU 
et  XX);  une,  malgré  sa  promesse,  ne  revint  pas  à  l'hôpital 
(Obs.  XV), 

La  femme  pour  laquelle  je  compte  un  insuccès  ne  voulut 
plus  subir  de  nouvelles  opérations,  quoiqu'elles  fussent 
indiquées  (Obs.  XXI). 

Répartition  : 

Deux  fistules  vésicales  cervico-u  ténues  : 

1  guérison  après  la  première  opération  (Obs.  XVI)  ; 
1  mort  après  une  opération  (Obs.  XXIII). 

Deux  fistules  vésicales cervico-utéro- vaginales  profondes: 

i  guérison  après  deux  opérations  (Obs.  XI)  ; 

1  succès  incomplet  après  une  opération  (Obs.  XX). 

Quatre  fistules  vésicales  cervico-utéro-vaginales  superfi- 
cielles : 

« 

â  guérisons  de  deux  fistules  après  une  seule  opération  (Obs.  III,  XIV)  (les 

deux  fistules  accessoires  étaient  vésico-vaginales)  ; 
2        »        d'une  seule  fistule  après  une  opération  (Obs.  I,  XXII). 

Treize  fistules  vésico-vaginales  : 

9  guérisons  après  une  seule  opération  (Obs.  III,  IV,  VI,  VIII,  IX,  X,  XUI, 

XIV,  XVII); 

1  »  »      cinq  opérations  (Obs.  U)  ; 

2  succès  incomplets  après  deux  opérations  (Obs-  VII,  XV)  ; 

i  insuccès  après  deux  opérations  (complication  de  fistule  orétérale) 
(Obs.  XXI). 

Deux  fistules  vésicales  cervico-vaginales  : 

i  guérison  après  trois  opérations  (Obs.  XII)  ; 

i  succès  incomplet  après  huit  opérations  (nouvel  urèthrc)  (Obs.  XVIII). 
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Uoe  fistule  uréthro-vaginale  : 

I  insnrpf!^  après  quatre  opérations  (Obs.  V). 

Trois  cloaques  : 

I  gKnsoo  incomplète  après  cinq  opérations  (noarel  orèthre)  (Obs.  XIX); 
i  aMHt  après  quatre  opérations  (Obs.  V)  ; 
i     •     arant  Fopération  (Obs.  \SIY). 


■t  piv  •UllémtiMi  UÈMreeêm, 


Celle  méthode  consiste,  non  plus  à  empêcher  Técoule- 
ment  de  l'urine  par  le  vagin  en  agissant  sur  l'orifice  même 
qui  Vj  conduit,  mais  bien  à  établir  sur  des  parties  plus  ou 
moins  éloignées  un  barrage  qui  force  le  liquide  à  repasser 
par  b  Teasîe  et  le  canal  de  Turèthre. 

Ble  a  pris  naissance  dans  des  préoccupations  mal  fon- 
dées ,  consistant  à  croire  qu'une  des  causes  principales  qui 
faisaient  échouer  le  traitement  des  fistules  résidait  dans 
le  défaut  de  dilatabilité  de  la  vessie.  Selon  Vidal  de  Cassis 
(p.  72),  cette  inaptitude  à  l'extension,  se  manifestant  après 
Popération  de  la  suture  et  mettant  obstacle  à  l'accumula- 
tion des  urines,  déterminait  un  tiraillement  énergique  sur 
les  lèrres  fraîchement  réunies  de  la  plaie  et  finissait  par 
en  détruire  la  cicatrice  naissante.  C'est  pour  obvier  à  ce 
iacfaeux  résultat  qu'il  avait  imaginé  d'oblitérer  verticale- 
ment l'orifice  antérieur  du  vagin,  et  d'agrandir  ainsi  la 
capacité  de  la  vessie  de  toute  l'étendue  de  la  cavité  de  ce 
canal.  En  partant  de  ces  idées  évidemment  fautives,  Vidal 
n'en  établit  pas  moins  une  nouvelle  et  précieuse  théra-. 
pentique,  qui,  sans  être  d'aucune  utiUté  pour  remplir 
l'indication  qu'il  regardait  comme  essentielle  et  pour 
laquelle  il  l'avait  inventée,  se  métamorphosa  bientôt  entre 
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les  mains  de  ses  successeurs  de  manière  à  acquérir  une 
grande  et  légitime  importance.  M.  Simon  surtout  a  fait 
fructifier  les  vues  de  Vidal  en  modifiant  tellement  Topé- 
ration  de  ce  dernier  [l^épisiosténosis)  (p.  201),  qu'il  l'a 
convertie  pour  ainsi  dire  en  une  manœuvre  chirurgicale 
nouvelle  (1). 

En  général,  il  faut  le  dire,  après  avoir  porté  un  juge- 
ment peut-être  trop  sévère  sur  l'opération  de  Vidal, 
demeurée  inefficace  entre  ses  mains  et  celles  de  Sanson  (2), 
Velpeau,  Lenoir,  Bérard  (8),  Dieffenbach,  Wutzer,  Roser, 
Simon  et  d'autres  (4),  et  après  l'avoir  abandonnée  d'une 
manière  trop  absolue,  on  finit,  à  la  suite  de  succès  ulté- 
rieurs, par  lui  donner  de  nouveau  une  extension  beau- 
coup trop  grande.  En  effet,  on  crut  trop  souvent  devoir 
la  recommander  dans  des  cas  où  les  moyens  ordinaires 
pouvaient  fort  bien  surmonter  les  difficultés  observées. 
M.  G.  Simon,  par  exemple,  qui,  sur  quarante-deux  fis- 
tules, a  cru  reconnaître  onze  fois  l'indication  de  la  méthode 


(1)  Une  discassion  de  priorité  sVst  établie  en  1867- 1868,  relati- 
vement À  rocclitsion  vaginale,  entre  M.  Boxeman  et  H.  Simon. 
Le  premier  de  ces  chirurgiens  rapporte,  dans  le  New-York 
médical  Record  {U  II,  p.  438,  S  décembre  1867),  un  cas  où  il  a 
pratiqué  l'oblitération  transversale  du  vagin  au  moyen  de  fils 
métalliques  passés  à  travers  une  plaque  trouée,  et  il  rappelle 
qu'ayant,  dès  1860,  publié  ses  idées  sur  ce  sujet  dans  XeNew-Vork 
Médical  and  Surgical  Journal  (n^  de  janvier),  il  a  ainsi  devancé 
M.  Simon  de  deux  ans.  11  a  été  bien  facile  à  M.  Simon  de  réfuter 
cette  prétention  dans  la  Deutsche  Klinik  (1868,  pp.  405  et  417),  en 
rappelant  un  travail  publié  par  lui  en  1856  (Deutsche  Klinik ^ 
Die  quere  Oblitération  der  Scheide,  1856,  n"  85). 

(2)  Gazette  des  Hôpitaux,  1868,  p.  298. 

(8)   Encyclographie  des  Sciences  médicales,    Bruxelles,   IS-^G, 
t.  XXXI,  p.  231. 

(4)  ScHOPfERT,  ouvrage  cité,  p.  8}, 
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indirecte^  me  paratt  avoir  beaucoup  exagéré  l'opportunilé 
et  la  nécessité  de  l'application  de  cette  espèce  de  traite- 
ment; il  FaYOue,  du  reste,  lui-même  (1).  Dans  ma  pra- 
tique, je  n'ai  eu  que  trois  fois  l'occasion  de  constater  l'ur- 
gence de  son  usage  (Obs.  XX,  XXm,  XXIY),  et  dans  tous 
les  autres  cas  que  j'ai  opérés,  j'ai  toujours  pu,  malgré  les 
complications  qui  les  accompagnaient,  parvenir  à  instituer 
avec  avantage  un  traitement  par  occlusion  directe.  Cela 
se  conçoit  quand  on  considère  la  facilité  avec  laquelle  les 
fistules  les  plus  étendues  peuvent  parfois  se  prêter  à  l'obli- 
tération lorsque  celle-ci  est  exécutée  au  moyen  de  toutes 
les  ressources  que  possède  la  chirurgie  :  direction  variée  des 
réunions,  opérations  en  plusieurs  temps  et  en  plusieurs 
séances,  etc.  Les  cas  les  plus  désespérés  et  les  plus  rebelles 
en  apparence  sont  susceptibles,  par  un  travail  persévérant 
de  la  part  du  chirurgien  et  à  la  faveur  de  l'élasticité  des 
tissus,  de  se  modifier  insensiblement  au  point  de  se  pré- 
senter à  la  fin  sous  la  forme  d'affections  rentrant  dans  les 
conditions  à  peu  près  ordinaires  :  c'est  souvent  une  simple 
question  de  temps  et  de  patience. 

La  méthode  par  occlusion  indirecte  est  un  moyen  chi- 
rurgical assez  perturbateur  pour  qu'on  ne  doive  se  détermi- 
ner à  l'employer  que  lorsqu'il  est  bien  avéré  que  toutes 
les  autres  ressources  n'ont  évidennnent  aucune  chance  de 
réussir.  Mais  quand  l'indication  d'y  recourir  se  présente  « 
ce  ne  sont  pas  les  inconvénients  attachés  à  cette  opéra- 
tion qui  doivent  faire  reculer  le  chirurgien  :  c'est  le  cas 
de  dire  que  de  deux  maux  il  doit  choisir  le  moindre,  et 
savoir,  puisqu'il  le  faut,  sacrifier  une  fonction  pour  faciliter 
l'exercice  des  autres  et  rendre  la  vie  supportable. 

Il  est  important,  pour  ne  point  se  conduire  à  la  l^ère, 


(l;G.  SiioH,  MiUheilungen,  etc.,  1868,  p.  2i0. 
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de  bien  se  rendre  compte  des  complications  qui  doivent 
positivement  forcer  à  recourir  à  la  méthode  indirecte.  Elles 
ont  été  très -judicieusement  indiquées  par  M.  G.  Simon 
dans  son  dernier  ouvrage  (1). 

L'étendue  des  fistules  est  loin,  pour  les  raisons  que  je 
viens  d'exposer,  d'être  toujours  une  complication  qui  In- 
time l'emploi  de  cette  méthode.  L'usage  n'en  deviendrait 
indispensable  que  si  les  dimensions  extraordinaires  de  l'ou- 
verture étaient  accompagnées  de  brides,  d'adhérences,  de 
cicatrices  rigides  apportant  un  obstacle  au  rapprochement 
des  bords  qui  serait  insurmontable  sans  le  secours  de  dé- 
collements et  de  dissections  très-larges  et  très-dangereuses. 
Toutes  les  fois  que  la  circonférence  de  l'orifice  anormal 
jouit  encore  d'un  peu  de  jeu  sur  les  parties  voisines  et  qu'elle 
n'est  pas  totalement  convertie  en  un  tissu  cicatriciel  informe 
et  impossible  à  régulariser,  il  ne  faut  pas  désespérer  de  l'oc- 
clusion directe  ni  songer  à  recourir  aux  moyens  extrêmes 
qui  sont  destinés  à  la  remplacer.  On  peut  se  convaincre 
de  cette  yérité  en  examinant  les  résultats  des  tentatives 
décrites  dans  les  observations  V,  VII,  XIX. 

La  situation  et  les  connexions  de  la  fistule  peuvent  quel- 
quefois en  rendre  l'oblitération  impossible  ou  dangereuse  et 
nécessiter  la  méthode  indirecte.  Ainsi,  si  l'orifice  se  trouve 
en  haut  de  la  paroi  antérieure  du  col  utérin  ou  sur  une 
partie  latérale  du  cul-de-sac  vaginal,  il  peut  y  avoir  là  un 
obstacle  physique  à  l'exécution  de  Favivement  et  de  l'adap- 
tation des  bords,  et  surtout  un  grand  danger  de  blesser  le 
péritoine  en  les  pratiquant.  De  même,  quand  l'ouverture 
est  placée  à  la  partie  inférieure  de  la  cloison  vésico- vaginale 
et  qu'elle  y  a  entamé  le  col  de  la  vessie  en  contractant  de 
larges  et  intimes  adhérences  avec  la  face  postérieure  de 


(1)  Mittheilungen,  etc.,  p.  229. 


—     59!  — 

Farcade  du  pubû,  il  est  possible  que  la  dissection  des  bords 
attachés  aax  os  expose  à  de  fortes  hémorrhagies,  et  ne  pro- 
Gore  cependant  point  des  tissus  d'une  vitalité,  d'une  épais- 
seur et  d'une  âasticité  suflSsantes  pour  servir  avantageuse- 
ment à  la  réunion.  Lorscjue  la  perte  de  substance,  résultat 
d*une  gangrène  et  d  un  travail  vicieux  d'adhésion,  occupe 
le  eol  et  les  parties  voisines  de  la  poche  urinaire,  quand,  en 
même  temps,  elle  est  séparée  d'un  tronçon  de  canal  de 
l'urèthre  qui  reste  encore  par  une  longue  portion  oblitérée 
de  ee  canal,  lorsqu'enfin  le  pourtour  postérieur  de  l'orifice, 
retenu  par  des  adhérences  ou  autrement,  ne  prête  point  à 
un  mouvement  de  locomotion  vers  le  bas,  l'occlusion  im- 
médiate est  matériellement  inexécutable,  et  il  faut  encore 
reooorir  i  la  méthode  indirecte. 

n  en  est  de  même  dans  les  cas  où  la  fistule  est  rendue 
inaccessible  par  une  disposition  exagérée  en  infundibulum 
qui  empêche  qu'aucune  traction,  aucune  dépression  des 
bords  parvienne  à  la  mettre  au  jour;  ou  bien  dans  les 
sténoses  très-prononcées  iu  vagin  qui  convertissent  la 
r^;ion  occupée  par  l'ouverture  en  une  lacune  profonde  et 
inabordable,  et  présentent  des  dispositions  telles  que  les 
incisions  qu'il  faudrait  faire  pour  les  détruire  exposeraient 
à  de  graves  lésions  d'organes  situés  dans  le  voisinage  : 
dans  ces  derniers  cas,  la  méthode  indirecte  est  d'autant 
plus  réclamée,  que  l'endroit  où  l'oblitération  à  distance 
doit  être  pratiquée  semble  comme  indiqué  et  préparé 
d'avance  par  la  complication  même  qui  la  Intime. 

Enfin,  il  est  encore  nécessaire  de  recourir  à  cette  der- 
nière ressource  quand  un  certain  nombre  d'échecs,  subis 
après  l'usage  des  moyens  ordinaires,  ont  sufl&sainment 
prouvé  que  de  nouvelles  tentatives  ne  serviraient  à  rien  et 
ne  feraient  qu'user  en  pure  perte  les  forces  de  la  patiente. 
Ainsi,  lorsque  des  fistules  urétbro- vaginales  ou  urétéralcs 
cervico-utérines  ont  une  tendance  irrésistible  à  se  repro- 
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duire,  quelques  précautions  préliminaires  que  l'on  prenne 
et  quelques  soins  que  l'on  donne  à  la  suture;  quand  des 
accidents  inquiétants  surviennent  après  chaque  opération, 
comme,  par  exemple,  des  symptômes  rénaux  à  la  suite  de 
l'oblitération  d'une  fistule  urétérale,  des  hémorrhagies 
vésicales  incoercibles  qui  compromettent  chaque  fois  la 
réunion  et  même  la  vie  ;  lorsque  la  région  de  la  fistule, 
après  un  certain  nombre  de  manœuvres  infructueuses, 
est  devenue  tellement  mince,  tellement  fibreuse,  qu'elle 
n'offre  plus  de  prise  à  de  nouveaux  avivements;  dans  tous 
ces  cas  il  est  impossible  de  se  soustraire  à  l'obligation  de 
procéder  par  voie  indirecte  à  l'oblitération.  Il  faut  encore 
ajouter  que  l'on  voit  quelquefois  les  femmes  qui  ont  supporté 
beaucoup  de  tentatives  inutiles,  tomber  dans  un  tel  état 
d'épuisement  et  de  découragement,  qu'il  devient  indispen- 
sable^ pour  éviter  de  plus  grands  malheurs,  d'en  finir  au  plus 
vite  en  prenant  une  résolution  énergique;  de  plus,  en  dehors 
des  considérations  médicales,  il  peut  se  présenter  des  circon- 
stances qui  font  que  le  chirurgien  n'est  pas  maître  du  temps 
qu'il  voudrait  et  devrait  consacrer  à  une  cure  ordinaire,  et 
qu'il  est  obligé  de  se  plier  àcertainesimpatiencesetà  certaines 
exigences,  fussent-elles  déraisonnables,  dans  l'intérêt  même 
de  la  malade  qui  le  place  dans  cette  regrettable  nécessité. 

Les  règles  qui  doivent  présider  à  l'exécution  de  la 
méthode  par  oblitération  indirecte,  sont  :  !<>  de  conserver 
intacte  autant  que  possible  de  substance  vaginale,  et  par 
conséquent  de  faire  l'oblitération  aussi  haut  et  dans  des 
proportions  aussi  petites  que  le  permet  le  résultat  que 
l'on  veut  obtenir;  ^^  de  procéder  à  l'oblitération  dans  le 
sens  indiqué  par  la  juxtaposition  naturelle  des  parties. 

L'utilité  de  ces  règles  ne  peut  être  mise  en  doute.  Elles 
sont  la  conséquence  de  ce  principe  fondamental  de  méde- 
cine opératoire,  qu'il  ne  faut  jamais  inutilement  sacrifier 
un  organe  ou  une  partie  d organe,  et  de  cet  autre  que, 
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dans  toate  synthèse  chirurgicale,  il  faut  chercher  à  suppri- 
mer les  tiraillements  qui  tendraient  à  écarter  les  lèvres  de 
la  plaie.  Leur  adoption  rend  les  opérations  plus  faciles, 
moins  étendues  et  par  conséquent  moins  graves,  et,  d'autre 
part,  réduit  aux  limites  les  plus  restreintes  la  suppression 
des  fonctions  que  l'on  est  obligé  d'intéresser. 

L'opération  qui  doit  s'opposer  à  l'écoulement  des  urines 
en  fermant  le  vagin  peut  être  pratiquée  de  plusieurs  ma- 
nières et  en  différents  endroits. 

Ordinairement  l'occlusion  indirecte  se  pratique  en  éta- 
Uissant  un  barrage  irannferêal  et  complet  sur  un  des 
points  de  l'étendue  du  canal  utéro-vulvaire  (p.  302). 
Ces  points  peuvent  être  :  1^  l'orifice  utérin;  2»  le  cul-de- 
sac  vaginal;  ^  le  milieu  de  l'excavation  vaginale;  4«  son 
orifice  inférieur. 

L'oblitération  du  coluiirin{hyêUrokleisi8\ciaLm\nheaxk 
pmnt  de  vue  de  l'exécution,  ne  présente  rien  debien  difficile; 
cDe  est  même  beaucoup  plus  simple  que  les  opérations  qui 
se  prati(]uent  sur  certains  orifices  fistuleux  du  vagin.  En  effet, 
Favivement  qu'elle  exige  s'exécute  aisément,  avec  toute  l'am- 
pleur voulue,  sur  une  substance  qui  présente  une  épaisseur 
beaoconp  plus  grande  et  offre  plus  de  prise  aux  instru- 
ments que  celle  de  toute  autre  partie  du  conduit  vulvo-uté- 
rin,  et  qui  possède,  comme  je  Tai  dit,  une  grande  aptitude 
a  la  cicatrisation.  Tout  au  plus  peut-on  rencontrer  quel- 
ques obstacles  lorsque  le  museau  de  tanche  a  été  déformée 
déchiqueté,  effacé  par  de  grandes  dilacérations,  et  quand 
il  est  maintenu  immobile  par  des  adhérences;  encore  peut- 
on  souvent  venir  facilement  à  bout  de  ces  complications  en 
employant  un  avivement  d'une  forme  appropriée  et  en 
donnant  à  la  ligne  suturale  une  direction  convenable. 
Sons  le  rapport  du  plus  ou  moins  de  gravité  de  l'opération, 
l'expérience  a  appris,  malgré  la  théorie  qui  semblerait  in- 
diquer le  contraire,  qu'en  elle-même  die  n'est  pas  plus 
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dangereuse  que  les  diérèses  analogues  pratiquées  sur 
d'autres  points  du  tube  génital.  Tous  les  chirurgiens  qui 
ont  dû  faire  porter  leurs  manœuvres  sur  le  col  utérin  ont 
pu  se  convaincre  de  cette  vérité,  que,  du  reste,  l'innocuité 
des  résections  si  fréquemment  pratiquées  autrefois  par 
Lisfranc  et  par  ses  imitateurs  avait  sufl&samment  mise  en 
évidence.  Ce  qu'il  faut  seulement  reconnaître,  c'est  que 
lopération  donne  lieu  assez  souvent  à  des  hémorrhagies  et 
qu'elle  expose  quelquefois  à  la  lésion  du  péritoine.  Or,  dans 
les  circonstances  ordinaires,  le  premier  de  ces  accidents 
peut  tout  au  plus  gêner  l'opérateur  sans  compromettre  le 
résultat  final;  et  quant  au  second,  il  ne  peut  guère  survenir 
qu'à  la  suite  d'une  maladresse,  d'un  accident  fortuit  ou 
d'une  disposition  anormale  impossible  à  prévoir.  On  pour- 
rait objecter  à  ceci  un  fait  de  ma  propre  pratique  où  l'obli- 
tération du  col  utérin  a  été  suivie  de  péritonite  (Obs.  XXIII); 
mais  ce  qui  prouve  que  les  lésions  produites  n'ont  pas  été 
la  cause  de  cette  maladie,  c'est  que  les  suites  de  l'opération 
n'avaient  rien  présenté  de  particulier,  que  la  santé  n'en 
avait  pas  été  altérée,  et  que  ce  n'est  qu'après  l'enlèvement 
des  fils  et  la  guérison  de  la  fistule  que  l'inflammation  de  la 
séreuse  s'est  déclarée. 

En  tant  qu'opération  devant  rétablir  le  cours  de  l'urine 
par  les  voies  normales,  l'occlusion  cervico-utérine  est  évi- 
demment e£Bicace  quand  elle  est  employée,  comme  c'est  le 
cas  le  plus  ordinaire,  pour  une  fistule  vésicale  cervico* 
utérine  ou  cervico-utéro-vaginale  profonde;  mais  lorsqu'il 
s'agit  d'une  fistule  urétérale  cervico-utérine,  il  n'en  est  plus 
de  même.  Dans  ce  cas,  pour  obtenir  la  guérison  par  l'hys- 
térokleisis,  il  faudrait  établir  préalablement  une  communi- 
cation entre  l'uretère  et  la  vessie  aux  dépens  de  la  partie  la 
plus  élevée  de  la  paroi  antérieure  du  col  utérin  :  or,  cette 
opération  préliminaire  intéresserait  presque  indubitable- 
ment le  péritoine.  L'occlusion  du  col  n'est  donc  pasappli- 
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cable  à  ces  fistales,  et  poar  les  combattre,  il  faut  recourir  à 
Topération  proposée  par  H.  Simon,  qui  consiste  à  former 
d'abord  un  orifice  Tésico-Taginal  près  du  col  utérin,  et  à 
opérer  ensuite  l'ocdusion  du  vagin  au-dessous  de  cepoint(l); 
à  moins  que,  comme  M.  Duclout  (2),  on  n'emploie  l'oblité- 
ration du  col  de  la  matrice  comme  mojen  de  diagnostic,  à 
l'effet  de  savoir  si  la  partie  inférieure  ou  vésicale  de  l'uretère 
est  ou  n'est  pas  restée  perméable.  On  conçoit  que,  lorsque 
la  perméabilité  de  cette  portion  du  canal  existe  encore, 
Topération  peut  réussir,  et  c'est  effectivement  ce  qui  a 
eu  lieu  chez  la  malade  de  M.  DudouL 

L'occlusion  vaginale  {kolpokleUis)^  appliquée  à  la  voûiê 
ou  cut-de-Moe  vaginal,  s'y  trouve  encore  dans  des  condi- 
tions très-favorables,  surtout  lorsqu'elle  n'a  pour  but  que 
la  fermeture  partielle  de  l'organe.  En  effet,  l'opérateur 
rencontre  dans  cette  r^on  le  col  utérin,  dont  le  tissu 
ferme  lui  fournit  un  point  d'appui  solide,  et  aux  alen- 
tours  des  parois  très-mobiles  et  aussi  assez  consistantes 
qu'il  peut  en  rapprocher  et  y  fixer  facilement  D'un  autre 
côlé,  (selte  partie  du  vagin  représente  une  espèce  de  rigole 
circulaire  qui  se  prête  admirablement  à  la  formation  du 
diverticule  vésical  que  l'opération  doit  y  construire.  En 
outre,  dans  les  circonstances  où  il  est  indiqué  de  faire 
l'ocdusion  en  cet  endroit,  le  vagin  a  souvent  subi  des  défor- 
mations qui  facilitent  la  formation  du  barrage  d'après  toutes 
les  r^les,  c'est-à-dire  dans  la  plus  petite  étendue  possible: 
c'est  ainsi  qu'une  paroi  de  l'organe  peut  avoir  été  décollée, 
luxée  pour  ainsi  dire  sur  le  col,  ou  que  des  brides,  des 
diaphragmes  peuvent  avoir  cloisonné  et  converti  cette 
portion  du  canal  en  espèces  de  poches  ou  arrière-cavités. 


(I)  G.  SnoH,  Mitikeilungen,  eic.,  1868,  p.  284. 
(S)  GoMeiU  méiUeoie,  1869,  n*  18,  p.  169. 
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Toutes  ces  dispositions  semblent  aller  au-devant  de  Fopé* 
ration  qu'il  s'agit  de  faire,  et  indiquent  même  le  sens  où  il 
est  possible  de  l'exécuter  avec  le  plus  d'avantage.  Il  faut 
cependant  pour  cela  une  condition  :  c'est  que  les  parois 
situées  en  dessous  de  la  voûte  vaginale  ne  participent  pas 
aux  désordres  dont  celle-ci  est  le  siège,  et  qu  elles  possèdent 
encore  leur  souplesse  et  leur  dilatabilité  normales.  Comme 
contraste  avec  toutes  ces  circonstances  favorables,  ily  a  à 
noter,  à  la  voûte  vaginale  comme  au  col  utérin,  la  proximité 
du  péritoine,  dont  les  déplacements  peuvent  quelquefois 
être  très-étendus  à  la  suite  des  désordres  qui  accompa- 
gnent la  formation  de  certaines  fistules.  Mais  on  peut  assez 
souvent  éviter  cet  écueil  en  choisissant  pour  pratiquer 
l'opération  une  région  située  assez  bas,  à  une  certaine 
distance  du  col  de  la  matrice. 

Le  danger  de  la  lésion  du  péritoine  n'est  plus  à  craindre 
quand  on  exécute  le  cloisonnement  sur  le  corpê  du  vagin. 
L'opérateur  y  rencontre  une  paroi  solide,  assez  épaisse, 
mobile,  et  ne  présentant  que  les  uretères  comme  organes 
dont  la  lésion  pourrait  être  dangereuse;  or,  ces  conduits, 
étant  situés  dans  le  tissu  conjonctif  intermédiaire  au  vagin 
et  il  la  vessie,  et  se  confondant  même  bientôt  avec  ce  der- 
nier viscère,  ne  peuvent  être  lésés,  sauf  le  cas  de  change- 
ments anormaux  de  position,  si  on  a  la  précaution  de  ne 
dépasser,  ni  par  l'avivement  ni  par  la  suture,  la  substance 
vaginale   proprement  dite.   Le   vagin ,  en   cet  endroit , 
est  large,   fortement  plissé,  et  offre  des   parois  si  bien 
appliquées   l'une  contre  l'autre  qu'elles  représentent  à 
leur  jonction    une  ligne  assez  régulièrement  transver- 
sale :  d'où  il  suit  que  l'avivement  et  la  juxtaposition  des 
lèvres  dans   cette  'direction  est  une    chose    très-simple 
et  très -naturelle.  Ces  rapports  anatomiques  expliquent 
comment  Vidal  a  pu  voir  les  deux  surfaces  opposées  du 
canal  se  souder  spontanément  à  la  suite  d'une  plaie  qui 
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T  afail  été  produite  par  cautérisation  (p.  71),  et  comment 
Ro^er  (1)  en  a  pu  obtenir  l'agglutination  par  le  simple 
cDlérement  d'un  anneau  circulaire  de  la  muqueuse  vagi- 
nale,  sans  le  faire  suivre  de  l'application  de  points  de 
suture.  Tout,  dans  cette  r^on,  se  présente  donc  de  la 
manière  la  plus  avantageuse  pour  l'exécution  d'une  réu- 
nion transversale.  A  la  vérité,  le  champ  de  l'opération  et 
les  lésions  qu'elle  doit  produire  y  sont  assez  étendus,  vu  le 
développement  latéral  et  l'aplatissement  du  conduit;  mais 
ce  désavantage,  qui  ne  peut  avoir  d'autres  conséquences 
que  de  mettre  la  patience  du  chirurgien  à  l'épreuve  et 
d'augmenter  un  peu  la  durée  de  la  manœuvre,  est  ample- 
ment compensé  par  la  tendance  spontanée  qu'ont  les  par- 
ties à  se  conformer  aux  désirs  de  l'opérateur.  Il  est  évident, 
d'après  ce  que  je  viens  de  dire,  que  la  direction  transver- 
sale de  l'affrontement  s'impose  ici  d'elle-même,  et  que,  si 
l'on  voulait  se  soustraire  à  cette  indication  naturelle,  on 
courrait  grand  risque  d'échouer.  Ce  n'est  que  dans  le  cas 
de  déformations  résultant  de  coarctations  ou  d  adhérences, 
que  cette  direction  devrait  être  modifiée  et  que  l'applica- 
tion d'une  réunion  verticale  pourrait  devenir  indispensable. 
Tcn  dirai  autant  de  l'occlusion  dans  le  sens  oblique,  qu'une 
autre  raison  encore  doit,  dans  les  circonstances  ordinaires, 
empêcher  d'emplojer  dans  cette  région  :  c'est  qu'elle  man- 
querait en  arrière  de  point  d'appui,  à  moins  que,  sous 
l'influence  de  désordres  excessifs,  la  longueur  du  vagin  ne 
fut  diminuée  dans  des  proportions  considérables. 

A  V orifice  vuhaire  du  conduit  vaginal,  toutes  les  condi- 
tions de  structure  et  de  connexions  changent,  et  tout 
semble  conspirer  pour  compromettre  la  réussite  de  l'occlu- 
sion. Effectivement,  le  canal  de  l'urèthre  y   est  retenu 


(I)  jirchic  fur  physiologiêcke  Heilkunde,  1858,  p.  1S2. 
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dans  une  position  immobile  à  une  distance  déterminée  du 
pubis,  et   ne  peut  se  porter  en  arrière  à  la  rencontre  de 
la  fourchette,  qui  est  maintenue  ellfr^mème  d'une  manière 
à   peu   près  fixe   par   ses   relations  ayec   la   pointe  du 
sphincter  de  Fanus.  Sur  les  côtés,  l'aponévrose  périnéale 
moyenne,  peu  résistante  chez  la  femme,  mais  assez  forte 
cependant  pour  maintenir  à  distance  les  parties  situées 
latéralement  sous  les  deux  moitiés  du  bulbe,  s'oppose  à  sa 
manière  et  jusqu'à  on  certain  point  au  rapprochement 
transversal  de  l'entrée  du  vagin.  Ces  différentes  causes 
forcent  celle-ci  à  s'entr'ouvrir  lorsqu'aucune  force  anta- 
goniste un  peu  énergique  ne  vient  contre-balancer  cette 
tendance,  ce  qui  est  ordinairement  le  cas,  comme  on  sait, 
chez  la  plupart  des  femmes  qui  ont  accouché  plusieurs 
fois.  Cela  est  si  vrai  que   si,  après    avoir    simplement 
écarté  les  grandes  lèvres,  l'on  regarde  le  fond  du  vestibule 
d'une  patiente  qui  porte  une  fistule,  on  voit  ordinaire- 
ment jusqu'à  une  certaine  hauteur  les  caroncules  myrti- 
formes  et  les  premières  portions  des  colonnes  du  vagin;  ce 
n'est  qu'à   partir  des  connexions  du  canal  avec  l'apo- 
névrose pelvienne  que  l'on  commence  à  observer  une 
véritable  juxtaposition  an téro -postérieure  des  surfaces.  U 
résulte  de  ces  dispositions  que  l'orifice  vaginal  figure, 
non  une  ligne  verticale  ou  transversale,  mais  un  cône  à 
base  antérieure.  D'ailleurs,  d'autres  conditions  désavanta- 
geuses viennent  encore  en  cet  endroit  contrarier  les  vues  du 
chirurgien.  C'est  ainsi  que  le  muscle  bulbo-caverneux  ou 
constricteur,  malgré  la  diminution  de  son  énergie  chez  les 
femmes -mères,  peut  troubler  par  ses  mouvements  spas- 
modiques  le  repos  qui  est  si  nécessaire  à  la  formation  de 
la  cicatrice,  que  l'urèlhre  présente  trop  peu  d'épaisseur 
dans  sa  paroi  inféro- postérieure  pour  donner  une  prise 
suffisante  au  scalpel  et  aux  fils,  et  qu'en  haut,  les  fibres 
nmsculaires  du  col  vésical  rendent  la  région  peu  propre  à 


—  599  — 

inpporter  la  strictîon  opérée  par  les  points  de  satare.  A  la 
Téritè,  l'on  pourrait  bien  songer,  poar  échapper  à  ce 
dernier  écnefl,  à  faire  porter  l'occlusion  sur  un  point  situé 
au-dessous  du  col  de  la  vessie ,  vers  le  milieu  de  l'urèthre 
par  exemple;  on  a  même  dit  que,  si  les  parois  de  ce  canal 
étaient  trop  minces,  il  ne  faudrait  pas  craindre  d'en  enta- 
mer toute  l'épaisseur  en  pénétrant  dans  sa  cavité.  Mais 
peut-on  croire  que,  dans  une  opération  qui  exige  un 
ativement  très-étendu,  il  soit  toujours  possible  de  se  borner 
a  se  servir  de  l'endroit  de  l'urèthre  que  l'on  préfère,  et, 
d'un  autre  côté,  que  la  perforation  de  ce  conduit  ne  doive 
exposera  aucun  danger?  Pour  mon  compte,  j'ai  toujours 
eu  tant  de  désagréments  quand  j'ai  opéré  sur  les  environs 
du  col  de  la  vessie  (Obs.  XVm),  et  j'ai  quelquefois  vu 
survenir  de  si  grands  désordres  quand  j'ai  été  obligé  de  me 
servir  de  la  substance  de  l'urèthre  (Obs.  XYDI,  XDQ,  qu'il 
m'est  absolument  impossible  de  partager  à  cet  ^ard  les 
opinions  optimistes  de  certains  chirurgiens. 

n  ne  faut  donc  pas  s'étonner  que  Vidal  et  les  opérateurs 
qui  Pont  suivi  n'aient  jamais  pu  parvenir  a  obtenir  com- 
plètement l'oblitération  verticale  de  l'orifice  antérieur  du 
ragin,  et  que  H.  Simon  lui-même  ait  eu  si  peu  de  succès 
en  suivant  le  procédé  du  chîrui^en  français.  Je  crois  que 
H.  Schuppert  (1)  est  le  seul  qui  ait  pu  réussir  à  fermer  le 
fagin  au  moyen  de  cette  opération.  La  réunion  transver- 
aale  du  fond  du  vestibule  est  plus  rationnelle  que  celle  qui 
j  est  exécutée  verticalement,  par  la  raison  qu'elle  s'accom- 
mode mieux  à  la  légère  tendance  que  présente  déjà  l'entrée 
du  vagin  à  s'aplatir  d'avant  en  arrière  comme  la  partie 
moyenne  du  canal.  Mais,  comme  l'opération  de  YidaK  elle 
n'échappe  pas  aux  obstacles  qui  résultent  des  dispositions 


(1)  ScirrrtBT,  ooTrage  cité,  p.  31. 
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anatomiques  de  la  région,  et  elle  offre  l'inconvénient  d'être 
pratiquée  sur  des  parties  qui  sont  sujettes  à  être  tiraillées, 
comprimées,  dérangées  par  les  mouYcments  des  cuisses,  par 
les  changements  de  position,  les  efforts  de  miction  et  de 
défécation,  les  attouchements  imprudents,  les  chocs  exté- 
rieurs, les  cathétérismes  mal  exécutés,  etc. 

L'occlusion  oblique  ou  partielle  (p.  206)  participe  natu- 
rellement des  conditions  dans  lesquelles  se  font  les  opé- 
rations pratiquées  sur  la  voûte  vaginale  et  sur  la  partie 
moyenne  du  canal;  elle  présente  les  qualités  et  les  défauts 
de  ces  deux  espèces  de  manoeuvres  chirurgicales,  et  elle 
n'est  ni  plus  ni  moins  facile  à  exécuter. 

Une  fois  que  l'occlusion  est  faite,  soit  par  l'un,  soit  par 
l'autre  de  ces  procédés  ^  les  conséquences  en  sont  toujours 
ou  à  peu  près  les  mêmes,  à  quelque  hauteur  qu'on  ait 
établi  le  barrage.  Ces  conséquences  sont  telles  que  les 
changements  heureux  qui  se  produisent  dépassent  toutes 
les  espérances  qu  on  avait  pu  concevoir,  et  démentent 
toutes  les  craintes  que  la  théorie  avait  fait  naître.  Il  n'y 
a  ni  pénétration  de  l'urine  dans  le  péritoine  par  les 
trompes  de  Faliope,  ni  stagnation  de  ce  liquide  dans 
l'arrière-cavité  vaginale,  ni  rétention  des  règles  dans  ce 
même  diverticule,  ni  influence  nuisible  des  urines  sur  la 
matrice,  ni  incontinence  provenant  du  tiraillement  exercé 
sur  l'urèthre  dans  le  cas  d'occlusion  de  l'orifice  vaginal  : 
tous  accidents  que  l'on  avait  annoncés  comme  devant  être 
les  suites  inévitables  de  l'opération  (1).  Au  contraire,  la 
miction  redevient  volontaire  comme  à  l'état  normal,  les 
urines  sont  expulsées  totalement  par  le  nouveau  réservoir, 
il  ne  survient  point  de  catarrhe  dans  les  muqueuses  qui  le 


(1)  y.  Fabbk,  ouvrage  cité,  p.  187  ;  et  Encyciographie  des  êciences 
médicales,  1846,  t.  XXXI,  p.  Ml. 
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re? étent^  il  ne  s'y  forme  ni  concrétions  ni  dépôts  urinaires, 
à  moins  <|ii'il  n'existe  une  diathèse  litbique;  les  menstrues, 
aoQYent  troublées  ou  même  supprimées  ayant  l'opération, 
ttparaissent  ordinairement  et  se  r^ularisent;  la  santé,  si 
dk  atait  été  altérée ,  renaît  avec  le  bien-être  pbysique  et 
le  contentement  moral  ;  et  ces  transformations ,  que  Ton 
croirait  ne  devoir  se  faire  qu'arec  une  lenteur  extrême, 
apparaissent  au  contraire  fréquemment  arec  une  rapidité 
étonnante.  Tout  cela  est  obtenu  au  prix  d'un  grand  sacri- 
fice, il  est  Trai,  celui  d'une  partie  des  fonctions  génitales  ; 
mab  ce  sacrifice,  cbex  une  femme  dont  les  organes  sexuels 
te  trouTcnt  dans  l'état  qui  accompagne  une  fistule,  se 
réduit  à  bien  peu  de  chose  ;  et  d'ailleurs,  comme  il  n'y  a 
pas  moyen  de  l'éviter,  on  ne  peut  pas  plus  hésiter  à  le  faire 
qu'on  n'est  autorisé  à  reculer  devant  une  mutilation  qui 
doit  sauver  la  vie  d'un  malade. 

TKftITBMEST   OUBCBCICAL    COHPLEMEJITAIUI. 

Ce  traitement  ne  doit  pas  trouver  sa  place  dans  le  cadre 
ordinaire  de  la  thérapeutique  chirurgicale  des  fistules.  En 
effet  dans  presque  tous  les  cas  qui  se  présentent  à  l'observa- 
tion, lavivement  et  la  suture,  ou  un  autre  mode  d'occlusion 
directe  ou  indirecte,  suflisent  pour  procurer  une  guérison 
sdide  et  définitive.  Ce  n'est  que  pour  les  fistules  dans  les- 
quelles une  circonstance  insohte  empêche  inévitablement, 
quoi  qu'on  fasse,  le  rétablissement  des  fonctions  vésicales,que 
le  chiruipen  peut  se  trouver  forcé  de  procéder  à  d'autres 
manœuvres  chiruipcales  ayant  pour  but  d'achever  une  cure 
restée  incomplète.  U  faut  ajouter  qu'il  est  aussi  des  opéra- 
tions complémentaires  qu'on  peut  nommer  opérations  de 
complaisance,  et  qu'on  a  instituées  pour  remédier  à  quelque 
désagrément  résultant  des  opérations  antérieures. 

Dans  les  cas  où,  après  l'oblitération  de  la  fistule,  la  femme 
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reste  incominodée  par  ane  rétention  d'urine  plus  ou  moins 
complète,  il  est  indispensable  ayant  tout  de  bien  se  rendre 
compte  de  la  véritable  cause  de  cet  accident.  S'il  est  le 
résultat  d'une  disposition  intérieure  de  la  vessie,  l'art  ne 
peut  ordinairement  y  remédier,  mais  heureusement  il 
arrive  souvent  alors  que  la  nature  parvient  insensiblement 
à  en  faire  disparaître  les  effets  (Obs.  XXII).  Quand  il  est  la 
suite  d'un  gonflement  inflammatoire  du  col  vésical,  il  cède 
assez  facilement  à  un  traitement  antiphlogistique.  S'il 
dépend  de  quelque  bride  ou  de  quelque  coarctation  située 
dansl'urèthre,  il  peut  être  indique  d'employer  la  dilatation 
ou  de  pratiquer  la  division  de  l'obstacle  au  moyen  de  Tin- 
strument  tranchant,  bien  entendu  lorsque  cette  diérèse  peut 
être  faite  sans  exposer  au  danger  de  reproduire  la  fistule. 
L'incontinence  d'urine  que  l'on  voit  quelquefois  persister 
après  la  guérison  disparait  ordinairement  en  quelques  jours, 
comme  je  l'ai  dit  plus  haut  (p.  563).  Mais  quand,  par  excep- 
tion, elle  persiste  et  menace  de  devenir  permanente,  il  faut, 
comme  pour  la  rétention,  en  rechercher  la  cause  avec  soin. 
Si  elle  provient  de  l'usage  abusif  de  sondes  trop  grosses  ou 
trop  longtemps  maintenues  dans  le  canal,  il  peut  être  bon 
de  chercher  à  rendre  à  celui-ci  le  ton  qu'il  a  perdu,  au 
moyen  de  quelques  applications  excitantes  ou  astringentes 
faites  dans  son  intérieur  avec  un  pinceau.  Si  elle  est  pro- 
duite par  une  paralysie  locale,  il  y  a  lieu  de  la  combattre 
par  la  strychnine,  l'électricité,  le  froid, etc.  Si  elle  est  la  con- 
séquence d'une  maladie  éloignée, c'est  naturellement  contre 
celle-ci  que  doivent  être  dirigés  les  moyens  thérapeutiques. 
Dans  les  cas  où  elle  est  entretenue  par  un  relâchement  pro- 
noncé de  la  muqueuse  uréthrale,  M.  Gosselin  (1)  a  employé 
avec  avantage  les  cautérisations  de  cette  membrane  avec  le 


(  1 J  Bulletin  de  la  Société  de  chirurgie  de  Parié,  1 86 1 ,  t.  Il ,  p.  44 1 . 
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nitrate  d'argent;  d'autres  ont  rcconunandé  l'excision  d'un 
pti  de  la  muqueuse. 

L'incontinence  d'urine  qui  se  manifeste  par  suite  de 
l'absence  du  canal  de  l'urèthre  et  d'une  partie  ou  de  la 
totalité  du  col  Tesical,  quelle  qu'ait  été  la  cause  qui  a  amené 
la  persistance  de  cette  lésion  après  l'occlusion  de  la  fistule, 
ot  sans  contredit  Tun  des  contre-temps  les  plus  fâcheux  qui 
paissent  survenir  après  cette  opération.  Lorsqu'il  se  montre, 
le  cfairuipen,  quoi  qu'il  ait  employé  tout  son  talent  et  sa 
ténadié  à  boucher  une  grande  fistule  ou  à  former  une 
barrière  au-devant  de  1  ouverture,  et  qu'il  ait  enfin  réussi 
à  atteindre  ce  but,  perd  le  fruit  de  ses  efforts,  les  femmes 
continuant  à  se  trouver  dans  l'état  où  les  plaçait  leur 
première  infirmité.  Les  anciens  chirurgiens  avaient  géné- 
ralement considéré  cette  complication  comme  incurable. 
Jobert  avait  émis  à  cet  égard  une  opinion  difficile  à 
comprendre  :  il  pensait  que  l'absence  du  canal  de  l'urè- 
thre  était  moins  grave  que  5on  oblitération  (1),  et  à 
celle-ci  il  ne  voyait  d'autre  remède  que  l'ouverture  arti- 
ficielle du  col  vésical  (2).  Une  fois  cependant,  dans  un  cas 
ou  la  paroi  supérieure  de  l'urèthre  existait  encore,  il  avait 
tenté  de  reformer  le  canal  au  moven  de  deux  lambeaux 
autoplastiques  empruntés  aux  tissus  du  voisinage,  renversés 
ensuite  et  réunis  sur  la  ligne  médiane  (8).  M.  Maisonneuve, 
après  avoir  pratiqué  l'épisiosténosis,  avait  eu  recours  suc- 
œasîvement  à  la  formation  d'une  ouverture  dans  la  paroi 
recto-vaginale,  puis  d'une  autre  pratiquée  à  travers  le 
périnée  (4). 


(1)  JoBKBT,  Chirurgie  piastiqueyi.  Il,  p.  685. 

(2)  Id.  p.  686. 
(S)  Id.  p.  459. 

(4)  Maisohhicts,  Clinique  chirurgicale,  Paris,  1864,1.  Il,  pp.  668 
et  snirantes. 


—  604  — 

Ce  n'est  que  depuis  peu  d'années  qu'on  a  songé,  pour 
ces  sortes  de  cas,  à  se  créer  une  nouvelle  voie  vers  la  vessie 
en  perforant  les  parties  situées  entre  le  pubis  et  l'orifice 
vaginal.  H.  Baker-Brown  a  fait  plusieurs  tentatives  de  ce 
genre.  Dans  la  première,  il  a  oblitéré  d'abord  la  fistule, 
qui  était  très-large,  puis  pratiqué  un  urèthrc  artificiel  sur 
le  trajet  du  canal  normal;  le  résultat  de  cette  opération  fut 
que  la  malade  put  garder  ses  urines,  mais  sans  pouvoir 
vider  complètement  sa  vessie,  ce  qui  l'obligea  à  se  servir  de 
la  sonde  deux  ou  trois  fois  le  jour.  Dans  un  autre  cas,  où 
le  col  de  la  vessie  et  l'urèthre  avaient  été  complètement 
détruits,  il  essaya  d'abord  d  aviver  et  de  réunir  les  trois- 
quarts  seulement  de  l'orifice  anormal;  mais,  cette  opération 
ayant  échoué,  il  revint  à  la  charge,  boucha  la  fistule,  puis 
fit,  à  côté  de  la  ligne  médiane,  une  ponction  pénétrant 
jusque  dans  la  vessie,  et  maintint  ce  nouveau  trajet  ouvert 
au  moyen  d'un  cathéter  d'argent  laissé  en  place  pendant 
huit  jours;  le  neuvième  jour,  la  malade  évacua  ses  urines 
naturellement,  et  elle  finit  par  pouvoir  les  retenir  pendant 
quatre  heures  (1).  Une  autre  fois,  ayant  encore  à  traiter 
une  fistule  vésico- vaginale  compliquée  d'absence  com- 
plète de  l'urèthre  et  du  col  de  la  vessie  et  accompagnée 
d'une  autre  fistule  recto -vaginale,  il  rétrécit  d'abord 
cette  dernière  ouverture,  fit  ensuite  une  ponction  sous  le 
pubis  avec  un  petit  trocart,  aviva  et  réunit  l'orifice  vésico- 
vaginal,  puis  laissa  une  sonde  à  demeure  dans  le  nouveau 
canal;  deux  opérations  faites  à  des  intervalles  rapprochés 
procurèrent  l'oblitération  d'un  dernier  pertuis  et  de  la 
fistule  recto-vaginale;  la  guérison  fut  complète,  et  lorsque 
la  sonde  fut  enlevée  quelques  jours  après,  l'opérée,  dit 
M.  Baker-Brown^  put  parfaitement   retenir  ses  urines  à 


(1)  Gazette  hebdomadaire,  1864,  t.  I,  p.  45. 
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Tokmté  el  Gontîniia  à  jouir  de  celte  fiaicalté  (I).  Jobert  avait 
cgafement  afl&rmé  qu'une  de  ses  opérées  (Calmés)  pouvait 
oonserver  ses  urines  pendant  plusieurs  heures,  sentait  le  be- 
soin de  les  expulser  et  y  satisfaisait  en  lançant  au  loin  un 
jet  qui  ne  mouillait  ni  le  vagin  ni  les  grandes  lèvres  (2). 

De  si  beaux  résultats  avaient  de  quoi  étonner,  car  ik 
étaient  de  nature  à  démentir  Topinion  des  physiologistes 
qui  considèrent  l'urèthre  et  le  col  vésical  comme  étant 
indispensables  à  la  régularité  et  à  la  bonne  exécution  des 
fonctions  urinaires.  Pour  mon  compte,  j'avais  toujours 
craint  qu'il  ne  se  fût  glissé  quelque  erreur  dans  les  succès 
annoncés;  cependant,  comme  je  crois  qu'il  faut  en  toute 
circonstance  faire  céder  la  théorie  devant  l'autorité  des 
bits,  je  me  disais  qu'à  la  rigueur  on  pouvait  admettre 
que  quelques  particularités  avaient  échappé  à  l'attention 
des  physiol(^istes,  et  que  des  résultats  si  positivement 
affirmés  ne  devaient  pas  être  absolument  dépourvus 
de  réalité.  Aussi,  deux  occasions  s'étant  présentées  à  moi 
(0b8.XVin  et  XEK)  de  faire  un  nouveau  canal  de  l'urèthre, 
je  ne  n^ligeai  rien  pour  en  obtenir  tout  le  bénéfice  qu'en 
araient  retiré  Jobert  et  M.  Baker-Brown.  Malheureusement, 
tout  en  améliorant  beaucoup  l'état  de  mes  patientes,  je  ne 
parvins  pas  précisément  aux  brillants  résultats  de  ces  deux 
célèbres  chirui^ens.  On  pourra  en  juger  par  les  détails  que  je 
vais  donner  sur  la  manière  dont  j'ai  procédé  à  ces  opérations 
complémentaires  et  sur  les  phénomènes  qui  les  ont  suivies. 

Je  n'ai  pas  cru  qu'il  fût  pruden  tdeprocéder  enmème  temps 
à  la  formation  du  nouveau  canal  et  à  l'occlusion  de  la  fistule, 
car  il  m'a  sembléque  la  simultanéité  desdeux  opérations  pou- 
vait nuire  à  chacune  d'elles  prise  isolément.  J'ai  donc  cher- 


Ci)  Gazetie  médicale  de  Parié ^  1864,  p.  240. 
(2)  JoBciT,  Chirurgie  plastique  y  t.  II,  p.  468. 
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ché  d'abord  à  frayer  la  nouvelle  Toie  et  à  la  rendre  défini- 
tive; et  ce  n'est  qu  après  avoir  atteint  ce  but  que  j'ai  songé  à 
terminer  le  traitement  par  l'oblitération  del'orificefistuleux. 

Pour  pratiquer  le  nouvel  urèthre,  je  plaçai  la  femme 
dans  la  position  de  la  taille,  et  je  prescrivis  à  un  aide 
d'écarter  les  grandes  et  les  petites  lèvres  et  de  les  porter  en 
même  temps  en  haut  pour  relever  le  clitoris.  Ayant  intro- 
duit le  doigt  indicateur  gauche  dans  le  vagin,  j'en  engageai 
l'extrémilé  dans  la  fistule  pour  bien  déterminer  l'endroit 
où  il  convenait  de  faire  aboucher  le  nouveau  canal  dans 
la  vessie.  Tout  étant  ainsi  préparé,  j'enfonçai  la  pointe  d'un 
scalpel  étroit  à  deux  tranchants  dans  la  partie  supérieure 
de  l'intervalle  situé  entre  le  clitoris  et  l'orifice  vaginal, 
et  je  la  dirigeai  sous  l'arcade  du  pubis,  pour  la  porter 
ensuite  vers  le  point  déterminé  par  l'indicateur  gauche. 
Avant  de  retirer  le  scalpel,  j'incisai  les  tissus  transversale- 
ment à  droite  et  à  gauche,  de  manière  à  donner  à  l'ouver- 
ture la  largeur  d'un  centimètre.  J'avais  choisi  l'emplacement 
sous-cliloridien  et  non  point  la  région  sous-pubienne  pro- 
prement dite,  pour  éviter  autant  que  possible  la  lésion  des 
veines  qui  traversent  l'aponévrose  périnéale  moyenne  et 
me  rapprocher  de  la  direction  normale  de l'urèthre.  Malgré 
cesprécautions,unehémorrhagie  eut  lieu  après  l'opération  ; 
elle  fut  arrêtée  par  une  application  de  perchlorure  de  fer.  Je 
maintins  dans  le  canal  artificiel  une  sonde  de  plomb,  métal 
plus  propre  qu'aucun  autre  à  favoriser  la  cicatrisation  et 
le  rafiennissement  des  parois  du  trajet;  je  pris  la  précau- 
tion de  ne  pas  donner  trop  de  poids  à  l'instrument,  et  à  cet 
effet,  je  le  réduisis  à  la  longueur  strictement  voulue;  en 
même  temps  je  le  fixai  et  le  suspendis  aux  poils  de  la  vulve. 

L'établissement  du  nouvel  urèthre  ne  se  fit  pas  sans 
quelques  difiicultés.  Outre  quelques  symptômes  vésicaux, 
peu  graves  à  la  vérité,  que  j'eus  à  combattre,  je  dus  lutter 
contre  une  tendance  du  trajet  à  se  rétrécir  et  à  s'oblitérer, 
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el  je  fus  même  une  fois  contraint  de  l'agrandir  par  une 
DouYcUe  incision  faite  avec  un  ténotoroe  boutonné.  Cette 
lendanoe  diminua  lorsqu'après  l'oblitération  de  la  fistule. 
Farine  fut  obligée  de  passer  par  le  nouveau  canal  ;  cepen- 
dant il  ne  me  fîit  jamais  possible  de  faire  admettre  facile- 
ment à  celui-ci  de  gros  cathéters.  La  miction  devint  pos- 
sible, mais  pas  à  beaucoup  près  avec  la  perfection  et  la 
bdlité  que  semblaient  devoir  me  promettre  les  succès 
annoncés  par  mes  devanciers.  Les  femmes  purent  évacuer 
volontairement  leurs  urines^  mais  non  complètement,  et 
Pacte  dut  chaque  fois  être  accompagné  d'assez  grands 
efforts.  Le  jet  sortit  ordinairement  avec  moins  de  force  qu'il 
ne  le  fait  à  l'état  normal,  et  en  bavant  un  peu  vers  l'orifice  ; 
de  |dos,  l'évacuation  du  liquide  fut  presque  constamment 
précédée  et  suivie  d'un  peu  de  suintement,  qui  chaque  fois 
vint  mouiller  les  parois  de  la  vulve.  L'incontinence  habi- 
tQellediqparut,mais  point  d'une  manière  absolue:  la  réten- 
tion de  l'urine  était  le  plus  souvent  possible  pendant  la 
nuit  et  dans  la  position  assise,  mais  l'action  de  se  lever  et 
de  marcher  était  de  temps  en  temps  accompagnée  de  l'écou- 
lement de  quelques  gouttes  de  liquide.  En  un  mot,  une 
amélioration  notable  était  survenue  dans  l'état  des  malades, 
mais  la  guérison  ne  fut  pas  radicale,  et  les  changements 
<diservés  représentèrent  assez  bien  ceux  que  la  théorie 
pouvait  faire  prévoir.  Les  femmes,  pour  pouvoir  vider  com- 
modément leur  vessie,  durent  apprendre  à  se  servir  elles- 
mêmes  du  cathétérisme. 

Evidemment,  toutes  ces  imperfections  dans  les  effets  de 
l'opération  dépendaient  de  l'absence  de  fibres  contractiles 
ou  élastiques  dans  le  nouveau  canal.  H  n'était  pas  possible 
d'e^>érer  j  remédier  par  aucun  expédient  chirurgical;  je 
crus  cependant  qu'il  serait  possible  de  remplacer  jusqu  a 
un  certain  point  l'action  tonique  des  oignes  constricteurs 
ordinaires,  par  l'usage  d'un  compresseur  facile  à  employer 
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et  du  cathélérisme  répété  autant  de  fois  que  la  nécessité 
d  uriner  se  ferait  sentir.  En  obtenant  ce  résultat,  il  me 
parut  qu'on  pouvait  convertir  la  situation  de  la  femme  en 
celle  d'une  personne  qui  est  assujettie  à  l'emploi  d'an 
brayer  ou  d'un  pessaire,  c'est-à-dire  à  un  état  fort  sup- 
portable et  compatible  avec  tous  les  besoins  de  la  vie. 

C'est  en  partant  de  ces  idées  que  je  fis  construire  le  com- 
presseur   représenté   ci  -  dessous.  Il  est  composé  d'une 


ceinture,  armée  en  avant  d'une  coulisse  carrée,  dans 
laquelle  s'engage  une  tige  mobile  de  la  même  forme  et 
susceptible  d'y  être  fixée  par  une  vis  de  pression.  Cette  tige 
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ot  recourbée  en  bas  de  manière  à  former  un  arc  de  cercle 
ci  à  pouToir  s'engager  dans  la  Yulve  jusque  derrière  le 
pubis.  Elle  est  terminée,  à  son  extrémité  inférieure,  par 
ooe  olite  d'iroire,  légèrement  aplatie  sur  sa  face  libre,  et 
ases  large  pour  remplir  à  peu  près,  en  s'y  adaptant  exacte- 
ment, la  concavité  de  la  partie  postérieure  de  l'arcade  du 
pubis.  Cette  oUtc,  par  l'intermédiaire  de  la  tige  qui  la  sup- 
porte, peut  être  attirée  en  avant  ou  repoussée  en  arrière  au 
moyen  d'une  vis  de  rappel  fixée  à  la  tige  et  terminée  par 
une  petite  plaque  matelassée  destinée  à  appuyer  contre  le 
pubis.  —  Par  l'application  de  cet  instrument,  combinée 
avec  l'emploi  d'un  catbétérisme  rendu  bientôt  facile  par 
l'habitude,  l'urine  put  être  complètement  retenue  dans  la 
vesne,  dans  n'importe  quelle  position,  pour  être  évacuée 
ensuite  selon  le  désir  et  les  besoins  de  la  femme.  On  peut 
apprécier  les  effets  de  son  usage,  et  se  rendre  compte 
des  différentes  circonstances  qui  peuvent  accompagner  la 
formation  d'un  canal  urinaire  de  nouvelle  formation,  dans 
les  observations  XYIII  et  XEL. 

Pai  donc  des  raisons  de  croire  que  l'établissement  d'un 
nouvel  urèthre  d'après  la  métbode  que  je  riens  de  décrire, 
constitue  un  moyen  de  plus  à  ajouter  à  ceux  qui  sont  ordi- 
nairement employés  dans  le  traitement  des  fistules,  et  que 
cette  opération  complémentaire  peut  améliorer  notable- 
ment le  sort  de  femmes  qu'anciennement  on  se  serait 
troavé  dans  la  nécessité  d'abandonner  comme  incurables. 
En  la  mettant  en  pratique,  l'homme  de  l'art  ne  rétablit 
pas  tout  à  fait  une  fonction  qui  manque  de  son  organe 
principal;  mais  il  la  remplace,  au  lieu  même  où  il  conrient 
qu'elle  s'exécute,  par  des  moyens  mécaniques  dont  l'action, 
si  je  ne  me  trompe,  se  rapproche  autant  que  possible  de 
odle  des  agents  naturels  auxquels  ils  doivent  suppléer. 

L'opération  que  je  viens  de  décrire  est  une  manœuvre 
cfairuipc^le  sérieuse,  utile  et  souvent  indispensable.  Il  en 
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est  une  autre  qui  doit  être  aussi  rangée  parmi  les  opérations 
complémentaires,  mais  dont  la  convenance  et  la  nécessité 
ne  sont  pas  à  beaucoup  près  aussi  évidentes  :  c'est  celle  à 
laquelle  se  décida  H.  Simon,  en  cédant  aux  supplications 
d'une  femme  qu'il  avait  guérie  d'une  fistule  par  l'occlusion 
vaginale  (1).  Cette  femme,  dans  la  crainte  d'un  divorce^  le 
conjura  d'agrandir  l'entrée  du  reste  de  vagin  que  l'oblité- 
ration indirecte  lui  avait  laissé.  M.  Simon,  pour  la  satisfaire^» 
chercha  à  former  un  cul-de-sac  entre  le  nouveau  diaphragme 
et  le  rectum,  en  passant  dans  le  tissu  conjonctif  recto- vaginal. 
Cette  opération,  tout  hasardée  qu'elle  était,  n'eut  pas  de 
mauvaises  suites  et  procura  même  une  certaine  ampliation 
du  vestibule. — Malgré  ce  demi-succès,  il  est  probable  que 
M.Simon  trouvera  peu  d'imita  leurs,  et  que,d'un  autre  côté, 
il  se  présentera  peu  de  femmes  qui  voudront  subir  une  ten- 
tative aussi  aventureuse  pour  obtenir  un  si  mince  résultat. 

TRAITEMENT    PALLIATIF. 

Les  tristes  ressources  représentées  par  ce  traitement  ne 
doivent  être  employées  que  lorsque  l'incurabilité  de  la  fis* 
tule  est  bien  et  dûment  constatée.  Or,  comme  on  Ta  vu, 
l'incurabilité  devient  tous  les  jours  de  plus  en  plus  rare,  à 
tel  point  que  la  plupart  des  cas  dont  on  doit  aujourd'hui 
regarder  la  guérison  radicale  comme  impossible,  se  rap- 
portent  non  à  des  lésions  traumatiques,  mais  à  des  vices 
congénitaux  ou  à  des  affections  incurables  de  leur  nature. 
Ainsi,  les  sténoses  considérables  du  vagin,  les  fistules  vési- 
cales  cervico- utérines,  les  fistules  urétéro -vaginales  et 
urétérales  cervico-utérines,  l'oblitération  du  col  utérin, 
la  perte  de  toute  la  paroi  vaginale,  du  col  vésical  et  de 


(I)  G.  Simon,  MitlheUungen^  p.  239. 
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Turèlfare,  ne  sont  plas  des  complicatioiis  devant  lesquelles 
la  cfairargie  doit  reculer,  armée  qu'elle  est  des  différentes 
tspècts  d'occlusion  yaginale  et  utérine^  et  de  la  formation 
complémentaire  d'un  nouveau  canal  uréthral.  Les  échecs 
nombreux  survenus  à  la  suite  d'opérations  pratiquées  sur 
des  fistules  ne  doivent  pas  non  plus  être  trop  tôt  considérés 
comme  des  indices  d'incurabilité,  puisque  l'on  a  vu  la 
guérison  survenir  après  dix-huit,  trente  et  trente-trois 
tentatives  infructueuses  (p.  446).  H  faut  avouer  cependant 
qu'on  rencontre  quelquefois  des  femmes  qui,  pour  une 
cause  quelconque,  soit  locale,  soit  générale,  sont  tellement 
dénuées  de  toute  force  plastique,  que  les  opérations  les 
mieux  faites  et  instituées  dans  les  conditions  les  plus  favo- 
rables sont  invariablement  suivies  de  la  non -adhésion  et 
même  de  la  mortification  des  parties  réunies.  Les  conditions 
nuisibles  dans  lesquelles  ces  revers  répétés  se  déclarent  ne 
sont  pas  toujours  faciles  à  découvrir;  quand  il  est  impos- 
able de  les  connaître,  ou  bien  lorsqu'il  n'y  a  pas  moyen 
de  les  supprimer,  il  faut  bien  finir  par  renoncer  à  de  nou- 
velles opérations  et  considérer  les  cas  qui  les  présentent 
comme  rentrant  dans  la  classe  de  ceux  contre  lesquels  la 
chirurgie  reste  impuissante.  Ils  forment  là  une  division  peu 
importante  à  côté  de  quelques  autres  consistant  dans  des 
lésions  tellement  étendues,  tellement  compliquées  de  dés- 
ordres dans  les  organes  environnants,  qu'elles  ne  peuvent 
se  prêter  à  aucune  des  manœuvres  chirurgicales  connues. 
Lorsque  le  chirui^ien  rencontre  l'un  ou  1  autre  de  ces 
cas  exceptionnels,  il  a  à  sa  disposition  trois  espèces  d'ap- 
pareils pour  les  traiter  palliativement  :  1»  ceux  qui  sont 
destinés  à  être  introduits  dans  la  fistule  pour  la  boucher; 
2p  ceux  qui  doivent  être  portés  dans  le  vagin  pour  le  tam- 
ponner, et  8»  ceux  dont  l'action  doit  consister  à  envelopper 
les  parties  génitales  externes,  à  y  recueillir  les  urines  et  à 
les  conduire  dans  un  réservoir.  Les  premiers  de  ces  moyens 
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ont  tous  le  défaut  de  comprimer  excentriquement  les  bords 
de  la  fistule,  de  tendre  par  conséquent  à  la  dilater,  et  de 
manquer  par  cela  même  le  but  pour  lequel  ik  sont  appli- 
qués; les  seconds,  comme  je  Tai  dit  à  propos  du  tam- 
ponnement envisagé  comme  moyen  curatif  (p.  876),  sont 
bien  plus  incapables  encore  de  maintenir  l'urine  dans  la 
vessie;  ceux  de  la  troisième  espèce,  comprenant  les  moyens 
le  plus  souvent  employés,  pèchent  généralement  aussi  par 
leur  impuissance  à  s'adapter  exactement  aux  parties  voi- 
sines des  organes  sexuels,  et  par  le  crassement  et  la  dété- 
rioration qu'ils  subissent  bientôt  sous  Tinfluence  du  contact 
de  l'urine.  Tous  ont  l'énorme  inconvénient  de  constituer 
des  corps  étrangers  qui  finissent  par  irriter  les  organes 
avec  lesquels  ils  se  trouvent  en  contact,  de  contracter  une 
odeur  souvent  pire  que  celle  de  l'urine  elle-même,  et 
d'exiger  des  soins  d'entretien  et  de  nettoyage  fort  minu- 
tieux. Beaucoup  de  femmes  préfèrent  ne  point  y  recourir, 
et  il  y  a  des  chirurgiens  qui  pensent  qu'elles  ont  raison.  Il 
y  a  là  une  question  de  convenance  personnelle,  de  goûts, 
d'habitudes,  qui  fait  que  certaines  personnes  se  trouvent 
mieux  de  l'absence  de  tout  appareil,  tandis  que  d'autres  ne 
peuvent  s'en  passer.  On  conçoit  que  le  chirurgien  soit  sou- 
vent obligé  de  se  conformer  à  ces  préférences  individuelles, 
et  que  le  plus  souvent  ses  conseils  doivent  tendre  à  faciliter 
l'emploi  de  l'espèce  d'expédient  qui  aura  été  choisi. 

Les  instruments  et  les  autres  moyens  qui  ont  été  em- 
ployés pour  traiter  pallia tivement  l'incontinence  produite 
par  la  fistule  uro- génitale,  malgré  leur  peu  d'utilité,  sont 
assez  nombreux.  Burchard  a  fait  confectionner  des  obtu- 
rateurs de  la  fistule  même,  composés  de  liège  verni; 
d'autres  ont  employé  à  cet  effet  l'ivoire  (1),  le  caoutchouc. 


(I)  Frecrd,  ouvrnge  cité,  p.  108. 
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On  a  cherché  à  obturer  le  yagin  au  moyen  de  bouchons 
Ibrniés  d'épongés,  de  charpie,  de  bois  (Lange,  Schleyc^;!, 
Hibdier,  Paré,  Fabrice  de  Hilden,  Deventer  (I));  Leroy- 
dTtiolIes,  dans  le  but  de  remédier  au  défaut  principal 
que  présentaient  presque  tous  les  obturateurs  vaginaux 
connus,  celui  de  s'altérer  prompteroent  et  de  nécessiter  un 
renoorellement  fréquent,  avait  imaginé  d'exécuter  un  tam- 
ponnement du  canal  au  moyen  de  feuilles  et  de  pâte  de 
caoutchouc.  Quelquefois  il  se  serrait  de  pessaires  élastiques 
auxquels  il  adaptait  une  plaque  obturatrice  (2).  Enfin,  on 
a  inventé  une  foule  d'appareils  destinés  à  servir  de  réser- 
voirs provisoires  à  l'urine.  Bartholin,  Fried,Bôttcher,  Stark, 
Verdier,  Crerdy,  James  Reid,  ont  recommandé  des  moyens 
plus  ou  moins  capables,  selon  eux,  de  remplir  cette  indica- 
tion (S).  J.-L.Petit  employait  un  réservoir  spéciaL  qu'il  avait 
nommé  trou  d'enfer.  Velpeau  cite  un  appareil  de  Féburier, 
ibrmé  d'une  cuvette  de  caoutchouc,  qui  peut  être  maintenue 
au-devant  de  la  vulve  et  se  prolonger  dans  le  vagin,  et  qui 
permet  à  la  femme  de  marcher  et  de  se  livrer  à  ses  occu- 
patioDS  ordinaires.  M.  Bames  a  mis  en  usage  une  bouteille 
allongée  de  gomme  élastique,  qui  était  placée  dans  le  vagin 
et  qui  offrait  une  ouverture  destinée  à  emboîter  la  fistule; 
dans  cette  ouverture  était  engagée  une  éponge  sur  laquelle 
s'écoulait  l'urine  au  fur  et  à  mesure  qu'elle  sortait  de  la 
vessie;  quand  l'éponge  était  imbibée,  la  mabde  retirait 
Fapparôl  et  en  vidait  le  contenu  en  exerçant  en  même  temps 
un  pression  sur  la  bouteille  et  sur  l'éponge.  MM.  Guillon 
ci  Dogès  ont  apporté  quelques  perfectionnements  à  cet 
instrument  (4).  Souvent  j  ai  vu  employer  un  simple  enton- 

(I)  FiECii»,  oofrage  cite,  p.  108. 

(2;  Luot-»*£tiolli8,  mémoire  cité,  p.  28. 

(8)  FsicM»,  ouvrage  cité,  p.  108. 

(4)  Yelpeac,  Médecine  opératoire.  Bmxellcs,  1882,  p.  454. 
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noir  de  caoulchouc  embrassant  la  vulve,  retenu  par  une 
ceinture  et  conduisant  Furine  à  travers  un  tube  de  même 
substance  dans  un  réservoir  fixé  à  la  cuisse  et  muni  d'un 
robinet  propre  à  évacuer  le  liquide  au  moment  désiré. 

Les  soins  de  propreté,  les  bains  simples,  les  ablutions 
fréquentes,  les  injections,  les  lotions  avec  des  liquides 
désinfectants  et  surtout  fortifiants,  comme  Teau-de-vie,  le 
vinaigre  et  le  vin  aromatiques  étendus  d'eau,  etc.,  etc.,  l'ap- 
plication fréquemment  renouvelée  de  linges  soutenus  par 
une  bande  fiiée  à  une  ceinture,  constitueront  toujours, 
dans  l'état  actuel  de  nos  connaissances,  les  moyens  les  plus 
utiles  pour  remédier  aux  incommodités  qui  accompagnent 
la  perte  de  l'urine  par  le  vagin.  Je  crois  cependant  que  le 
dernier  mot  de  Fart  n'est  peut-être  pas  encore  dit  relati- 
vement aux  appareils  qui  peuvent  être  employés  dans  les 
cas  de  fistules  incurables  :  il  n'est  pas  impossible  qu'on 
finisse  par  en  trouver  qui,  au  lieu  d'être  appliqués  direc- 
tement sur  la  fistule  ou  de  servir  simplement  d'excipients 
pour  les  urines,  seraient  construits  de  manière  à  pou- 
voir adhérer  aux  parois  externes  mêmes  de  la  vulve. 
Ces  appareils  jouiraient  de  la  faculté  de  maintenir  cette 
ouverture  fermée  et  de  retenir  les  urines  dans  le  vagin 
jusqu'au  moment  où  l'on  jugerait  convenable  de  les  éva- 
cuer au  moyen  d'un  mécanisme  commode  et  facile  à 
employer.  N'ayant  pas  eu  de  fistules  incurables  à  traiter,  je 
ne  me  suis  pas  trouvé  dans  l'obligation  de  rechercher  un 
obturateur  de  ce  genre.  Hais  j'espère  que  l'idée  que  j'en 
donne  pourra  inspirer  un  jour  quelque  mécanicien  ban- 
dagiste  qui,  en  la  réalisant,  rendra  un  véritable  service  aux 
femmes  affectées  de  cette  espèce  d'infirmité. 


TROISIÈME  PARTIE. 


EXAMEN  PRATIQUE  ET  GLIMIQVE 


PREIIÈRB  OBSERVATION!  <<>. 


nsnXB  TtocO-VACOULB  SIMPLE. 

Une  «péroÊUm  par  la  suture  amtérieaine.  --  GuérUoa. 

La  nommée  M.-J.  F....,  de  Sainte-Marie  (Laxemhourg), 
ménagère,  âgée  de  89  ans,  d'une  constitution  sèche  et 
rdbnste,  est  amenée  à  l'hôpital,  le  29  mai  1863,  par  H.  le 
docteur  Dehanne,  qui  nous  fournit  les  renseignements 
soirants  : 

«  Au  mois  d'octobre  1858,  cette  femme  accoucha  de 
son  nxième  enfanL  Après  la  sortie  de  la  tète,  le  volume 
des  épaules  s'opposa  à  l'expulsion  du  tronc,  et  pendant 
cinq  heures,  l'épaule  droite  comprima  la  paroi  vésico-Tagi- 


(I)  Les  cinq   premières   obserTsUons  de  ce  recaeil  ont  été 
insérées  dans  les  Mémoireê  de  V Académie  RajfoU  de  Médecine  de 
f,  186S,  t.  IV.  p.  272. 
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nale  contre  le  pubis.  Celte  compression  fut  encore  rendue 
plus  forte  par  les  tractions  énergiques  que  la  sage-femme 
pratiqua  sur  la  tète. 

yi  Quand  M.  Dehannc  arriva,  il  trouva  la  femme  pour 
ainsi  dire  expirante;  il  réussit  néanmoins  à  terminer  lac- 
couchementet  réconnut  que  la  seule  cause  de  dystocie  était 
le  volume  excessif  de  l'enfant. 

))  Contre  tout  espoir,  la  femme  se  rétablit  complètement 
Seulement  elle  remarqua,  quinze  jours  après  l'accouche- 
ment, qu'elle  perdait  l'urine  par  le  vagin,  et  H.  Dehanne 
constata  qu'une  fistule  vésico- vaginale  s'était  formée  à  la 
suite  de  la  chute  d'une  eschare.  Différentes  cautérisations 
réduisirent  beaucoup  les  dimensions  de  la  fistule,  mais  ne 
purent  la  fermer  entièrement.  La  patiente  apprit  à  se 
sonder  elle-même  quand  le  besoin  s'en  faisait  sentir,  car^ 
chose  remarquable,  elle  parvenait  à  retenir  ses  urines  pen- 
dant cinq  à  six  heures.  Cependant  l'incontinence  repa- 
raissant de  temps  en  temps  malgré  toutes  ses  précautions, 
et  se  montrant  toujours  lorsqu'elle  n'exerçait  pas  un  certain 
effort  continu  pour  retenir  ses  urines,  la  femme  désirait 
vivement  subir  une  opération  qui  pût  la  soustraire  à  ces 
incommodités.  » 

J'examinai  la  patiente  avec  le  spéculum  de  M.  Sims  en 
présence  de  M.  Dehanne,  et  je  découvris,  immédiatement 
au-dessous  du  col  utérin,  une  fistule  grande  comme  une 
lentille,  à  grand  diamètre  dirigé  transversalement.  Cette 
ouverture  laissait  intacte  l'insertion  du  vagin  à  la  lèvre 
antérieure  du  col  de  la  matrice,  et  l'on  remarquait  que, 
chaque  fois  que  la  femme  faisait  un  effort  quelconque,  cette 
lèvre  venait  s'appliquer  sur  la  fistule  et  la  boucher,  ce  qui 
expliquait  la  faculté  dont  jouissait  la  patiente  de  retenir 
ses  urines  pendant  un  certain  temps.  Lorsque  le  spéculum 
attirait  le  col  utérin  en  arrière,  l'urine  coulait  à  flots  dans 
le  conduit  vaginal  et  la  vessie  se  vidait  complètement.  Le 
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▼estibole,  les  fesses  et  les  cuisses  étaient  exempts  des 
excoriations  qu'on  remarque  ordinairement  chez  les  ma- 
iades  affectées  de  fistule  vésico-Taginale,  ce  qui  s'expliquait 
encore  par  l'absence  d'un  écoulement  d'urine  involontaire 
et  continu  sur  ces  parties. 

Le  SI  mai  1862,  j'opérai  la  femme  par  la  méthode  de 
IL  Sims,  en  présence  de  MM.  le  professeur  Burggraeve  (de 
Gand),  Yerhaeghe  (d'Ostende),  Dehanne,  Bujs.^  Hjernaux, 
dIJdekem,  de  plusieurs  autres  médecins  encore  et  d'un  grand 
nombre  d'élèves.  Une  sonde,  introduite  dans  la  vessie  par 
le  canal  de  l'urèthre,  me  servit  à  déprimer  la  fistule  et  à  la 
porter  en  bas  et  en  arrière;  et  comme  celle-ci  était  souvent 
masquée  par  une  saillie  de  la  portion  de  paroi  vésico- 
vaginale  située  entre  elle  et  le  col  vésical,  je  fis  pousser 
cette  partie  en  haut  et  en  avant  par  l'indicateur  gauche  de 
l'aide  chaj^é  de  la  sonde.  Le  spéculum  de  M.  Sims,  intro- 
duit comme  d'habitude,  éclairait  alors  parfaitement  la 
fistule,  que  je  rendais  encore  plus  accessible  quand  je  le 
voulais  en  l'attirant  directement  à  moi  avec  le  crochet 
mousse.  Je  pratiquai  l'arivement  en  commençant  par  la 
lèvre  antérieure,  en  le  dirigeant  de  telle  façon  que  l'angle 
postérieur  de  la  plaie  vint  aboutir  au  côté  gauche  du  col 
utérin.  Cet  arivement  fut  exécuté  au  moyen  du  ténaculum, 
des  pinces  à  dents  et  des  ciseaux;  pendant  tout  le  temps  que 
je  mis  à  le  faire,  je  pris  la  précaution  de  ne  point  inté- 
resser l'orifice  fistuleux,  tout  en  allant  cependant  jusqu'à 
lui  et  en  opérant  une  résection  profonde  et  r^ulîèrement 
ovalaire  de  toute  l'épaisseur  de  la  paroi  vaginale  propre- 
ment dite.  Je  donnai  à  la  plaie  une  direction  oblique,  pour 
éviter  la  rencontre  du  col  utérin  qui  ne  m'eut  point  offert 
de  tissus  aussi  souples  que  ceux  du  voisinage.  Dix  fils  de 
soie  furent  ensuite  passés,  avec  l'aiguille  de  M.  Sims  et  un 
porte-aiguille  particulier,  à  travers  les  lèvres  de  la  plaie,  où 
je  pénétrai  à  un  demi-centimètre  environ  des  bords  avivés. 
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et  que  je  traversai  obliquement  de  manière  à  faire  sortir  la 
pointe  de  l'aiguille  tout  près  du  pourtour  de  la  fistule.  Au 
lieu  d'enfoncer  l'instrument  dans  chaque  lèvre  de  la  plaie 
en  particulier,  comme  le  fait  M.  Sims,  il  me  parut  plus 
commode  de  l'engager  en  un  seul  temps  au  travers  des 
deux  lèvres.  La  pince  à  dents,  telle  que  je  l'emploie  pour 
toutes  les  opérations  autoplastiques,  et  que  je  n'ai  pas  vu 
mettre  en  usage  par  M*  Sims,  me  fut  d'une  grande  utilité, 
aussi  bien  pour  la  suture  que  pour  l'avivement.  Après  avoir 
substitué  aux  fils  de  soie  des  fils  d'argent  et  en  avoir 
pratiqué  la  torsion,  je  les  coupai  à  environ  un  centimètre 
de  la  ligne  de  réunion  et  les  couchai  tous  régulièrement  à 
droite  de  celle-ci. 

Cette  opération  avait  duré  cinq  quarts  d'heure,  pen- 
dant lesquels  la  patiente  n'avait  pas  exprimé  la  plus  l^ère 
plainte  ni  témoigné  la  moindre  impatience.  Replacée  dans 
son  lit,  elle  nous  parut  avoir  conservé  toute  sa  sérénité,  et 
rien  n'était  changé  dans  les  traits  de  son  visage.  Je  plaçai 
dans  la  vessie  une  sonde  d'aluminium,  recourbée  à  la  ma- 
nière de  H.  Bozeman  et  percée  de  trous  d'un  millimètre 
environ  de  diamètre.  Je  permis  pour  l'après-midi  du 
bouillon  et  une  beurrée. 

Le  soir,  tout  est  dans  le  calme  le  plus  parfait. 

1^  juin.  Légère  douleur  à  la  région  hypogastrique.  Je 
retire  la  sonde  et  la  trouve  presque  complètement  bou- 
chée par  du  mucus  et  des  dépôts  urinaires.  Après  1  avoir 
nettoyée,  je  la  replace,  et  elle  ramène  immédiatement 
environ  deux  cent  cinquante  grammes  d'urine.  Ce  liquide 
avait  donc  séjourné  dans  la  vessie  pendant  assex  longtemps 
sans  pouvoir  filtrer  vers  le  vagin. 

2  juin.  La  journée  d'hier  a  été  bonne.  La  malade  a 
mangé  une  côtelette  avec  appétit.  Pouls  normal.  Pas  de 
douleur. 

3  juin.  Deux  centigrammes  d  acétate  de  morphine  ont 


—  619  — 

clc  donnés  pour  maintenir  la  constipation.  Un  peu  moins 
d'appétit  Pouk  à  quatre-vingt-quatre. 

4  juin.  Etat  satisfaisant.  Appétit  bon.  G>mrae  Téconle- 
ment  de  Turine  par  la  sonde  s'est  encore  suspendu  pendant 
la  nuit,  j'introduis  une  sonde  d'étain  courbée  comme 
celle  de  M.  Sims,  mais  plus  courte.  Py  ai  fait  mé- 
nager des  trous  plus  petits  que  ceux  de  la  sonde  de 
M.  Boieman,  parce  cfue  la  muqueuse  vésicale  s'introduisait 
dans  les  pertuis  de  cette  dernière  et  y  bouchait  le  passage 
à  Purine. 

5  juin.  La  sonde  a  donné  de  l'urine  tant  qu'elle  était 
dans  la  vessie,  mais  elle  en  est  sortie  plusieurs  fois;  je  la 
remidace  par  une  autre  sonde  d'étain.  La  journée  d'hier 
a  élé  excellente,  malgré  une  nouvelle  rétention  d'urine. 
L'opérée  désire  changer  de  position,  j'y  consens. 

6  juin.  Etat  excellent.  Je  couche  la  malade  sur  le  c6tc 
gauche. 

7,  8,  9  juin.  Bonne  continuation. 

10  juin.  Je  procède  à  Tenlèvement  des  fils.  La  plaie 
parait  belle;  les  bords  n'en  sont  point  boursouflés  et  ne 
présentent  aucune  trace  de  suppuration.  Les  fils  sortent 
Paiement  en  décrivant  leur  demi-cercle.  Quand  ils  sont 
tous  retirés,  il  est  facile  de  voir  que  la  fistule  est  parfaite- 
ment oblitérée  par  une  cicatrice  r^ulière  et  solide,  cfui 
présente  seulement  des  rainures  transversales  aux  endroits 
où  passaient  les  fils.  Aucune  trace  d'urine  ne  s'aperçoit  vers 
b  cicatrice  quand  on  fait  exécuter  un  effort  à  l'opérée;  le 
cathétérisme  évacue  cependant  une  certaine  quantité  de 
liquide;  une  injection  d'eau  tiède  poussée  dans  la  vessie 
revient  en  totalité  par  le  canal  de  l'urèthre.  U  est  donc 
évident  que  l'opération  a  parfaitement  réussi. 

La  maladeaocuse  quelques  douleurs  vers  le  méat  urinaire, 
qui  est  effectivement  un  peu  rouge,  mais  médiocrement 
tuméfié.  J'enlève  la  sonde  et  fais  replacer  l'opérée  dans  son 
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lit,  en  recommandant  de  pratiquer  le  catbétérisme  trois 
fois  dans  la  journée. 

11  juin.  Plus  de  douleur  au  méat  urinaire.  État  excel- 
lent. 

12  juin.  Une  nouvelle  injection  poussée  dans  la  vessie 
avec  un  peu  plus  de  force  que  l'avant-veille  revient  en 
totalité  par  les  voies  naturelles.  L'examen  de  la  partie 
opérée  avec  le  spéculum  fait  reconnaître  que  rien  ne  suinte 
de  ce  côté. 

18  juin.  La  femme  se  lève  et  urine  seule.  La  consti- 
pation existe  toujours. 

14  juin.  Je  fais  administrer  deux  lavements  avec  addi- 
tion d'huile  de  ricin.  Une  selle  copieuse  en  est  la  suit^. 

15  juin*  Nous  constatons  une  dernière  fois  que  la  cica- 
trice du  vagin  est  solide  et  que  la  guérison  radicale  s'est 
maintenue. 

16  juin.  La  malade  sort  de  l'hôpital  et  repart  pour  le 
Luxembourg  dans  un  état  de  santé  excellent. 

J'ai  reçu  depuis  des  nouvelles  de  cette  opérée.  M.  le 
docteur  Dechesne,  de  Saint-Hubert,  a  bien  voulu  prendre 
près  d'elle  les  renseignements  nécessaires,  M.  Dehanne  étant 
mort  depuis  l'époque  de  l'opération.  Par  une  lettre  datée 
du  19  février  1870,  il  me  fait  savoir  que  la  guérison  de 
Madame  F...  ne  s'est  pas  démentie.  Un  an  et  demi  après 
son  retour  de  Bruxelles,  elle  s'est  accouchée  d'une  fille  avec 
la  plus  grande  facilité  et  sans  aucun  accident.  La  partu- 
rition  n'a  eu  aucune  influence  fâcheuse  sur  la  cicatrice. 

Depuis,  elle  s'est  encore  accouchée  d'une  fille  sans  plus 
de  difficulté.  Les  menstrues  ont  apparu  régulièrement 
hors  le  temps  de  la  grossesse,  comme  elles  l'avaient  fait,  du 
reste,  pendant  l'existence  de  la  fistule.  L'endroit  où  avait 
siégé  celle-ci,  examiné  par  M.  Dechesne,  lui  fit  constater  la 
trace  de  deux  points  de  suture;  on  ne  les  reconnaissait  plus, 
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dit-il,qu'i  la  coloration  plus  foncée  et  comme  ecchymotique 
de  la  moqueiue  à  leur  endroit  :  ces  traces  ne  présentaient 
aucone  saillie  (1). 


DEDIIÉIB  OBSERVATION. 


nSTIXB  vésiCO-VACIlALB  SIMPLE. 

Cme  opérattom,  par  la  méthode  de  Jobert,  —  Deux  opérations  par  le 
procédé  de  Jf  .  Bozeman.  —  Une  opération  par  ce  procédé  modifié. 
^insuccès.  —  Une  opération  d'après  la  méthode  de  Jf.  Sims.  — 
Gmérison. 

La  nommée  V...,  de  Bruxelles,  boulangère,  âgée  de 
S6  ans,  de  petite  stature  mais  d'une  constitution  actuelle- 
ment assez  bonne,  présente  un  rétrécissement  très-prononcé 
du  diamètre  antéro- postérieur  du  bassin.  Accouchée  une 
première  fois,  avec  le  forceps,  d'un  enfant  mort,  elle  devint 
enceinte  une  seconde  fois,  et  le  24  septembre  1860,  après 
des  douleurs  prolongées  depuis  minuit  jusqu'à  quatre  heures 
de  l'après-midi,  elle  fut  délivrée  au  moyen  du  levier,  qui 
amena  de  nouveau  un  enfant  mort.  En  outre,  la  paroi 
véÂco- vaginale  tomba  en  gangrène,  et  il  en  résulta  une 
fistule  située  immédiatement  derrière  le  col  de  la  vessie. 


(I)  Parmi  les  renseignements  dont  je  fais  suivre  plusieurs  de  ces 
obserralions,  il  en  est,  et  c*est  le  plus  grand  nombre,  qui  n*ont  été 
recueillis  que  depuis  peu  de  temps  ;  je  n'ai  donc  pu  m'en  servir 
comme  matériaux  pour  la  rédaction  de  cet  ouvrage.  Ils  confirment, 
du  reêie,  comme  on  le  verra,  plusieurs  opinions  qui  s'j  trouvent 
eipriniées.  Pour  un  certain  nombre  d'observations,  il  m'a  été 
impossible  de  me  procurer  ces  renseignements  complémentaires. 
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Lorsque  je  vis  cette  femme  pour  la  première  fois,  cette 
fistule  présentait  environ  un  demi-centimètre  de  diamètre. 
La  muqueuse  vésicale  faisait  hernie  à  travers  son  orifice, 
sous  la  forme  d'une  espèce  de  lentille  rosée.  La  direction 
de  l'ouverture  était  telle  que  son  côté  gauche  s'enfonçait 
obliquement  en  arrière,  vers  un  gros  tubercule  de  la 
muqueuse  vaginale  qui  la  masquait  en  partie  de  ce  côté 
et  empêchait  d'en  apprécier  exactement  les  limites.  Derrière 
la  fistule,  la  vessie  formait  une  saillie  qui  cachait  le  col  de 
la  matrice. 

Le  14  novembre,  je  procédai  à  l'opération  d'après  la 
méthode  de  Jobert  de  Lamballe,  en  me  servant  du  gros 
tubercule  du  côté  gauche  comme  d'une  espèce  de  coin, 
dont  j'avivai  les  deux  côtés  pour  les  joindre  aux  deui 
lèvres  également  avivées  de  la  fistule.  J'éprouvai  de  grandes 
difficultés  pendant  cette  opération,  surtout  pour  rendre 
l'orifice  accessible  aux  instruments,  car  le  spéculum  de 
M.  Sims  ne  m'était  pas  encore  connu,  et  l'abaissement 
du  col  de  la  matrice  avec  la  pince  de  Museux  ne  faisait  que 
pousser  la  partie  déprimée  de  la  vessie  vers  l'ouverture 
anormale  de  manière  à  la  cacher  complètement.  Les  rétrac- 
teurs cependant  m'aidèrent  à  terminer  la  suture,  qui  fut 
assez  exacte  pour  forcer  les  urines  à  s'écouler  entièrement 
et  exclusivement  par  l'urèthre.  Une  sonde  de  femme  fut 
maintenue  à  demeure  et  attachée  à  un  bandage  de  corps. 

Tout  se  passa  assez  bien  jusqu'au  18;  mais  ce  jour-là, 
ayant  dû  m'absenter  toute  la  journée,  je  ne  pus  voir  mon 
opérée  que  le  soir,  et  alors,  en  la  visitant,  je  trouvai  la 
sonde  engagée  dans  le  vagin  à  travers  la  fistule.  Gimment 
cela  s'était-il  fait?  C'est  ce  que  j'ai  toujours  ignoré,  la  femme 
ne  m'ayant  fait  aucune  confidence  à  cet  égard.  Le  lende- 
main, j'examinai  au  grand  jour  l'état  des  parties,  et  je 
constatai  que  le  côté  gauche  de  la  réunion  avait  cédé  sous  la 
pression  de  la  sonde,  et  que  le  côté  droit  seul  avait  résisté 
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et  présentait  encore  quelques  points  de  sature   intacts. 

L'opération  ayant  ainsi  échoué,  je  crus  prudent  d'at- 
tendre quelque  temps  avant  de  recommencer  une  nouTcUe 
tentative.  Sur  ces  entrefaites,  je  pris  connaissance  du  tra- 
vail de  H.  FoUin  sur  le  traitement  des  fistules  vésico- vagi- 
nales par  la  méthode  américaine,  et  je  résolus  de  mettre  en 
usage  le  procédé  opératoire  indiqué  par  M.  Bozeman,  c'est- 
à-dire  la  sature  en  bouton  avec  la  plaque  de  plomb  telle 
€|ue  la  confectionne  M.  Atlee. 

Le  11  mai  1861,  en  présence  de  MIL  les  docteurs  Thi- 
riaui.  Van  Yolxem  et  Roger^  je  constatai  que  la  fistule, 
loin  d'avoir  diminué  d'étendue  par  la  première  opération, 
s'était,  au  contraire,  agrandie  jusqu'à  présenter  deux  cen- 
timètres de  laideur  et  à  pouvoir  admettre  très-facilement 
le  doigt  indicateur.  La  santé  de  la  femme  s'était  maintenue 
assex  bonne;  seulement  il  y  avait  un  peu  d'amaigrissement. 
Les  r^les  n'avaient  point  reparu.  —  Je  suivis  avec  la  plus 
scrupuleuse  attention  toutes  les  r^les  indiquées  par 
H.  Boieman.  L'opération  ne  dura  pas  moins  de  deux  heures, 
pendant  lesquelles  la  femme  resta  patiemment  sur  ses 
genoux,  dans  la  position  que  conseille  H.  Bozeman.  Une 
sonde  d'aluminium,  courbée  comme  le  veut  ce  chirurgien, 
fut  maintenue  dans  la  vessie. 

Rien  de  particulier  ne  se  passa  après  cette  opération. 
La  femme  resta  constipée,  grâce  à  l'administration  de 
l'opium.  La  sonde  d'aluminium,  qui  se  crassait  souvent 
de  dépâts  de  l'urine,  fut  nettoyée  à  différentes  reprises 
avec  une  solution  de  potasse  caustique.  Le  20  mai,  ayant 
placé  la  femme  sur  les  genoux  et  introduit  le  spéculum  de 
H.  Bozeman,  j'enlevai  la  plaque  après  avoir  coupé  les  fils. 
CeoX'ci  n'avaient  donné  lieu  à  aucune  suppuration  et  avaient 
parfaitement  réuni  la  plaie,  sauf  en  deux  endroits,  où  il 
restait  un  petit  pertuis  par  lequel  suintait  l'urine  lorsque  la 
patiente  faisait  des  efforts  pour  uriner.  Je  cautérisai  ces 
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deux  pertuis  avec  le  nilrate  d'argent  et  je  replaçai  la  sonde 
dans  la  vessie,  où  elle  resta  encore  quatre  jours. 

Les  résultats  définitifs  de  cette  opération  furent  que  l'un 
des  deux  pertuis  se  ferma,  mais  que  l'autre  persista  malgré 
tous  mes  efforts.  La  femme  put  garder  ses  urines  pendant 
la  nuit  et  dans  la  position  assise,  et  recouvra  la  faculté 
d'évacuer  à  volonté  ce  liquide  par  le  canal  de  l'urèthre, 
mais, dans  la  position  verticale  et  pendant  la  marche,  l'urine 
continuait  à  s'écouler  goutte  à  goutte  par  le  vagin. 

Le  5  août,  je  procédai  à  une  troisième  opération,  que 
j'exécutai  encore  d'après  les  données  de  M.  Bozeman.  Trois 
fils  furent  placés  et  ramenés  sur  la  plaque  de  plomb.  Le  14^ 
après  avoir  âté  les  fils,  je  constatai  que  cette  nouvelle  ten- 
tative n'avait  pas  abouti  et  que  le  pertuis  fistuleux  n'avait 
subi  aucune  modification,  ni  dans  sa  forme,  ni  dans  ses 
dimensions. 

Quelque  temps  après,  cette  femme  reconnut  qu'elle  était 
enceinte;  dans  la  crainte  que  l'accouchement  n'amenât 
de  nouvelles  lésions  à  l'endroit  de  la  fistule,  je  crus  qu'il 
était  indiqué  de  pratiquer  immédiatement  une  nouvelle 
opération.  L'existence  de  varices  dans  la  muqueuse  vaginale 
compliquait  l'état  de  la  patiente  :  cependant,  comme  je 
voyais  la  possibilité  de  les  éviter,  je  ne  pensai  pas  devoir 
m'arrêter  devant  cette  difficulté;  le  ^  novembre  1861, 
au  sixième  mois  de  la  grossesse,  je  me  mis  à  l'œuvre,  en 
me  servant  de  l'aiguille  porte-fil  de  M.  Simpson,  et,  au 
lieu  de  la  plaque  de  plomb,  de  simples  cylindres  de 
ce  métal,  que  j'écrasai  sur  les  fils  à  leur  sortie  de  la  plaie. 
Tout  marcha  bien  jusqu'au  neuvième  jour.  J'examinai 
alors  le  vagin,  et,  chose  qui  m'étonna,  je  trouvai  que  non- 
seulement  la  fistule  n'était  pas  guérie,  mais  que  presque 
tous  les  fils  avaient  passé  à  travers  les  lèvres  de  la  fistule. 

Quatre  opérations  successives,  l'une  par  la  méthode  de 
Jobcrt  de  Lamballe,  deux  autres  par  le  procédé  de  M.  Boze- 
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man,  et  une  dernière  par  ce  même  procédé  modifié, 
araienl  donc  été  tentées  inutilement.  La  première  avait 
augmenté  l'étendue  de  l'orifice  anormal,  que  la  suivante 
avait  beaucoup  rétréci  et  que  les  deux  dernières  avaient 
laissé  dans  le  siaiu  quo.  A  l'arrivée  de  H.  Sims  à  Bruxelles, 
le  10  octobre  1861,  je  lui  soumis  ce  cas,  qu'il  jugea  très- 
curable  et  qu'il  me  conseilla  d'opérer  de  nouveau  par  la 
méthode  que  je  lui  avais  vu  mettre  en  usage. 

J'attendis  que  l'accouchement  fut  terminé  et  que  la 
femme  eût  passé  l'époque  des  lochies,  pour  suivre  le  conseil 
de  M.  Sims.  L'accouchement  eut  lieu  le  19  février  1862; 
il  fut  extrêmement  laborieux;  plusieurs  applications  de 
Corceps  furent  infructueuses  et  il  fallut  se  résoudre  à  déli- 
vrer la  femme  avec  le  forceps-scie  de  H.  Van  Huevel,  qui 
fut  appliqué  par  H.  le  professeur  Hyemaux.  Les  suites  de 
Paccouchement  furent  heureuses  et  la  fistule  ne  subit 
aucun  changement  à  la  suite  des  applications  d'instruments 
qu'avaient  nécessitées  les  complications  du  travail. 

Le  IS  juin,  la  femme  ayant  récupéré  ses  forces  et  sa 
santé  habituelles,  je  procédai  à  l'examen  du  vagin  en  pré- 
sence de  MM.  les  docteurs  L^ros,  Thiriaux,  Van  Yolxem^ 
Sacré,  d'Udekem  et  Jottrand,  et  nous  reconnûmes  que  la 
fistule,  qui  était  toujours  de  la  même  dimension,  se  pré- 
sentait cependant  actuellement  de  telle  façon  qu'une 
réunion  antéro  -  postérieure  devait  être  la  plus  natu- 
relle et  la  plus  favorable.  Je  résolus,  en  procédant 
de  cette  manière,  de  faire  un  avivement  profond  et 
étendu,  de  veiller  particulièrement  à  ce  que  tous  les 
points  de  suture  fussent  faits  à  une  ^ale  profondeur  et  à 
une  distance  parfaitement  symétrique,  et  de  placer  les  fils 
d'ai^ent  très-près  les  uns  des  autres.  J'exécutai  générale- 
ment l'opération  d'après  les  préceptes  de  M.  Sims  :  je  ne 
m'en  écartai  qu'en  ce  point,  qu'au  lieu  de  traverser 
isolément  les  deux  lèvres  de  la  plaie,  je  les  enfilai  l'une 
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et  l'autre  du  même  coup,  sans  retirer  Taiguille.  Dix 
points  de  suture  furent  ainsi  placés  à  la  distance  de  quatre 
millimètres  seulement.  L'opération  terminée,  il  fut  facile 
de  constater  qu'il  n'existait  aucun  godet  sur  la  ligne  de 
réunion,  que  l'adaptation  était  complète  et  uniforme,  et 
que  la  femme,  en  faisant  des  efforts  de  miction,  ne  pou- 
vait parvenir  à  faire  suinter  aucune  goutte  d'urine  entre 
les  fils  métalliques. 

Les  choses  marchèrent  de  la  manière  la  plus  régulière 
depuis  le  jour  de  l'opération  jusqu'à  l'époque  de  la  levée 
des  fils.  La  femme  conserva  facilement  la  sonde,  prit  du 
bouillon,  des  œufs,  de  la  viande  rôtie  et  un  peu  de  mor- 
phine quand  le  besoin  d'une  garde-robe  se  faisait  sentir. 
Dès  le  troisième  jour,  je  lui  permis  de  varier  sa  position 
dans  son  lit,  en  lui  recommandant  toutefois  de  faire  en 
sorte  que  la  sonde  ne  sortit  pas  de  la  vessie.  Le  22  juin, 
j'explorai  le  vagin  et  je  remarquai  qu'il  n'existait  aucune 
trace  d'inflammation  ni  de  suppuration  dans  les  environs 
de  la  plaie.  Les  fils  furent  successivement  enlevés  avec  la 
plus  grande  facilité.  Lorsqu'ils  furent  tous  sortis,  je  pres- 
crivis à  la  femme  de  pousser,  et  je  reconnus  cette  fois-ci 
avec  une  bien  vive  satisfaction  que  l'urine  ne  pouvait 
passer  par  le  vagin.  En  exécutant  un  plus  grand  effort, 
l'opérée  faisait  sortir  l'urine  par  le  canal  de  l'urèthre.  II 
n'y  avait  donc  plus  de  doute,  la  fistule  était  enfin  radi- 
calement guérie. 

Je  prescrivis  à  la  patiente  de  rester  couchée  quelques  jours 
encore,  pendant  lesqueb  on  la  sonda  quatre  fois  par  jour, 
sans  laisser  l'instrument  à  demeure.  Les  selles  reparurent  le 
24  juin.  Le  26  et  le  30,  je  fis  un  nouvel  examen  et  je 
constatai  le  maintien  et  la  consolidation  de  la  guérison.  Le 
3  juillet,  je  revis  encore  une  fois  l'opérée  et  je  remarquai 
avec  plaisir  que  sa  santé  s'affermissait  de  plus  en  plus  sous 
l'influence  de  la  régularisation  des  fonctions  urinaires  et 
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sarioot  du  coutentement  que  lui  procurait  l'idée  d'être 
débarrassée  de  son  infirmité. 

Le  6  féTrier  1870,  c'est-à-dire  huit  ans  après  l'opéra- 
tion, je  rendis  une  visite  à  cette  femme,  et  j'appris  d'elle 
que,  depuis  l'oblitération  de  sa  fistule,  la  miction  n'arait 
pas  cessé  de  se  faire  de  la  manière  la  plus  routière.  Elle  a 
eu,  dii  mois  après  sa  guérison,  un  enfant  à  terme,  qui  a  du 
être  extrait  par  le  forceps.  Depuis,  deux  avortements  ont 
eu  lieu,  l'un  après  deux  mois,  l'autre  après  trois  mois  de 
grossesse.  Les  règles  ont  reparu  dans  l'intervalle  des  gros- 
sesses et  ont  continué  à  se  montrer  aux  époques  naturelles. 
L'application  du  spéculum  me  fit  constater  dans  le  vagin 
une  grande  diminution  de  l'étendue  de  sa  paroi  antérieure: 
du  méat  au  col  utérin,  il  n'y  avait  guère  que  quatre  cen- 
timètres. La  lèvre  antérieure  du  col  de  la  matrice  était 
hypertrophiée  au  point  d'être  au  moins  doublée  de  volume; 
cUe  avait  une  tendance  à  descendre  vers  la  vulve.  La  région 
f^rèe  offrait  une  coloration  moins  foncée  que  celle  des 
parties  voisines;  on  y  voyait  se  dessiner  encore  quelques 
éminenoes  crêtées,  mais  moins  saillantes  que  celles  des 
enrirons.  Malgré  la  plus  grande  attention,  il  était  impos- 
sible d'y  retrouver  d'une  manière  distincte  les  endroits  où 
les  fils  avaient  été  placés.  La  sonde,  introduite  dans  la 
vessie,  ne  me  fit  découvrir  aucun  amincissement  de  la 
doison  uro-génitale. 
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TROISIEME  OBSERVATION. 


DEUX  FISTULES  VÉSICO-VAGIIIALES. 

Une  opération  par  la  suture  américaine.  —  Guérison, 

A.  T...,  de  Bruxelles,  âgée  de  32  ans,  de  petite  taille  et 
d'un  tempérament  nerveux  et  délicat,  a  eu  cinq  accou- 
chements. Le  premier  a  amené  un  enfant  mort  et  a  été 
terminé  par  le  forceps;  le  deuxième  lui  a  donné,  sans  le 
secours  d'aucun  instrument,  un  enfant  vivant  encore 
aujourd'hui  ;  le  troisième  et  le  quatrième  ont  été  terminés 
au  mojen  du  levier  et  ont  encore  mis  au  monde  deux  enfants 
vivants.  Enfin  le  cinquième  eut  lieu  le  27  avril  1862,  et 
fut  terminé  très-laborieusement  au  moyen  de  l'application 
successive  de  plusieurs  leviers,  qui  finirent  par  extraire  un 
enfant  mutilé  lequel  mourut  cinq  heures  après  sa  naissance. 
Cet  accouchement  était  à  peine  terminé,  que  la  femme 
cessa  d'évacuer  normalement  les  urines  et  se  sentit  inondée 
de  ce  liquide.  Les  suites  des  couches  furent  bonnes,  mais 
l'incontinence  ne  diminua  pas,  et,  une  dizaine  de  jours 
après,  ayant  été  demandé  en  consultation  par  MM.  les 
docteurs  Feigneaux  et  Sacré,  médecins  de  la  malade,  je 
pensai  qu'une  opération  deviendrait  indispensable.  Tou- 
tefois j'attendis  pour  la  pratiquer  la  fin  des  lochies  et  le 
raffermissement  de  la  santé. 

Le  17  juin,  je  fis  l'inspection  du  vagin  en  présence  de 
MM.  les  docteurs  Bustamante  Sa,  chirurgien  de  l'hôpital  de 
Rio- Janeiro,  Feigneaux,  Sacré,  Jottrand  et  Dereine.  Je 
reconnus  qu'il  y  avait  deux  fistules  placées  l'une  au-dessous 
de  l'autre  tout  près  de  la  lèvre  antérieure  du  col  utérin. 
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et  séparées  par  un  pont  d'un  cenUmctre  d'étendue.  Les 
dimensions  de  chacune  de  ces  fistules  étaient  à  peu  près 
celles  d'une  grosse  tète  d'épingle. 

Dans  un  cas  de  ce  genre  que  M.  Sims  arait  eu  à  opérer 
dans  mon  service,  je  lui  avais  tu  réunir  les  deux  fistules 
en  une  seule  par  une  incision  divisant  en  même  temps  le 
vagin  et  la  vessie.  Je  pensai  qu'il  y  aurait  ici  avantage  à  se 
comporter  d'une  autre  manière,  et  voici  le  procédé  que  je 
mis  en  usage  : 

Je  commençai  par  inciser  d'avant  en  arrière,  avec  un 
petit  ténotome,  le  pont  qui  réunissait  les  deux  fistules, 
mais  en  prenant  soin  de  n'intéresser  que  la  muqueuse 
vaginale.  Saisissant  ensuite  avec  une  pince  à  dents  chacune 
des  lèvres  de  cette  incision,  je  les  disséquai  pour  avoir 
de  chaque  côté  un  lambeau  d'un  centimètre  environ  de 
largeur.  Cette  opération  préliminaire  terminée,  la  paroi 
vésicale,  avec  ses  deux  pertuis,  apparaissait  intacte  au  fond 
de  la  plaie.  Je  soulevai  alors  avec  le  ténaculum  la  portion 
du  vagin  située  immédiatement  au-dessous  du  pertuis 
inférieur,  et  j'en  excisai  un  lambeau   avec  les  ciseaux 
courbes;  puis,  poursuivant  Tavivement  de  chaque  côté, 
je  rejoignis  les  deux  lambeaux  formés  primitivement  et 
abandonnés  pour  un  instant,  et,  saisissant  ceux-ci  avec 
la  pince,  je  m'en  servis  pour  attirer  à  moi  l'orifice  fistuleux 
supérieur  et  l'aviver  à  son  tour.  De  cette  manière,  la  com- 
plication du  cas  ne  modifia  le  procédé  opératoire  que 
pendant  le  premier  temps  de  l'a  vivement;  une  fois  ce  temps 
achevé,  la  largeur  des  lambeaux  détachés  donnant  plus  de 
prise  à  la  pince  à  dents,  rendit  l'achèvement  de  l'avive- 
ment  plus  prompt  et  plus  facile.  Quelques  coups  de  ciseaux 
ajant  régularisé  la  circonférence  de  la  plaie,  celle-ci  apparut 
sous  la  forme  d'une  espèce  d'f^  dirigé  obliquement  de  la 
partie  vulvaire  à  la  partie  utérine  de  la  cloison  vésico- 
vaginale,  l'extrémité  antérieure  en  étant  tournée  à  droite 
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et  la  postérieure  à  gauche.  La  plaie  présentait  dans  son 
ensemble,  quand  on  en  suirait  les  contours,  six  centimètres 
environ  de  longueur  et  trois  de  large.  M'étant  assuré  que, 
malgré  la  courbe  décrite  par  la  surface  saignante,  les  deux 
lèvres  pouvaient  facilement  s'adapter  sans  tiraillements  et 
sans  formation  de  godets,  je  procédai  à  la  suture.  Qua- 
torze fils  furent  placés  successivement  à  quatre  millimètres 
environ  de  distance.  Quand  ils  furent  tous  fixés,  je  fis 
faire  un  effort  à  la  femme;  voyant  que  rien  ne  sortait 
par  la  fistule,  je  poussai  une  injection  dans  la  vessie  et 
fis  réitérer  TefTort.  Tout  le  liquide  resta  pendant  quelque 
temps  dans  la  poche  urinaire  et  fut  enfin  expulsé  par 
le  canal  de  Turèthre  :  locclusion  était  donc  complète  et 
exacte. 

La  femme,  portée  dans  son  lit,  fut  soumise  au  même 
régime,  aux  mêmes  soins  et  au  même  traitement  que  les 
deux  précédentes.  Seulement,  comme  j  avais  mes  cathéters 
d'étain  occupés  ailleurs,  je  me  servis  le  premier  jour  d'une 
sonde  de  femme  ordinaire.  La  nuit  suivante,  cette  sonde 
sortit  de  l'urèthre  et  il  fallut  en  replacer  une  autre,  qui 
aurait  probablement  eu  le  même  sort  si  le  lendemain  je 
n'avais  introduit  un  autre  instrument  d'étain,  courbé  et 
perforé  à  la  manière  de  H.  Sims.  Le  20,  à  mon  arrivée 
chez  l'opérée,  elle  se  plaignait  d'éprouver  vers  les  parties 
génitales  des  douleurs  qui  avaient  été  assez  vives  pour 
l'empêcher  de  se  reposer.  Je  vis  en  effet  la  vulve  inondée 
de  mucosités  jaunâtres;  après  un  examen  attentif,  je  re- 
connus que  cet  écoulement  ne  provenait  point  du  vagin 
mais  bien  de  la  fourchette,  où  une  fissure  assez  large  et 
très-douloureuse  s'était  produite.  Je  cautérisai  cette  fissure 
avec  le  nitrate  d'argent,  et  immédiatement  tous  les  symp- 
tômes s'apaisèrent  de  ce  côté* 

Le  âô  juin,  les  suites  de  l'opération  ayant  été  des  plus 
heureuses,  je  pratiquai  l'extraction  des  fib,  qui  sortirent 
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facOemenl  sans  faire  trop  saigner  la  plaie.  Celle-ci  n'était  le 
siège  d'aucane  inflammation  et  ne  présentait  point  de  pas. 
Après  Faroir  larée  au  moyen  d'une  injection  et  abstergée 
arec  un  morceau  d'épongé,  je  remplis  la  vessie  d'eau  tiède, 
poiS|  ayant  recommandé  à  l'opérée  de  pousser,  je  reconnus 
que  la  plaie  restait  sèche  et  solidement  réunie.  La  guérison 
était  donc  éridente.  La  patiente  fut  sondée  encore  trois  fois 
par  jour  pendant  trois  fois  vingt-quatre  heures.  Elle  alla 
pour  la  première  fois  à  la  selle  le  27  et  se  leva  le  28.  Le  29, 
cDe  eut  dans  le  bas-Tcntre  des  douleurs  qui  lui  firent 
penser  qu'elle  allait  avoir  ses  règles.  Des  serviettes  chaudes 
qo'eDe  se  plaça  autour  du  corps  lui  enlevèrent  ces  douleurs, 
qui  ne  reparurent  plus  depuis.  Le  9  juillet,  je  revis  l'opérée 
et  je  constatai  que  la  guérison  ne  s'était  pas  démentie; 
le  teint,  auparavant  très-pâle,  avait  repris  un  peu  plus 
de  fraîcheur  et  la  santé  était  devenue  parfaite.  Elle  se 
plaignait  seulement  d'uriner  quelquefois  involontairement 
quand  die  riait  ou  faisait  quelque  grand  effort. 

Le  11  février  1870,  lopérée  me  dit  que,  depuis  sa  gué- 
rison, ses  r^les  avaient  reparu  aux  époques  ordinaires  et 
n'avaient  été  interrompues  que  pendant  une  grossesse  qui 
était  survenue  deux  ans  et  demi  après  l'opération,  et  qui 
avait  été  suirie  d'un  accouchement  à  terme  dans  lequel 
l'cnbnt,  mort-né,  s'était  présenté  par  les  pieds.  Dix-huit 
mon  après,  elle  avait  eu,  au  septième  mois  de  la  grossesse, 
un  autre  accouchement  qui  s'était  terminé  sans  le  secours 
d'aucun  instrument  et  avait  amené  un  enfant  mort,  comme 
le  précédent  La  miction  n'avait  pas  cessé  un  seul  instant 
de  se  laire  de  la  manière  la  plus  parfaite  et  la  plus  r^;u- 
lière.  La  cicatrice  n'a  pas  bougé.  Le  vagin  est  assez  for- 
tement raccourci,  de  sorte  que  le  col  utérin  est  placé  assez 
bas.  n  y  a  une  espèce  de  ph  saillant,  transversalement 
dirigé,  difficile  à  déprimer,  qui  bride  un  peu  le  milieu  du 


—  632  — 

canal;  la  surface  en  est  lisse^  plus  blanche  que  les  por- 
tions voisines,  et  dépourvue  d'éininences  crètées,  de  même 
que  la  partie  située  entre  lui  et  le  col  de  la  matrice.  On 
remarque  sur  celle-ci  quelques  stries  blanchâtres  transver- 
sales, non  saillantes,  indiquant  la  place  des  anciens  points 
de  suture.  Vers  l'extrémité  droite  du  pli  se  trouve  un  fil 
d'argent  qui  a  été  oublié  dans  la  plaie.  Ce  fil  n'a  gène  en 
quoi  que  ce  soit  ni  les  rapports  sexuels  ni  les  accouche- 
ments; sa  présence  était  même  ignorée  des  époux,  et  c'est 
l'accoucheur  qui  en  a  fait  la  découverte  au  moment  où 
il  pratiquait  le  toucher.  Ce  corps  étranger   n'a  déter- 
miné aucune  irritation,  et  la  femme  s'en  trouve  si  peu 
incommodée  qu'elle  n'a  pas  désiré  que  j'en  fisse  l'extrac- 
tion. 


QUATRIÈME  OBSERVATION, 


TAILLE    TAGII10-VÉ8ICALE    PRATIQUEE    POUR    DM    CALCUL    URUfAIIE. 
FISTULE   TÉSICO- VAGINALE    GOIISÉCUTITB. 

Une  opération  par  ia  suture  américaine.  —  Guérison, 

Mademoiselle  V...^,  âgée  de  26  ans,  d'une  constitution 
nerveuse  et  hystérique,  malgré  ses  formes  arrondies  et 
un  certain  embonpoint  allié  à  un  développement  assez 
prononcé  du  système  musculaire,  réclama  mes  soins,  en 
juin  1862,  pour  un  calcul  de  la  vessie  dont  elle  souffrait 
depuis  longtemps.  Comptant  sur  la  possibilité  de  remédier 
aux  suites  d'une  opération  de  taille  vagino-vésicale,  je 
n'hésitai  pas  à  choisir  cette  méthode  de  préférence  à  la 
taille  uréthrale.  Je  pratiquai  cette  opération  à  la  partie 
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moyenne  de  la  cloison,  en  donnant  à  Tincision  environ 
quatre  centimètres  d'étendae.  L'ouverture  faite,  l'urine 
s'écoula  à  flots;  mais,  chose  remarquable,  il  arriva  à  dif- 
férentes reprises  qu'elle  s'arrêta  pour  recommencer  à 
s'échapper  quelques  instants  après,  comme  si  la  bouton- 
nière pratiquée  à  la  vessie  se  fût  de  temps  en  temps 
refermée  sous  l'influence  de  contractions  musculaires.  En 
diservant  le  vagin  pendant  ce  phénomène,  on  |K)uvait 
en  effet  remarquer  que  les  parties  des  bords  qui  appar- 
tenaient à  la  vessie  se  rapprochaient  seules,  pendant  que 
le  vagin  restait  béant  et  indiffèrent  aux  mouvements  du 
réservoir  urinaire.  L'introduction  du  doigt  faisait  faci- 
lement apprécier  l'existence  de  deux  parois  distinctes, 
entre  lesquelles  il  était  exposé  à  se  fourvoyer  dans  un  tissu 
conjonctif  lâche  et  mobile. 

Les  suites  de  cette  taille  furent  des  plus  favorables.  Mais 
comme  je  l'avais  prévu,  l'ouverture  pratiquée  ne  se  ferma 
pas  complètement  et  il  resta  une  fistule  du  diamètre  de 
cinq  millimètres  environ,  arrondie  et  située  à  deux  cen- 
timètres du  col  vésical.  Je  laissai  reposer  l'opérée  pendant 
quelques  mois,  et,  le  11  octobre  1862,  je  procédai  à  lopé- 
ration  de  la  suture. 

La  fistule  était  cachée  en  avant  par  une  forte  dépression 
de  la  paroi  antérieure  du  vagin.  En  outre,  les  fesses,  très- 
grasses,  faisaient  saillie  au-dessous  de  l'anus  et  des  grandes 
lèvres,  et  rendaient  difficile  la  mise  au  jour  de  l'endroit 
où  devaient  agir  les  instruments.  Je  parvins  à  vaincre 
ces  difficultés  en  enfonçant  transversalement,  dans  la 
partie  saillante  du  vagin,  et  de  manière  à  en  traverser 
toute  l'épaisseur  sans  toucher  à  la  vessie,  un  ténaculum  un 
peu  plus  grand,  plus  fort  et  plus  courbé  que  celui  de 
M.  Sims,  et  en  attirant  en  bas  et  en  avant  la  partie  ainsi 
accrochée.  Cette  manœuvre  ne  fut  pas  plus  lot  exécutée, 
qu'il  devint  évident  que  l'avivement  et  la  suture  ne  pré- 


—  634  — 

senteraient  plus  aucune  difficulté.  Neuf  fils  d'ai^ent  furent 
passés  et  réunirent  une  plaie  directement  formée  d'avant 
en  arrière. 

Une  sonde  d'étain  fut  placée  dans  la  vessie  et  l'opérée 
couchée  sur  le  dos.  Le  reste  de  la  journée  se  passa  sans 
accidents. 

12  octobre.  L'état  général  est  bon.  Pas  de  fièvre.  Un  peu 
de  sensibilité  au  bas-venlre.  Bouillon.  Deux  pilules  de  deux 
centigrammes  d'extrait  d'opium. 

13  octobre.  Agitation.  Pouls  plus  fréquent.  L'opérée  se 
plaint  de  douleurs  dans  l'abdomen  et  dans  les  reins,  qu'elle 
attribue  à  la  présence  de  gaz.  Elle  a  été  effrayée  de  voir 
un  peu  de  sang  dans  ses  urines;  de  plus,  elle  croît  qu'elle 
continue  à  perdre  du  liquide  par  le  vagin,  ce  qui  la  cha- 
grine beaucoup.  Je  remarque  qu'il  y  a  de  l'exagération 
dans  tout  ce  qu'elle  dit,  et  que  ses  dispositions  à  l'hystérie 
occasionnent  en  grande  partie  l'état  dont  elle  se  plaint.  Je 
la  rassure  et  lui  administre  deux  centigrammes  d'acétate 
de  morphine.  La  sonde  est  nettoyée  et  les  alèzes,  qui  sont 
imprégnées  d'urine,  remplacées  par  d'autres. 

Dans  la  journée,  l'agitation  continue;  croyant  que  la 
sonde  n'est  plus  dans  la  vessie,  elle  la  retire  et  se  place 
dle-mème  une  sonde  de  gomme  élastique,  comme  elle 
avait  l'habitude  de  le  faire  quand  elle  avait  la  pierre.  A 
peine  cet  instrument  est-il  introduit  que  l'urine  sort  à 
plein  jet.  Plus  tard,  il  survient  des  ténesmes  vésicaux  et 
l'urine  est  lancée  entre  la  sonde  et  l'urèthre.  Un  aide 
remet  dans  la  soirée  le  cathéter  d'étain  et  rassure  de 
nouveau  la  malade.  Deux  centigrammes  d'acétate  de Iflor- 
phi  ne, 

14  octobre.  Les  douleurs  abdominales  continuent  mais 
n'augmentent  guère  par  la  pression;  elles  changent  de 
place.  Quand  on  touche  la  sonde,  il  se  produit  aussi  des 
douleurs  dans  la  vessie;  cependant  les  urines  sortent  claires 
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K  limpides.  Deux  centigrammes  d'acétate  de  morphine. 
Duis  la  joamée,  une  côtelette. 

15  octobre.  L'opérée  croit  toujours  qu'elle  urine  par  le 
?^n.  Pouls  à  soixante.  Toujours  Itères  douleurs  abdo- 
minales.  Gnq  centigrammes  de  morphine  en  trois  fois. 

16  octobre.  Amélioration  dans  la  sensibilité  du  ventre. 
D  y  a  eu  des  envies  de  romir  après  l'administration  de  la 
morphine.  La  constipation  est  maintenue.  Je  supprime  la 
morphine.  Alimentation  animale. 

17  octobre.  L'état  est  très-satisfaisant.  Le  moral  est 
derena  excellenL  II  n'y  a  pas  de  pus  dans  le  vagin.  Les 
urines  coulent  bien  par  la  sonde. 

18,  19  octobre.  Tout  marche  r^ulièremenL 
20  octobre.  J'ôte  successivement  les  fils  d'argent,  que  je 
trouve  un  peu  enfoncés  dans  les  chairs.  Cette  opération 
terminée,  je  constate,  par  une  injection  dans  la  vessie,  que 
toutes  les  craintes  de  la  malade  relativement  à  la  sortie  de 
l'urine  par  le  vagin  avaient  été  imaginaires,  et  que  l'occlu- 
sion de  la  fistule  est  régulière  et  complète. 

Trois  jours  après,  je  fais  un  nouvel  examen,  et  cette 
exploration  confirme  ma  première  appréciation.  L'opérée 
s'est  levée  et  n'a  plus  senti  aucun  écoulement  par  le  vagin. 
Elle  est  dans  un  état  physique  et  moral  des  plus  satisfai- 
sants et  se  déclare  complètement  guérie  de  son  infirmité 
passagère.  Depuis,  j'ai  reçu  de  ses  nouvelles  et  j'ai  appris 
que  sa  guérison  s'est  parfaitement  maintenue. 

Le  23  janvier  1870,  de  nouvelles  informations  m'ont 
lait  connaître  que,  depuis  sa  guérison,  elle  s'est  mariée  et 
s'est  accouchée  d'une  fille.  L'accouchement  n'a  eu  aucune 
influence  sur  les  parties  opérées.  Les  r^les  ont  apparu 
tous  les  mois,  sauf  pendant  la  gestation. 

Le  15  février,  j'examine  moi-même  le  vagin  ;  il  ne  pré- 
sente aucune  trace  de  l'opération  ;  les  colonnes,  les  plis  et 
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les  éminences  crètées  s'y  dessinent  comme  à  Tétai  normal; 
il  est  impossible  d'y  découvrir  aucun  indice  des  points 
de  suture  ni  de  la  ligne  de  réunion  ;  la  coloration  de  la 
paroi  vésico- vaginale  est  partout  la  même;  son  épaisseur 
ne  parait  pas  avoir  changé  à  la  région  de  la  fistule. 


CINQUIÈME  OBSERVATION. 


CLOAQUE  UBO-GÉHITAL  illOBJfB.  FISTULE  URÉTHRO-ITAGIIIALB. 

Quatre  opérations  par  la  suture  américaine.  —  Occlusion  totale 
avec  permanence  d'un  pertuis.  —  Érysipèle  gangreneux  épidé- 
mique*  —  JUori .  —  Autopsie. 

La  femme  qui  fait  le  sujet  de  cette  observation  ayant 
été  opérée  à  l'hôpital  Saint-Sauveur,  de  Lille,  les  notes 
nécessaires  à  la  rédaction  de  l'histoire  de  ce  cas  m'ont 
été  transmises  par  M.  Chrétien,  interne  dudit  hôpital,  qui 
a  suivi  attentivement  toutes  les  phases  du  traitement  de  la 
malade. 

Le  5  septembre  1862,  la  nommée  C.  G...,  de  Roubaix 
(Nord),  domiciliée  à  Lille,  âgée  de  22  ans,  entra  à  l'hôpital 
Saint-Sauveur  dans  le  service  de  M.  Vanderhaghen. 

Cette  femme,  d'une  petite  stature  et  d'une  constitution 
lymphatique,  devint  enceinte  au  mois  de  juillet  1861  et 
arriva  heureusement  à  terme  le  4  mars  1862.  L'accou- 
chement fut  des  plus  laborieux^  le  travail  dura  deux  jours. 
Au  dire  de  la  malade,  il  fut  fait  deux  applications  de 
forceps  par  deux  praticiens  différents  sans  que  la  vessie  et 
le  rectum  eussent  été  préalablement  vidés.  Les  manœuvres 
obstétricales  furent  suivies  d'un  écartement  très-étendu  de 
la  symphyse  pubienne,  la  mort  de  l'enfant,  et  de  la  for- 
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mation  d'une  énonne  fistule  ?ésîco-Tagioale.  La  malade  ne 
s*aperçut  de  cette  dernière  lésion  que  deux  jours  après 
raccouchement.  Pendant  cinq  semaines,  elle  se  trouva 
dans  l'impossibilité  absolue  de  se  lever.  Transportée  à 
lliôpital  de  Roubaix,  où  elle  fut  traitée  au  moyen  de  la 
sonde  à  demeure  et  de  l'introduction,  dans  le  vagin, 
d'abord  de  tampons  de  charpie  imbibés  d'huile  d'amandes, 
pois  de  pessaires  qu'elle  ne  put  supporter,  elle  quitta  cet 
établissement  et  vînt  à  Lille,  où  elle  se  décida  bientôt  à 
entrer  à  l'hôpital  Saint-Sauveur,  ne  pouvant  plus  supporter 
l'état  déplorable  dans  lequel  elle  se  trouvait. 

A  son  entrée  dans  le  service  de  H.  le  docteur  Van- 
derhaghen,  on  constate  l'état  suivant  :  la  figure  est  pâle 
et  eiprirae  la  souflrance;  l'appétit  et  le  sommeil  sont 
perdus;  les  parties  génitales,  le  pourtour  de  l'anus  et 
b  iace  interne  des  cuisses  sont  le  siège  d'un  érjthème 
prononcé.  Une  masse  rougeâtre,  fongueuse,  d'où  s'écoule 
un  liquide  sanguinolent,  fait  saillie  hors  de  la  vulve  et 
pend  entre  les  cuisses  :  cette  masse  n'est  autre  que  la  vessie 
renversée  qui  s'est  échappée  par  la  fistule,  et  présente  an 
moins  six  centimètres  d'étendue.  D'après  le  dire  de  la 
malade,  les  règles,  qui  avaient  reparu  en  petite  quantité 
deux  mois  après  l'accouchement,  ont  complètement  ces<ié 
depuis  cette  époque. 

La  première  indication  à  remplir  était  évidemment  de 
réduire  la  vessie  et  de  la  maintenir  réduite;  mais  la  chose 
n'était  pas  facile,  car,  à  peine  abandonnait-on  un  instant 
Toi^ne  à  lui-même  qu'aussitôt  il  faisait  de  nouveau  érup* 
tion  au  dehors  de  la  vulve.  MM.  Brissez  et  Vanderhaghen 
V  parvinrent  cependant  en  introduisant  dans  le  vagin 
on  bourrelet  cyUndrique  fixé  par  quatre  bandelettes  de 
laine  qu'on  attacha  à  un  bandage  de  corps.  Cet  appareil, 
renouvelé  tous  les  jours,  suffit,  après  six  applications,  pour 
contenir  la  vessie  dans  l'excavation  pelvienne. 
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L'éry thème  fut  combattu  par  des  bains  et  des  topiques 
émollients  joints  à  des  soins  de  propreté.  Sous  l'influence 
de  ce  traitement,  l'état  de  la  malade  s'améliora  d'une 
manière  sensible,  le  sommeil  reparut  avec  l'appétit,  et 
l'on  put  enfin  songer  à  une  opération  radicale. 

Sur  ces  entrefaites,  étant  passé  par  Lille  à  mon  retour 
d'un  voyage,  et  y  ayant  rencontré  HM.  Vanderhaghen  et 
Brissez,  je  fus  prié  par  ces  confrères  de  voir  leur  malade;  je 
fus  d'avis  comme  eux  que,  malgré  la  grande  complication 
du  cas,  il  y  avait  quelque  chose  à  faire,  et  que  l'application 
de  la  méthode  américaine  pourrait,  sinon  guérir  radicale- 
ment, du  moins  améliorer  considérablement  l'état  de  cette 
malheureuse.  Je  me  rendis  bien  volontiers  à  l'invitation 
qui  me  fut  faite  de  pratiquer  l'opération,  et  le  lendemain, 
22  septembre,  après  avoir  de  nouveau  examiné  et  étudié 
la  disposition  et  l'étendue  des  lésions  que  j'avais  à  com- 
battre, je  me  mis  à  l'œuvre. 

La  fistule,  commençant  à  gauche  entre  le  canal  de 
l'urèthre  et  le  clitoris,  se  continuait  ensuite  vers  la  branche 
descendante  du  pubis,  pour,  quitter  celle-ci  à  trois  centi- 
mètres plus  loin,  se  reporter  à  droite  et  aller  se  terminer 
vers  le  milieu  de  la  cavité  du  col  de  la  matrice.  La  lèvre 
gauche  de  la  fistule  faisait  corps  avec  l'arcade  pubienne, 
mais  devenait  libre  à  partir  de  l'endroit  où  elle  se  recour- 
bait à  droite  pour  aboutir  au  col  utérin.  Celui-ci  présentait 
deux  lèvres  hypertrophiées,  séparées  par  un  large  espace 
qui  le  mettait  en  communication  directe  avec  la  vessie.  La 
lèvre  droite  de  la  fistule  élait  recourbée  sur  elle-même,  de 
manière  à  présenter  son  bord  libre  vers  la  vessie,  dont  on 
apercevait  une  paroi  à  travers  la  perte  de  substance.  Le 
canal  de  l'urèthre  était  porté  à  droite  et  présentait  à 
gauche  une  seconde  fistule,  séparée  de  l'extrémité  anté- 
rieure de  l'autre  par  un  petit  pont  de  substance  intacte. 
Il  existait  encore  entre  les  os  du  pubis  un  écartement  assez 
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grand  pour  admettre  le  doigt  indicateur.  Le  cathétérisme 
pratiqué  par  le  canal  de  rurèthre  faisait  constater  une 
dimination  prononcée  de  la  cayité  vésicale. 

Pour  remédier  au  rebroussement  en  dedans  de  la  lèvre 
droite  et  pouvoir  bien  apprécier  l'endroit  où  la  muqueuse 
de  la  vessie  s'y  continuait  avec  le  vagin,  j'introduisis  le 
doigt  indicateur  gauche  dans  la  fistule,  et,  m'en  servant 
ocMnme  d'un  crochet,  je  dédoublai  le  bord  ainsi  saisi  en 
Tattirant  à  l'extérieur.  Pendant  ce  temps,  un  aide  déprimait 
la  portion  du  vagin  Toisine  de  ce  bord  et  la  tendait  trans- 
versalement au  moyen  d'un  petit  plioir  de  bois.  J'eus  ainsi 
toute  facilité  pour  en  aviver  l'extrémité  pubienne.  Arrivé 
vers  le  milieu  de  son  étendue,  je  poursuivis  l'excision 
jusqu'à  un  centimètre  au  delà  de  la  terminaison  de  la 
fistule,  puis  je  revins  vers  la  lèvre  gauche.  L'adhérence 
de  cette  lèvre  en  rendit  laTiTcment  très -pénible  et 
tiès-délicat,  d'autant  plus  que  la  distinction  des  limites 
de  la  vessie  et  du  ragin  y  était  aussi  très-difficile.  Mais 
ces  (febstades  n'étaient  rien  en  comparaison  de  ceux  qui 
m  attendaient  vers  le  col  utérin.  Je  rencontrai  la<,  an  côté 
gauche  de  l'union  de  la  fistule  avec  la  cavité  du  coL,  un 
ti«a  dur,  résistant,  difficile  à  soulever  et  à  couper,  fuyant 
devant  les  ciseaux  et  résistant  au  scalpel,  et  que  je  ne  pus 
aborder  qu'en  l'attirant  fortement  à  moi  avec  un  téna- 
colum.  Avec  un  peu  de  patience  cependant,  je  parvins  à 
le  rafraîchir  r^;ulièremenL  Je  repris  ensuite  successive- 
ment les  deux  lèvres  du  col  utérin,  et  je  les  taillai  de 
telle  manière  qu'en  se  rapprochant  elles  pussent  boucher 
TextréDiité  postérieure  de  la  fistule  sans  oblitérer  la  cavité 
du  museau  de  tanche.  Après  cela,  je  m'occupai  de  la  fistule 
du  canal  de  l'urèthre  que  je  traitai  comme  la  grande  ouver- 
ture, sans  rencontrer  d'autre  difficulté  que  celle  résultant 
de  lobligation  de  ménager  le  pont  qui  la  séparait  de  sa 
voisine. 
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Une  vingtaine  de  points  de  suture  furent  passés  dans  les 
deux  lèvres  de  la  vaste  plaie  résultant  de  ces  aviveinents 
successifs.  Ceux  de  la  région  du  col  utérin  durent  être 
exécutés  en  trois  temps,  un  pour  chaque  lèvre  et  un  pour 
le  fond  de  la  plaie.  Pour  l'un  de  ces  points,  je  me  servis 
d'un  fil  d'argent  double  engagé  très -profondément  dans 
les  tissus.  Les  fils  de  la  partie  antérieure  de  la  suture  furent 
introduits  de  manière  à  raser  la  branche  descendante  du 
pubis,  et,  d'autre  part,  à  ne  point  saisir  une  trop  grande 
étendue  du  bord  droit  de  la  plaie  afin  d'éviter  ainsi  le 
rebroussement  de  celui-ci.  La  suture  étant  achevée,  je 
constatai  d'abord  qu'elle  n'avait  pas  trop  rétréci  le  canal  de 
Turèthre,  ensuite  qu'une  injection  dans  la  vessie  était  par- 
faitement retenue,  enfin,  qu'une  sonde  introduite  dans  la 
cavité  du  col  utérin  pénétrait  facilement  dans  la  matrice. 

Tous  ces  temps  de  la  manœuvre  chirurgicale,  on  le 
conçoit,  n'avaient  pu  être  terminés  sans  changer  la  position 
de  la  femme.  Ainsi,  pour  la  partie  supérieure  de  la  fistule 
j'avais  pu  la  coucher  sur  le  côté  gauche,  mais  pour  la 
région  inférieure  j'avais  trouvé  plus  facile  de  la  placer  sur 
le  dos.  Tous  ces  changements  de  position,  la  durée  de 
l'opération,  l'agacement  produit  par  les  résections  et  les 
piqûres  avaient  fini  par  épuiser  la  patiente,  malgré  son 
courage.  Vers  la  fin  de  l'opération  elle  eut  un  accès  nerveux 
suivi  d'un  état  syncopal  dont  heureusement  elle  sortit  an 
bout  de  quelques  minutes.  Je  plaçai  à  demeure  la  sonde 
de  M.  Sims,  que  j'eus  assez  de  peine  à  introduire,  et  je  fis 
transporter  l'opérée  dans  un  lit  préalablement  chauffé. 

A  peine  y  était-elle  placée  qu'elle  fut  prise  d'un  nouveau 
tremblement  nerveux  qui  dura  quelques  instants,  mais 
qui  céda  bientôt  à  l'administration  de  deux  centigrammes 
d'acétate  de  morphine.  Dans  l'après-midi,  il  survint  une 
vive  réaction,  accompagnée  de  céphalalgie,  qui  persista 
pendant  toute  la  nuit. 
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2S  septembre.  La  fièvre  est  restée  assez  intense.  La 
malade  a  dormi  eniriron  une  demi-heure,  mais  en  s'éveil- 
lant  en  sursaut  au  moindre  bruit.  Dans  l'après-midi,  vers 
deux  heures,  elle  est  prise  d'un  violent  frisson  qui  dure 
enriron  une  demi- heure  et  qui  est  suiiî  de  chaleur.  Il 
survient  un  peu  de  ténesme  vésical  pendant  lequel  la 
sonde  est  expulsée^  de  sorte  qu'on  est  obligé  de  la  remettre 
deux  fois  en  place.  On  remarque,  après  l'avoir  réappliquée, 
ciu'elle  tend  constamment  à  se  porter  à  droite. 

Pendant  la  nuit,  nouveau  frisson.  Pouls  à  cent  et  quatre; 
lang;ue  rouge,  soif  ardente.  Sommeil  avec  rêvasseries. 

24  septembre.  L^ère  amélioration;  urines  rouges.  Pouls 
à  oenL  Après  midi,  frisson,  ténesme  vésical  qui  fait  encore 
sortir  la  sonde  plusieurs  fois  dans  la  journée. 

25  septembre.  Pouls  à  quatre-ringt-seize.  L^;ers  pico- 
tements vers  le  canal  de  l'urèthre.  A  midi  et  demi,  frisson 
qui  dure  environ  quinze  minutes.  Vers  le  soir,  nouveau 
frisson.  Douleurs  de  ventre  assez  vives,  insomnie,  ténesmes 
qui  chassent  la  sonde  hors  de  la  vessie.  Potion  calmante, 
fomentation  émoUiente. 

26  septembre.  Agitation,  pouls  a  cent  et  six;  à  midi, 
frisson  suivi  de  chaleur,  comme  tous  les  frissons  précédents; 
qudques  nausées  se  déclarent,  mais  il  n'y  a  pas  de  vomis- 
sements. Les  urines  sont  plus  claires. 

Depuis  le  premier  jour,  malgré  les  accidents  qui  se 
manifestent,  la  malade  est  nourrie  d'abord  avec  un  peu 
de  bouillon,  puis  avec  des  aliments  de  plus  en  plus  sub- 
stantiels. 

27  septembre.  L'opérée  est  devenue  calme.  Elle  a  bien 
dormi.  Plus  de  nausées.  Envies  d'aller  à  la  selle.  L'ap- 
pétit augmente. 

28  septembre.  L'amélioration  continue.  Pouls  à  quatre- 
ringt-dix.  Langue  moins  rouge,  soif  moins  vive.  Plus  de 
frisson.  Les  envies  d'aller  à  la  selle  se  prononçant  davantage. 
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on  administre  un  lavement  huileux  qui  ne  produit  aucune 
évacuation. 

29  septembre.  L'état  est  devenu  tout  à  fait  satisfaisant. 

Le  1^^  octobre,  je  retournai  à  Lille  pour  procéder  à 
l'enlèvement  des  fils.  Plusieurs  d'entre  eux  avaient  passé  à 
travers  les  chairs  :  c'étaient  ceux  de  la  région  antérieure  de 
la  fistule  et  d'autres  qui  traversaient  la  lèvre  gauche  au 
niveau  de  ses  adhérences  aux  parois  osseuses.  Il  persistait 
aussi  un  pertuis  au  canal  de  l'urèthre,  et  un  autre,  asseï 
grand  pour  admettre  le  doigt,  au-devant  du  col  utérin  ;  mais 
partout  ailleurs  l'adhérence  s'était  établie,  et  il  était  évi- 
dent qu'après  le  resserrement  cicatriciel  la  fistule  serait 
singulièrement  simplifiée  et  infiniment  plus  abordable. 

Je  laissai  reposer  la  femme  pendant  un  mois,  afin  de 
lui  permettre  de  réparer  ses  forces  et  pour  donner  à  la 
rétraction  le  temps  d'atteindre  ses  dernières  limites.  Le 
2  novembre  suivant,  encouragé  par  la  patiente,  qui  deman- 
dait instamment  de  voir  continuer  le  traitement  et  décla- 
rait qu'elle  préférait  mourir  que  de  rester  dans  l'état  où 
elle  se  trouvait  encore,  je  procédai  à  une  nouvelle  opé- 
ration. 

La  fistule  du  canal  de  l'urèthre  avait  persisté.  A  l'angle 
antérieur  de  l'ancienne  ouverture  vésico- vaginale,  il  y 
avait  deux  petits  pertuis  séparés  par  un  pont  d'un  demi- 
centimètre.  £n  arrière  existait  encore  un  orifice  assez 
grand  pour  recevoir  le  doigt,  qui  se  bouchait  presque 
complètement  quand  la  malade  se  couchait  à  gauche.  Le 
col  utérin,  quoique  non  entièrement  réuni  à  gauche,  avait 
cependant  changé  de  forme,  de  façon  que  la  lèvre  anté- 
rieure en  était  devenue  adhérente  à  l'ouverture  fistuleuse, 
tandis  que  la  lèvre  postérieure  était  portée  fortement  en 
arrière  à  distance  de  cette  ouverture. 

Je  pratiquai,  en  avant,  l'avivement  de  manière  à  donner 
à  la  suture  la  forme  d'un   fer  à  cheval  comprenant  en 
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même  temps  l'orifice  anormal  de  l'urèlhre,  les  deox  petits 
pertois  et  le  pont  qai  les  séparait.  J'eas  soin  de  n'entamer 
odoi-ei  que  saperficieilemenL  pour  lui  permettre  de  s'op- 
poser a  l'ècartement  des  lèvres.  En  arrière,  jlntroduim 
le  doigt  indicateur  gauche  dans  la  fistule,  j'en  attirai  en 
anml  1  angle  antérieur,  et  j'en  avivai  toutes  les  parties 
que  je  pus  atteindre  par  cet  expédient.  Pour  rafraîchir 
Fangle  postérieur  de  cette  ouverture,  je  me  servis  d'un 
coort  ténaculum  que  j'enfonçai  dans  l'épaisseur  du  vagin, 
pour  l'attirer  en  avant  et  tendre  les  tissus  sur  lesquek  la 
pince  à  dents  et  les  ciseaux  devaient  agir.  La  lèvre  anté- 
rieure du  col  de  la  matrice  fut  réséquée  et  di^KMée  de 
manière  à  pouvoir  être  cousue  à  la  partie  correspondante 
de  la  lèvre  gauche  de  la  fistule.  Un  incident  fâcheux  se 
produisit  pendant  ce  temps  de  l'opération  :  une  artériole 
ayant  été  intéressée  lors  de  la  section  du  col,  il  s'ensnirit 
une  hémorrfaagie  qui  gêna  beaucoup  et  pendant  très- 
longtemps  l'introduction  des  aiguilles.  Je  finis  par  la  maî- 
triser au  moyen  de  l'application  d'un  morceau  de  glaœ 
dans  le  fond  du  vagin.  Quinze  points  de  suture  furent 
alors  appliqués  et  fermèrent  exactement  tous  les   ori- 


Immédiatement  après  l'opération,  je  fis  administrer  à 
la  femme  deux  centigrammes  d'acétate  de  morphine,  ce 
qui  ne  l'empècba  pas  d'éprouver  le  soir  d'assez  riolents 
ténesmes  qui  expulsèrent  la  sonde  de  la  vessie.  En  cher- 
chant à  introduire  de  nouveau  l'instrument,  on  s'aperçut 
c|u'il  y  avait  un  caillot  de  sang  dans  le  vagin. 

S  novembre.  Il  y  a  de  la  fièvre,  de  la  soif.  La  sonde  a 
encore  été  expulsée  pendant  les  spasmes  de  la  vessie.  Vers 
le  soir,  il  survient  des  douleurs  abdominales  suivies  d'un 
frisson  :  deux  centigrammes  d'acétate  de  morphine.  Bouil- 
lon. Limonade  vineuse. 

4  novembre.  La  nuit  a  été  calme,  mais  le  soir  il  sur- 
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vient  un  nouveau  frisson.  La  sonde,  qui  est  encore  sortie, 
est  replacée. 

5  novembre.  Il  y  a   du  mieux.  Bouillon.    Limonade 
vineuse.  • 

6  novembre.  Le  mieux  continue.  Alimentation. 
7,  8,  9,  10  novembre.  Continuation. 

Le  10  novembre,  à  mon  arrivée  à  Lille,  je  constatai  avec 
plaisir  que  toute  la  partie  de  la  fistule  attenante  au  col 
utérin  était  parfaitement  réunie  :  c'était  pour  moi  la  chose 
essentielle,  car  j'avais  jusqu'alors  conservé  des  doutes  sur 
la  possibilité  de  restaurer  le  col  et  de  combler  la  région  la 
plus  reculée  de  la  fistule.  Une  portion  de  la  suture  avait 
encore  cédé  au  niveau  de  l'adhérence  aux  os  de  la  lèvre 
gauche  de  l'ouverture  anormale;  mais  il  ne  persistait  plus 
là  qu'un  orifice  de  petite  dimension,  et  en  outre  les  tissus 
y  avaient  recouvré  une  mobilité  inespérée.  Enfin  il  existait 
encore  un  pertuis  sous  le  pubis,  à  gauche  du  clitoris. 
Somme  toute,  nous  avions  fait  d'énormes  progrès  vers  la 
guérison,  et  il  n'y  avait  plus  de  comparaison  à  établir 
entre  l'état  actuel  des  choses  et  celui  que  nous  avions 
observé  lors  de  la  première  opération.  Tout  semblait  donc 
me  donner  la  certitude  d'un  succès  définitif  et  complet 
moyennant  quelques  nouvelles  retouches. 

Plein  de  cet  espoir,  je  procédai,  le  24  novembre,  a 
une  troisième  opération  qui  ne  présenta  rien  de  parti- 
culier. Après  son  achèvement,  je  couchai  la  malade  sur 
le  côté  gauche,  pour  éviter  le  tiraillement  de  la  lèvre 
droite  sur  les  attaches  de  la  fistule  au  système  osseux.  Les 
suites  de  l'opération  ofi*rirent  encore  la  même  série  de 
frissons  suivis  de  chaleur,  et  les  mêmes  ténesmes.  Tou- 
tefois, ils  ne  furent  plus  aussi  sérieux  ni  aussi  prolongés, 
de  sorte  que,  le  27,  l'amélioration  commença  à  se  mani- 
fester et  continua  sans  interruption  jusqu'au  3  décembre, 
époque  à  laquelle  j'allai  enlever  les  fils.  Lorsque  ceux--ci 


-  645  — 

furent  sortis,  je  constatai  que  tonte  Tétendue  de  Fimmensc 
fistale  que  j'avais  eu  à  combattre  était  totalement  guérie, 
nafle  petit  pertuis  situé  à  gauche  du  clitoris,  qui  mettait 
à  persister  une  ténacité  que  je  ne  pouvais  ra'expliquer, 
mais  que  je  crus  pouvoir  maîtriser  par  une  dernière  suture. 

J'entrepris  le  26  décembre  cette  opération  finale,  qui 
était  devenue  un  jeu  après  toutes  les  difficultés  que  j'avais 
dâ  surmonter  auparavant.  L'avivement  et  les  points  de 
suture  furent  facilement  exécutés  ;  mais  je  remarquai 
que  Topérée  était  plus  sensible  et  jetait  plus  de  cris  que 
les  fois  précédentes.  Reportée  dans  son  lit,  elle  continua  à 
souffrir  beaucoup^  malgré  l'administration  de  la  morphine, 
et,  quelques  jours  plus  tard,  après  une  succession  de  phé~ 
nomènes  semblables  à  ceux  qui  avaient  suivi  les  opérations 
antérieures,  il  survint  des  symptômes  d'une  nature  nou- 
velle, qui  vinrent  détruire  nos  espérances  Intimes  et  nous 
Eure  perdre  le  fruit  de  nos  efforts. 

Une  épidémie  d'érysipèle  venait  de  se  manifester  dans 
l'hôpital  Saint-Sauveur.  Notre  opérée  en  fut  atteinte,  et 
le  81  décembre,  après  quelques  prodromes  fébriles,  elle 
présenta  une  tuméfaction  de  la  vulve  et  des  aines,  accom- 
pagnée de  rougeur  de  la  peau  de  la  partie  supérieure  et 
interne  des  cuisses  ainsi  que  d'un  engorgement  ganglion- 
naire dans  cette  région,  et  bientôt  suivie  de  l'apparition  de 
phljctènes.  Le  4  janvier  1863,  je  trouvai  les  fils  de  la 
sature  détachés,  l'orifice  qu'ils  devaient  boucher  reformé, 
la  caisse  gauche  érysipélateuse,  la  vulve  boursouflée  et 
recoorerte  de  Itères  plaques  gangreneuses.  A  ces  phéno- 
mènes locaux  s'étaient  joints  tous  ceux  d'une  violente  réac- 
tion générale  :  fièvre  intense,  langue  noirâtre,  sèche  et 
fendillée,  soif  ardente,  céphalalgie,  nausées,  vomissements, 
toux  fatigante,  oppression,  anxiété  extrême.  Je  me  hâtai 
de  retirer  tout  ce  qui  restait  de  fils,  je  conseillai  un  bain 
de  si^e  pour  enlever  toute  trace  d'urine  sur  les  parties 
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malades,  un  traitement  approprié  fut  institué;  mais, 
malgré  tous  les  soins  administrés,  l'érysipèle  fit  de  nou- 
veaux progrès  et  devint  bientôt  général,  une  diarrhée 
colliquative  survint,  et,  une  quinzaine  de  jours  après  ma 
visite,  la  malade  succomba  aux  suites  de  la  maladie  épidé- 
mique  qu'elle  avait  contractée. 

MM.  les  docteurs  Yanderhaghen  et  Brissez  eurent  l'obli- 
geance de  m'envoyer  le  bassin  de  cette  femme,  dont  je 
désirais  faire  l'examen  nécroscopique,à  l'effet  de  me  rendre 
compte  de  certaines  particularités  qu'avait  offertes  le  trai- 
tement et  que  je  ne  m'étais  pas  suffisamment  expliquées. 

J  avais  été  frappé  surtout  des  ténesmes  vésicaux  et  des 
accès  de  fièvre  qui  avaient  suivi  mes  opérations.  En  second 
lieu,  j'avais  considéré  comme  une  chose  étrange  une  cer- 
taine difficulté  que  j'avais  rencontrée  à  introduire  la  sonde 
et  la  tendance  (Je  cet  instrument  à  se  porter  constamment 
à  droite.  Enfin,  j'avais  été  étonné  de  trouver  la  partie  anté- 
rieure de  la  fistule  réfractaire  à  l'action  de  la  suture,  tandis 
que  partout  ailleurs  les  bords  de  la  lésion  de  continuité 
avaient  fini  par  se  réunir  assez  facilement.  D'après  mes  sup- 
positions, les  accidents  vésicaux  consécutifs  avaient  persisté 
tant  que  la  partie  antérieure  de  la  suture  avait  résisté,  et 
ils  avaient  cessé  aussitôt  que,  cette  résistance  ayant  été 
vaincue,  l'urine  était  parvenue  à  reprendre  un  libre  cours 
par  cette  issue;  mais  je  ne  me  rendais  pas  bien  compte  de 
la  raison  de  ce  phénomène,  et  j'en  étais  venu  à  penser 
que  peut- être  l'uretère  gauche  avait  été  broyé  pendant 
l'accouchement,  et  qu'après  la  chute  des  eschares  il  avait 
contracté  des  rapports  anormaux  qui  l'avaient  amené  jus- 
que vers  la  partie  antérieure  de  la  fistule  :  d'où  il  devait 
résulter,  après  l'oblitération  de  celle-ci,  une  rétention  de 
l'urine  dans  ce  conduit,  accident  que  venait  conjurer  la 
destruction  des  points  de  suture. 

Telle  n'était  cependant  point  la  disposition  des  parties: 
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la  direction  du  vagiiu  de  la  vessie  et  de  ses  anneies,  me 
démontra  que  les  choses  avaient  du  se  passer  suivant  un 
autre  mécanisme. 

En  effet,  je  trouvai  l'uretère  gauche  dans  sa  posi- 
tion normale  :  seulement,  il  s'ouvrait  vers  la  partie  pos- 
térieure de  la  vessie,  qui  était  revenue  sur  elle-même  au 
point  de  présenter  à  peine  quatre  centimètres  d'étendue 
dans  ses  diamètres  transversaux  et  antéro-postérieurs.  A 
partir  de  l'endroit  où  Turetère  débouchait  dans  la  vessie, 
il  s'était  CMmé  une  rigole  profonde,  dont  la  paroi  inférieure 
correspondait  aux  parties  de  Pancienne  fistule  que  l'opé- 
ration avait  oblitérées,  et  qui  conduisait  directement  à  la 
r^ion  qui  avait  constamment  cédé  après  la  suture.  Aux 
environs  de  la  rigole,  la  muqueuse  vésicale  était  fortement 
plisKC,  ce  qui  semblait  indiquer  qu'une  certaine  dilatation 
de  la  vessie  y  était  possible  et  avait  même  peut-être  existé. 
La  portion  persistante  de  la  fistule  paraissait  s'être  agrandie 
depuis  la  dernière  opération,  probablement  par  suite  d'un 
processus  ulcératif  provoqué  par  Térysipèle.  Cet  orifice 
conduisait  dans  la  rigole  par  une  espèce  d'infundibulum 
tapissé  d'une  membrane  muqueuse.  Dans  la  paroi  droite 
de  l'infundibulum  se  trouvait  creusé  un  petit  conduit, 
ouvert  en  avant  vers  la  vulve  et  en  arrière  dans  la  vessie. 
A  la  distance  d'un  demi'-centimètre  environ  de  ce  dernier 
pertuis,  et  toujours  à  droite,  existait  l'orifice  interne  du 
canal  de  l'urèthre,  beaucoup  plus  petit  que  la  rigole  qui 
aboutissait  à  la  partie  persistante  de  \a  fistule,  et  tellement 
peu  marqué  qu'il  fallait  une  certaine  attenticm  pour  le 
découvrir.  L'uretère  droit  s'ouvrait,  comme  de  coutume, 
à  droite  et  en  arrière  du  col  vésical. 

Le  vagin  ayant  été  incisé  à  droite  dans  toute  sa  Ion— 
gueur.  je  constatai  que  la  lèvre  postérieure  du  col  utérin 
était  fortement  rejetée  en  arrière,  tandis  que  l'antérieure, 
devenue  moins  étendue  que  l'autre,  se  confondait  avec  la 
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région  voisine  de  la  fistule  parfaitement  obturée.  La  cavité 
du  col  utérin  était  largement  ouverte.  Cet  organe  était 
attiré  en  avant,  comme  pour  aller  à  la  rencontre  de  la 
portion  de  fistule  oblitérée.  Toute  l'étendue  du  cloaque 
qui  avait  été  fermé  par  les  trois  premières  opérations  était 
devenue  solide  et  ferme^  et  il  était  presque  impossible  d'y 
constater  une  cicatrice.  Une  partie  de  son  pourtour  restait 
encore  un  peu  adhérente  aux  os,  mais  on  pouvait  cepen- 
dant lui  imprimer  de  légers  mouvements  de  glissement.  A 
la  vulve,  on  reconnaissait  encore  les  traces  de  l'inflamma- 
tion qui  avait  attaqué  cet  organe  et  l'on  y  rencontrait  çà 
et  là  de^  plaques  minces  de  tissu  gangrené.  A  droite  du 
clitoris  existait  une  ulcération  profonde  aboutissant  à  un 
cul-de-sac.  Le  canal  de  l'urèthre,  très-étroit,  était  forte- 
ment détourné  à  droite.  Le  clitoris,  autrefois  très- voisin 
de  l'orifice  fistuleux  persistant,  s'en  trouvait  maintenant 
séparé  par  un  espace  assez  grand,  légèrement  ulcéré!  La 
cavité  péritonéale  du  bassin  était  exempte  de  toute  trace 
d'inflammation. 

Ces  particularités  nécroscopiques,  tout  en  confirmant  la 
réalité  de  la  réunion  de  la  plu^  grande  partie  de  l'énorme 
fistule  que  j'avais  eu  a  combattre,  me  permirent  de  com- 
prendre enfin  la  raison  des  singularités  qui  avaient  été  ob- 
servées pendant  le  traitement.  En  effet,  il  est  évident  que 
l'urine  des  deux  uretères  allait  naturellement  se  diriger 
vers  la  rigole  du  côté  gauche  de  la  vessie;  arrivée  là,  elle 
se  portait  au  dehors  par  la  voie  la  plus  courte  et  la  plus 
directe,  qui  était  celle  que  lui  présentait  cette  rigole,  et 
elle  n'avait  aucune  tendance  à  sortir  par  le  canal  de 
l'urèthre,  dont  l'orifice  vésical,  très-étroit,  était  défavora- 
blement placé  sur  une  partie  convexe  et  assez  élevée  de  la 
poche  urinaire.  Après  la  suture,  l'urine  était  venue  s'en- 
gouffrer dans  le  cul-de-sac  formé  par  la  partie  antérieure 
de  l'infundibulum  et  avait  exercé  contre  lui  tous  ses  efforts, 
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tandis  qu'elle  n^aTait  passé  qu'avec  difficulté  par  la  sonde 
engagée  obliquement  dans  la  vessie  par  le  canal  de  l'urè- 
thre:  de  là  les  ténesmes  vésicaux,  qui  avaient  fini  par  briser 
les  adhérences  établies  et  qui  avaient  déterminé  Texpul- 
sien  de  la  sonde.  En  un  mot,  la  disposition  des  parties 
était  tellement  changée,  que  le  véritable  canal  d'évacuation 
de  Turine  était  devenu  Tinfundibulum  existant  à  l'angle 
antérieur  de  la  fistule,  tandis  que  l'urèthre  était  converti 
en  une  espèce  de  conduit  accessoire,  incapable,  à  cause 
de  sa  direction  vicieuse,  de  remplir,  même  avec  le  secours 
do  cathéter,  les  fonctions  qui  lui  sont  ordinairement  dé- 
Toloes. 


SIIIÉIE  OBSERVATION. 


nSTlXB    ¥isi€0-VACnALE. 

lipÊÊÊbremses  opêraiians  praiiquées  sans  sucées  par  d'anciens  pro- 
cédés. —  Guérison  après  une  opération  faite  daprès  ia  méthode 


Madame  Y...,  de  Termonde,  âgée  de  SO  ans  environ, 
d'un  tempérament  lymphatique  mais  d'une  bonne  consti- 
tution, vînt  me  trouver,  en  juillet  1863,  pour  me  prier 
d'opérer  une  fistule  vésico-vaginale  qui,  depuis  quatre  ans, 
la  tourmentait  à  un  tel  point,  qu'elle  avait  été  obligée  de 
9e  séquestrer  presque  complètement  et  de  se  borner  à  ne 
Toir  que  ses  plus  proches  parents. 

Cette  dame  avait  eu  un  premier  accouchement  il  y  a 
huit  ans.  H  avait  été  très-long  et  très-pénible  et  avait 
nécessité  l'application  du  forceps.  Cependant  elle  s'en  était 
assez  bien  rétablie  ainsi  que  l'enfant,  qui,  quoique  malade 
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en  naissant^  avait  insensiblement  récupéré  la  santé  et  se 
trouve  encore  aujourd'hui  bien  portant. 

Depuis,  Madame  Y...  avait  eu  huit  couches,  lesquelles 
avaient  présenté  cette  circonstance  remarquable  que, 
chaque  fois,  l'enfant  était  venu  à  une  époque  moins  rap- 
prochée du  terme  ordinaire.  Les  premiers  enfants  avaient 
seuls  vécu  quelques  jours  ou  quelques  heures  et  les  der- 
niers étaient  mort-nés. 

n  j  a  quatre  ans,  à  sa  cinquième  couche,  le  forceps  dut, 
comme  à  l'ordinaire,  être  appliqué,  et  les  tractions  qu'il 
fallut  exercer  furent  tellement  violentes,  que  l'instrument 
glissa  sur  la  tète  et  s'échappa  par  trois  fois.  Il  fut  réap- 
plîqué  une  quatrième,  mais  l'accoucheur,  s'étant  blessé 
à  la  main,  le  laissa  dans  la  matrice  pour  éviter  l'obligation 
d'une  nouvelle  introduction.  Il  attendit  ainsi  patiemment, 
depuis  sept  heures  du  soir  jusqu  a  trois  heures  du  matin, 
que  les  contractions  de  la  matrice  eussent  fait  descendre  la 
tète;  alors,  après  de  nouveaux  efforts,  il  parvint  à  extraire 
un  enfant  qui,  d'après  les  apparences,  devait  être  mort 
depuis  plusieurs  heures.  A  la  suite  de  cet  accouchement, 
la  patiente  ne  ressentit  que  des  douleurs  locales,  qui,  le 
troisième  jour,  furent  accompagnées  de  l'écoulement  des 
urines  par  le  vagin  et  de  la  suppression  de  leur  passage  par 
le  canal  de  l'urèthre. 

Six  semaines  après,  un  chirurgien  visita  le  vagin  et 
reconnut,  au  voisinage  du  col  utérin,  une  fistule  du  dia- 
mètre d'une  pièce  d'un  franc,  qu'il  résolut  de  traiter  par 
les  caustiques.  Il  employa  une  première  fois  le  fer  rouge  ; 
mais  la  malade  s'étant  refusée  à  de  nouvelles  applications 
de  ce  moyen  thérapeutique,  il  eut  recours  ensuite  à  d'autres 
agents,  la  pierre  infernale,  le  nitrate  acide  de  mercure,  etc. 
Cette  médication,  qui  fut  réitérée  un  grand  nombre  de  fois 
et  continuée  pendant  sept  à  huit  mois,  eut  pour  résultat 
la  réduction  du  diamètre  de  la  fistule  à  celui  d'une  grosse 
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lentille,  mais  eUe  n'exerça  aucune  influence  sur  les  incom- 
modités de  la  patiente.  Le  seul  changement  obtenu  fut  la 
posnbilité  de  retenir  l'urine  pendant  très- peu  de  temps 
et  d'en  évacuer  une  certaine  quantité  pendant  la  station 
deboat.  Dans  la  position  couchée,  le  liquide  continuait  à 
couler  comme  auparavant. 

Sur  ces  entrebites.  Madame  Y...  devint  de  nouveau  en- 
ceinte, et  cette  circonstance  contraria  un  peu  les  tentatives 
de  guérison  pac  la  cautérisation  :  celle-ci  ne  fut  continuée 
c|ue  d'une  manière  fort  irr^ulière.  Un  avortement  eut 
lieu  à  six  mois  et  demi. 

Peu  de  temps  après  survint  une  nouvelle  grossesse.  A  peu 
près  vers  le  troisièine  mois  de  la  gestation,  il  y  a  environ 
deux  ans  et  demi,  la  malade  se  confia  aux  soins  éclairés 
d'un  chirurgien  habile,  qui  mit  d'abord  en  usage  un  pro- 
cédé de  suture  enchevillée  pratiquée  au  moyen  de  fils  de 
Un;  elle  échoua,  la  réunion  immédiate  n'ayant  pas  eu  lieu 
et  les  fils  ayant  traversé  les  tissus.  A  cinq  mois  et  demi,  la 
malade  avorta  de  nouveau. 

On  fit  alors  une  nouvelle  opération,  dans  bqtielle  la 
pince  de  H.  le  professeur  Soupart  fut  mise  en  œuvre.  Au 
bout  de  cinq  à  six  jours  cet  instrument  fut  enlevé,  mais  la 
fistule  n'en  avait  pas  été  modifiée.  Après  cet  échec,  on  en 
revint  à  la  première  opération,  qui  n'eut  pas  un  meilleur 
résultat,  puisque,  vers  le  deuxième  jour  déjà,  l'opérée  avait 
senti  couler  l'urine  par  la  fistule  et  que,  le  cinquième,  les  fils, 
après  avoir  traversé  les  lèvres  de  la  plaie,  étaient  tombés  avec 
l'appareil  tout  entier  etétaientsortisspontanément  du  vagin. 

Dès  ce  moment,  le  découragement  s'empara  de  la  pauvre 
patiente,  qui,  voyant  l'inutilité  de  toutes  les  tentatives 
faites  en  vue  de  la  guérir,  Datiguée  de  la  position  horizon- 
tale qu'on  lui  faisait  garder  dans  son  Ut  depuis  près  de 
sept  mois,  se  refusa  désormais  à  tout  traitement  et  se 
contenta,  pour  obvier  autant  que  possible  aux  désagré- 
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loents  de  son  infirmité^  de  porter  un  petit  appareil  confec- 
tionné par  un  bandagiste  de  Bruxelles.  Deux  ans  se  pas- 
sèrent dans  cette  pénible  situation.  Pendant  ce  laps  de 
temps,  elle  eut  encore  deux  avortements,  l'un  à  quatre 
mois,  l'autre  à  trois  mois  de  grossesse.  Cependant,  environ 
deux  mois  après  sa  dernière  fausse  couche,  elle  eut  con- 
naissance des  succès  que  j'avais  obtenus  par  l'application  de 
la  méthode  américaine,  et,  renaissant  à  l'espoir,  elle  résolut 
de  s'accrocher  à  cette  dernière  planche  de  salut.  Elle  vint 
donc  s'installer  à  Bruxelles  pour  s'y  confier  à  mes  soins. 

Je  l'examinai  avec  toute  l'attention  que  comportait  un 
cas  si  intéressant  et  constatai  à  la  partie  la  plus  élevée  du 
vagin,  tout  près  du  col  utérin,  l'existence  d'une  fistule 
arrondie,  du  diamètre  d'un  centimètre  environ.  L'ouver- 
ture en  était  placée  près  de  la  ligne  médiane,  mais  un  peu 
à  gauche;  le  col  de  la  matrice  était  effacé  et  en  partie  formé, 
ainsi  que  toutes  les  parties  voisines  de  la  fistule,  d'un  tissu 
cicatriciel  dur  et  inégal,  indice  des  escharcs  et  des  opéra- 
tions dont  cette  région  avait  été  le  siège.  La  muqueuse 
vésicale  faisait  hernie  par  Torifice,  et  une  grande  quantité 
d'urine  s^échappait  par  celui-ci  quand  on  en  écartait  les 
bords  au  moyen  d'une  sonde.  Les  grandes  lèvres,  les  fesses, 
la  partie  supérieure  des  cuisses  étaient  rouges,  excoriées, 
douloureuses,  malgré  les  soins  de  propreté  les  plus  minu- 
tieux que  la  malade  n'avait  jamais  négligés. 

Je  procédai  à  l'opération  le  26  juillet,  en  présence  de 
HM.  les  docteurs  Wimmer,  Poirier,  Max  et  Roger. 

La  patiente  ayant  été  placée  dans  le  décubitus  latéral, 
l'avivemcnt  fut  pratiqué  en  partie  sur  la  paroi  vaginale, 
en  partie  sur  le  col  utérin  et  sur  le  tissu  cicatriciel  coriace 
qui  bordait  la  fistule.  A  plusieurs  reprises  il  fallut  attaquer 
les  couches  déjà  avivées  à  une  plus  grande  profondeur, 
pour  arriver  à  une  substance  suffisamment  vasculaire. 
L'introduction  des  aiguilles  fut  issez  difficile,  vu  la  grande 
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résistance  du  tissu  qu'elles  devaient  traverser  en  certains 
endrcHts;  plusieurs  d'entre  elles  se  brisèrent  même  pendant 
leur  introduction,  et  il  fut  assez  difficile  d  en  dégager  la 
pcnnte  de  la  profondeur  de  la  lèvre  supérieure  de  la  plaie. 
Quinze  points  de  suture  furent  placés.  Une  sonde,  intro- 
duite par  le  canal  de  Turèthre  dans  la  vessie,  servit  de 
guide,  tant  pour  empêcher  de  pousser  l'avivement  trop 
profondément  que  pour  faire  éviter  l'introduction  des  fils 
dans  la  cavité  urinaire.  Après  la  réunion,  je  constatai  que 
la  ligne  résultant  de  l'affrontement  des  lèvres  formait  une 
légère  courbe  dirigée  un  peu  obliquement  de  gauche  à 
droite  et  de  bas  en  haut. 

Après  cette  opération,  qui  avait  duré  une  heure  trois 
quarts,  la  patiente  fut  mise  au  lit  avec  les  précautions 
ordinaires,  les  genoui  soulevés  et  I^èrement  écartés.  Une 
sonde  d^étain  fut  introduite  dans  la  vessie  et  l'urine  reçue 
dans  un  vase  contenant  une  éponge,  etc.  Je  fis  administrer 
deux  centigrammes  d'acétate  de  morphine,  à  répéter  le  soir 
au  besoin.  Régime  animal,  trois  repas  par  jour. 

27  juillet.  La  nuit  a  été  bonne,  mais  sans  sommeil.  Point 
de  fièvre;  appétit  excellent.  Madame  V...  insiste  sur  la 
différence  de  son  état  actuel  avec  celui  qui  suivait  les 
opérations  précédentes.  Elle  n'éprouve  aucune  autre  dou- 
leur qu'un  peu  de  courbature  produite  par  la  position 
qu'elle  a  gardée  pendant  l'opération;  elle  n'a  ni  ténesmes 
ni  sensation  d'écoulement  dans  le  vagin;  l'urine  est  rendue 
daire  et  limpide. 

28  juillet.  L'opérée  a  passé  une  bonne  nuit.  Son  état 
général  est  excellent.  Ea  sonde  a  une  grande  tendance  à 
se  retourner,  quoi  qu'on  fasse  pour  la  maintenir  droite. 
Les  urines  sont  devenues  un  peu  louches. 

29  juillet.  Introduction  d'une  nouvelle  sonde,  à  laquelle 
je  donne  une  autre  courbure.  Deux  poudres  d'acétate  de 
morphine  comme  les  jours  précédents. 
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80  juillet.  Tout  est  en  bon  état.  La  sonde  ne  se  retourne 
plus. 

81  juillet.  Continuation. 

1er  août.  L'urine  a  cessé  de  couler  depuis  quatre  heures 
et  demie  du  matin  jusqu'à  huit  heures,  la  sonde  étant 
bouchée  par  des  mucosités  et  un  peu  de  sang  mêlés  à 
des  dépôts  urinaires.  Après  l'avoir  enlevée  et  nettoyée,  je 
la  remets  et  obtiens  environ  cent  vingt  grammes  d'urine. 
En  changeant  les  alèzes,  j'aperçois  une  phlyctène  qui  s'est 
formée  à  la  fesse. gauche;  des  mucosités  jaunâtres  s'écou- 
lent en  abondance  par  le  vagin.  Poudre  de  lycopode  sur 
les  alèzes. 

2  août.  Le  canal  de  Turèthre  est  devenu  sensible  à 
l'introduction  de  la  sonde,  qui  s'est  encore  bouchée  comme 
la  veille. 

4  août.  Tout  marche  à  souhait.  La  constipation  a  été 
maintenue  jusqu'aujourd'hui,  grâce  à  l'administration 
journalière  de  l'acétate  de  morphine.  L'appétit  s'est  par- 
faitement conservé  et  la  fièvre  a  été  nulle.  J'enlève  les  fils. 
La  fistule  parait  guérie.  Je  cesse  l'introduction  de  la  sonde  à 
demeure  et  fais  pratiquer  le  cathélérisme  cinq  fois  par  jour. 

6  août.  Suppression  du  cathétérisme.  Madame  Y. ..retient 
ses  urines  pendant  quatre  heures,  puis  les  expulse  volon- 
tairement. J'examine  le  vagin  et  ne  découvre  plus  aucun 
pertuis  au  niveau  de  la  fistule.  Je  permets  à  l'opérée  de  se 
lever. 

7  août.  Sur  la  demande  de  la  patiente,  j'administre  un 
purgatif  qui  opère  dans  la  journée. 

Quelques  jours  après,  à  la  suite  d'une  visite  qui  fait 
constater  une  guérison  parfaite,  Madame  V...  retourne  à 
Termonde,  débarrassée  radicalement  de  son  infirmité. 

Par  une  lettre  datée  du  11  mars  1870,  Madame  V...  me 
donne  les  renseignements  suivants  : 
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a  Je  n'ai  plus  que  le  souYenir  de  la  cruelle  infirmité 
I»  dont  TOUS  m'avez  si  heureusement  délivrée.  H  ne  me 
D  reste  ni  gène^  ni  le  moindre  inconvénient;  je  suis  en  un 
y>  mot  ce  que  j'étais  avant  ce  cruel  accident...  Il  n'y  a  que 
y>  les  r^les  qui,  depuis  l'opération,  ont  cessé  de  fonctionner 
9  r^ulièrement  Pendant  le  temps  que  je  portais  la  fistule, 
1»  dles  venaient  aux  époques  voulues;  mais  depuis,  je  les 
B  ai  toutes  les  trois  semaines,  d'autres  fois  elles  retardent 
i>  de  six  à  sept  semaines,  sans  que  pour  cela  j'en  éprouve 
V»  le  moindre  dérangement. 

y>  Depuis  l'opération  je  suis  devenue  quatre  fois  enceinte; 
»  malheureusement  toutes  mes  grossesses  se  sont  terminées 
»  par  des  fausses  couches  et  des  hémorrhagies.  Chose  à 
»  remarquer,  c'est  que  chaque  fois  mes  grossesses  dimi- 
D  nuaient  de  durée.  La  première  fausse  couche  a  eu  lieu 
r>  après  six  mois  de  grossesse,  la  deuxième  après  quatre, 
D  la  troisième  après  trois,  et  la  dernière  après  deux  mois. 
D  La  première  grossesse  est  survenue  quatre  mois  après 
D  l'opération;  depuis  deux  ans  et  demi,  je  n'ai  plus  été 
j>  enceinte,  d 


SEPTIÈME  OBSERVATION. 


CBâHDE  rUTDLK  visiCO-VACnALB. 

Ùemx  opéraHans.  —  Formation  d'une  nouveUe  fistuie  vésicaie 
eervico^  utérine.  —  Hémorrkagies.  —  Persistance  d'un  petit 
pertuis, 

Thérèse  De  K...,  de  Buggcnhout  (Flandre  orientale), 
âgée  de  89  ans,  d'une  constitution  asseï  bonne,  d'un  tem- 
pérament sanguin,  a  eu  deux  enfants  d'un  premier  ma- 
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riage.  Ses  couches  ont  été  très-faciles  et  très-heureuses. 
Mariée  pour  la  seconde  fois  il  y  a  cinq  ans,  elle  est  encore 
devenue  enceinte.  La  grossesse  s'est  passée  sans  accidents 
et  l'accouchement  s'est  fait  à  ternie;  mais  le  travail  a  été 
long  et  très-douloureux.  La  sage-femme,  voyant  qu'après 
trois  jours  de  souffrance  l'accouchement  ne  se  terminait 
pas,  fit  appeler  le  docteur  du  village,  qui  appliqua  le  forceps 
à  deux  reprises,  une  fois  à  minuit  et  une  autre  dans  la 
matinée.  Ses  premières  tentatives  furent  d'abord  vaines; 
mais,  ayant  attaché  un  lacs  aux  manches  du  forceps,  il  le 
confia  à  la  sage-femme  en  lui  recommandant  de  tirer 
pendant  que  lui-même  agirait  sur  l'instrument,  et  il  par- 
vint ainsi  à  amener  un  enfant  mort,  dont  la  tête,  au  dire 
de  la  femme,  était  très-volumineuse.  L'accouchement  fut 
suivi  immédiatement  d'hémorrhagie;  de  plus,  l'accouchée 
dut  rester  de  cinq  à  six  semaines  au  lit  pour  une  maladio 
dont  elle  ne  peut  autrement  rendre  compte  qu'en  disant 
qu'elle  la  faisait  beaucoup  souffrir  du  ventre  et  qu'elle 
l'empêchait  de  manger.  Les  règles  furent  près  d'un  an  à 
reparaître,  mais  insensiblement  elles  reprirent  leur  cours, et 
aujourd'hui  elles  sont  redevenues  faciles  et  non  douloureuses. 

Trois  ou  quatre  jours  après  l'accouchement,  la  femme 
s'aperçut  de  l'existence,  par  le  vagin,  d'un  écoulement 
d'urine  qui  depuis  ce  moment  ne  cessa  plus;  dans  le  prin- 
cipe, le  liquide  se  ^lêlait  à  l'écoulement  lochial,  plus  tard  il 
se  montra  constamment  accompagné  d'un  suintement 
sanieux  et  mucoso-purulent. 

Lors  de  mon  premier  examen,  la  malade  exhale  une 
odeur  infecte;  la  peau  des  cuisses,  de  la  vulve  et  des  par- 
ties voisines  est  excoriée,  macérée,  eczémateuse;  les  plis  de 
l'anus  surtou  t  sont  le  siège  de  fissures  qui  s'accompagnent  de 
leurs  symptômes  ordinaires,  défécation  très- douloureuse, 
selles  dures,  constipation  volontaire,  etc.  L'exploration 
au  moyen  de  la  sonde  et  du  spéculum  fait  découvrir  une 
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inflammation  chronique  du  vagin,  du  col  utérin  et  de  la 
vessie.  Dians  le  fond  du  vagin  on  voit  celle-ci  former  un 
énorme  champignon  boursouflé,  fongueux  et  suppurant, 
faisant  hernie  à  travers  Touverture  de  la  fistule.  Il  est  assez 
difficile  de  refouler  ce  champignon  et  encore  plus  difficile 
de  le  maintenir  réduit;  mais,  quand  on  y  est  parvenu,  on 
voit  que  l'orifice  qui  lui  livre  passage  présente  à  peu  près  le 
diamètre  d'une  pièce  de  cinq  francs.  La  direction  de  la 
fistule  est  oblique  à  partir  du  côté  droit  du  col  utérin 
jusque  vers  la  partie  moyenne  gauche  du  vagin.  Sa  forme 
est  celle  d'un  ovale  dont  le  grand  axe  est  dirigé  dans  le 
sens  qui  vient  d^èlre  indiqué.  Le  bord  supérieur  en  est  épais 
et  confondu  avec  le  col  utérin;  l'inférieur  est  mince  et 
presque  tranchant. 

Dans  cet  état  de  choses,  on  conçoit  que  je  devais  m'at- 
tendre  à  de  grandes  difficultés.  La  hernie  de  la  vessie,  la 
presque  irréductibilité  du  champignon  qu'elle  formait, 
l'étendue  de  la  fistule,  sa  position  au  fond  du  vagin,  ses 
connexions  avec  le  col  utérin,  tout  cela  devait  singuliè- 
rement  comphquer  le  mode  opératoire  et  diminuer  les 
chances  de  succès. 

Résolu  cependant  à  passer  outre,  je  procédai  à  l'opération 
le  24  novembre  1863.  Une  anse  de  fil  fut  d'abord  engagée 
dans  le  milieu  des  deux  lèvres  de  l'ouverture  fistuleuse, 
et  les  deux  chefs,  ramenés  à  l'extérieur,  en  furent  confiés  à 
un  aide.  Elle  procura  le  double  avantage  de  maintenir  rap- 
prochés les  deux  bords  de  l'orifice  en  fermant  toute  issue 
au  champignon  vésicaL,  et  de  faciliter  l'abaissement  de  la 
région  sur  laquelle  devait  porter  la  manœuvre  chirurgicale. 

Tout  étant  ainsi  disposé,  Tavivement  est  pratiqué,  en 
arrière  aux  dépens  du  col  utérin,  qui  est  rafraîchi  au 
moyen  du  ténotome  et  des  ciseaux,  en  avant  sur  la  sub- 
stance vaginale,  pour  laquelle  ce  dernier  instrument  suffit. 
Treize  points  de  suture  sont  ensuite  appliqués;  dix  d'entre 
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eux  ifintéressent  que  le  vagin,  tandis  que  trois  autres  em- 
brassent simultanément  la  paroi  vaginale  et  la  substance 
du  col  de  la  matrice.  Ces  deux  temps  de  l'opération  sont 
surtout  rendus  laborieux  par  la  grande  dureté  du  col,  dont 
une  partie  est  transformé  en  un  tissu  fibreux  si  tenace  que, 
malgré  toutes  les  précautions  prises,  plusieurs  aiguilles  se 
brisent  en  le  traversant  et  que  la  pointe  de  Tune  d'elles 
ne  peut  en  être  retirée.  Une  autre  cause  de  désagréments, 
d'obstacles  et  de  lenteur  dans  la  manœuvre  opératoire,  est 
l'apparition  d'une  hémorrliagie  en  nappe  qu'il  est  impos- 
sible d'arrêter  avant  le  serrement  des  fils. 

La  suture  terminée  a  la  forme  d'une  longue  ligne  régu- 
lière, s'étendant  obliquement  en  bas  et  à  gauche,  en  lon- 
geant et  comprenant  dans  son  trajet  le  côté  droit  de  la 
lèvre  antérieure  du  col  de  l'utérus.  Une  injection  poussée 
dans  la  vessie  démontre  que  l'oblitération  hermétique  de 
la  fistule  est  efiectuée.  La  malade  est  placée  dans  la  posi— 
tion  ordinaire  et  soumise  à  l'usage  de  la  sonde  d'étain 
maintenue  à  demeure. 

Les  suites  de  l'opération  sont  d'abord  favorables.  Pen- 
dant les  six  premiers  jours,  il  ne  s'écoule  du  vagin  qu'un 
peu  de  liquide  mucoso-purulent,  produit  de  l'ancienne 
inflammation  du  col  utérin  et  du  vagin.  La  sonde  donne 
issue  à  une  urine  brune,  trouble,  déposant  aussi  du  muco- 
pus,  ce  qui  s'explique  par  l'état  antérieur  de  la  portion  de 
vessie  lierniée  dans  le  vagin.  L'instrument  est  souvent 
rétiré  et  nettoyé  et  j'en  change  fréquemment  la  courbure. 
Malgré  tous  les  soins  employés  il  est  impossible  de  le  main- 
tenir convenablement  en  place,  car  la  femme,  qui  est 
d'une  intelligence  extrêmement  bornée  et  de  plus  très- 
déraisonnable,  y  touche  à  tout  moment  et  se  tourne  et 
retourne  sans  tenir  aucun  compte  des  recommandations 
qui  lui  sont  faites.  A  plusieurs  reprises  on  trouve  la  sonde 
sortie  et  la  vessie  remplie  d'urine.  Je  finis  même  par  être 
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chbgt  de  renoncer  au  calhétérisme  permanent  et  par  me 
résigner  a  ne  faire  é?acuer  la  Yessie  que  quatre  ou  cinq  fois 
par  jour. 

Juaqpi'an  80  novembre,  malgré  toutes  ces  imprudences 
et  ces  contre-temps,  l'urine  avait  cessé  de  couler  par  le 
▼agin  et  la  constipation  avait  pu  être  maintenue  par  les 
moyens  ordinaires,  c'est-à-dire  en  employant  le  r^me 
animal  et  Tacétate  de  morphine.  Mais  ce  jour-là,  la  femme, 
sans  prévenir  personne,  cède  au  besoin  d'aller  à  la  selle,  et, 
dans  les  efforts  qu'elle  fait  pour  expulser  des  matières  dures 
et  accumulées,  rompt  probablement  quelques  points  de 
suture,  car,  à  partir  de  ce  moment,  les  urines  recommen- 
cent à  couler  par  la  vulve.  Le  lendemain,  je  constate  que 
trois  fils,  situés  au  centre  de  la  ligne  de  réunion,  ont  tra- 
versé une  lèvre  de  la  plaie  et  donné  ainsi  naissance  à  une 
ouverture  par  laquelle  s'échappe  une  petite  nappe  de 
liquide  urinaire;  partout  ailleurs  les  fils  tiennent  ferme. 
La  réunion  immédiate  ayant  ainsi  échoué,  je  ne  crois  pas 
nécessaire  d'attendre  l'époque  ordinaire  de  la  levée  des 
fils  et  je  les  retire  tous  successivement,  abandonnant  à  la 
nature  le  reste  de  la  cicatrisation. 

Une  opération  complémentaire  était  devenue  nécessaire 
Je  ne  jugeai  pas  convenable  de  la  faire  avant  que  les  (Mirties 
eussent  récupéré  leur  fermeté  et  leur  résistance.  D'ailleurs 
l'opérée  se  trouvait  dans  de  telles  conditions  d'agitation,  de 
démoralisation  et  d'insubordination,  qu'il  eût  étéimpossible 
d'y  procéder  sans  lui  Cure  courir  de  véritables  dangers.  Je 
la  renvoyai  donc  à  son  village,  en  lui  faisant  promettre  de 
revenir  plus  tard  pour  me  permettre  de  terminer  le  trai- 
tement. 

Le  12  mars  1864,  elle  rentre  à  l'hôpital,  ou  un  nouvel 
examen  fait  découvrir  des  complications  imprévues  qui 
doivent  faire  naître  de  nouvelles  difficultés.  Voici  dans  quel 
état  se  trouve  la  r^on  du  fond  du  vagin  : 
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En  dessous  et  à  gauche  du  col  utérin  existe  une  ouverture 
oblique  en  bas  et  à  gauche,  assez  grande  pour  permettre 
l'introduction  du  doigt.  Je  vois  à  peine  la  trace  de  la 
première  fistule,  qui  s'étendait  si  loin  vers  la  paroi  latérale 
gauche  du  vagin.  Le  col  est  très-rapproché  de  la  portion 
de  fistule  restante;  il  est  efiacé  et  le  cul-de-sac  vaginal 
antérieur  a  complètement  disparu.  Une  bonne  portion 
du  museau  de  tanche  qui  entrait  dans  la  composition  de 
l'ancienne  ouverture  est  cicatrisée  :  mais,  en  examinant 
bien,  je  trouve  dans  cette  cicatrice  un  nouveau  trajet 
fistuleux,  assez  large  pour  admettre  une  plume  de  corbeau, 
et  qui,  venant  de  la  vessie,  traverse  la  paroi  antérieure  du 
col  et  va  s'ouvrir  dans  la  cavité  même  de  cet  organe.  H  en 
résulte  qu'au  lieu  d'une  fistule  qui  existait  d'abord  il  y  en 
a  maintenant  deux,  qui  sont  séparées  l'une  de  lautre  par 
un  pont  formé  de  la  substance  même  du  col ,  qu'il  faudra 
intéresser  pour  pouvoir  fermer  l'issue  à  l'urine;  cette  né- 
cessité exposera  probablement,  comme  la  première  fois,  à 
tous  les  inconvénients  d'une  hémorrhagie. 

J'attaquai  ces  difficultés  le  15  mars.  Avant  de  com- 
mencer l'opération  proprement  dite,  je  passai  une  anse  de 
fil  à  travers  le  pont  qui  séparait  les  deux  orifices  fistuleux 
et  je  me  servis  ainsi  de  la  complication  même  pour  attirer 
facilement  vers  l'extérieur  la  région  où  devait  porter  l'avi- 
vement.  Celui-ci  est  d'abord  pratiqué  sur  la  lèvre  inférieure, 
puis  prolongé  vers  les  angles,  ou  les  ciseaux  rencontrent 
un  tissu  cicatriciel  extrêmement  dur.  L'aide  attire  ensuite 
fortement  en  bas  le  pont  de  substance  intermédiaire  aux 
deux  fistules,  que  j'incise  verticalement  vers  son  milieu 
avec  le  ténotome,  en  ayant  soin  d'en  laisser  intacte  la 
paroi  vésicale;  je  saisis  successivement  de  chaque  côté  les 
lèvres  résultant  de  cette  incision  et  je  les  avive  de  telle 
sorte  que,  d'une  part,  elles  viennent  rejoindre  les  angles 
du  bord  saignant  déjà  formé,  et  que,  de  l'autre,  l'excision 
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comprenne  le  trajet  fistuleux  ouvert  dans  la  cavité  du  col; 
je  prolonge  ensuite  FaTiveinent  jusqu'à  environ  sept  milli- 
mètres au  delà  du  pourtour  supérieur  de  la  fistule  vésicale 
oervico-utérine.  Ce  temps  de  l'opération,  qui  est  pratiqué 
tantôt  avec  le  ténotome  tantôt  avec  les  ciseaux,  donne  à  la 
totalité  de  la  plaie  une  forme  triangulaire;  la  lèvre  infé- 
rîeare  en  est  simple,  l^èrement  oblique  à  gauche  et  en 
bas,  tandis  que  la  lèvre  supérieure  est  formée  de  deux  par- 
ties constituées  presque  entièrement  de  tissu  utérin,  qui  se 
réani»ent  sous  un  angle  aigu  vers  le  milieu  de  la  paroi 
antérieure  du  col. 

Pour  opérer  la  réunion  de  ces  bords,  les  fib,  à  partir 
de  chacun  des  angles  extrêmes  des  parties  avivées,  sont 
passés  à  travers  la  lèvre  inférieure  du  triangle  et  les  deux 
parties  correspondantes  des  bords  appartenant  au  col  : 
cette  lèvre  est  ainsi  attirée  insensiblement  vers  le  fond  de 
Fangle  supérieur  de  la  plaie.  Arrivée  là,  la  suture  est 
terminée  par  deux  points  transversaux  qui  embrassent  en 
même  temps  les  deux  côtés  de  l'angle  et  la  portion  de 
la  lèvre  inférieure  qu'il  intercepte.  Ces  deux  points  pa- 
raissent indispensables  pour  assurer  la  cicatrisation  en  cet 
endroit,  car  c'est  là,  sans  aucun  doute,  que  l'adhésion 
se  fera  le  plus  difficilement,  vu  la  tendance  qu'aura  la 
lèvre  inférieure  à  reprendre  son  emplacement  primitif.  La 
manoeavre  chirurgicale  est  constamment  contrariée  par  la 
petite  hémorrhagie  que  j'avais  prévue.  Seize  points  de  suture 
sont  nécessaires  pour  mener  à  bonne  fin  cette  opération, 
qui  dure  près  de  trois  heures.  Pour  passer  les  aiguilles,  je 
me  sers  pour  la  première  fois  d'un  porte-aiguille  dont  les 
mors,  formant  une  étoile  de  rainures  qui  permet  d'y  fixer 
l'aiguille  dans  toutes  les  directions  voulues,  sont  maintenus 
rapprochés  par  l'action  d'un  ressort  à  cliquet. 

Le  cathétérisme  ayant  été  pratiqué  après  l'opération,  une 
injection  poussée  dans  la  vessie  indique  que  la  réunion  est 
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I  complète.  Le  traitement  consécutif  ordinaire  est  institué. 

i  Le  lendemain  16  mars  et  les  jours  suivants,  Topérée  se 

I  trouve  dans  un  état  très-satisfaisant.  Elle  est  devenue  aussi 

raisonnable  qu'elle  l'avait  été  peu  la  première  fois. 

21  mars.  Je  vérifie  l'état  des  parties  et  je  trouve  que 
pas  une  goutte  d'urine  ne  s'échappe  par  le  vagin.  La 
sonde,  qui  était  obstruée,  est  nettoyée;  après  sa  réintro- 
duction, un  jet  d'urine  s'écoule  à  l'extérieur  :  tout  semble 
donc  promettre  une  guérison  complète.  Cependant,  au 
commencement  de  la  nuit  suivante,  sans  autres  symptômes 
précurseurs  qu'un  peu  d'agitation  et  de  céphalalgie,  il 
survient  une  assez  Forte  hémorrhagie,  le  vagin  se  remplit 
de  caillots  et  un  peu  de  sang  sort  par  la  sonde  avec  l'urine. 
Cette  hémorrhagie  s'arrête  d'elle-même  et  ne  se  renouvelle 
pas  le  lendemain;  mais  la  sortie  de  l'urine  par  la  sonde 
diminue  et  celle  par  le  vagin  reparait  :  il  est  donc  vrai- 
semblable que  l'écoulement  de  sang,  dont  le  siège  n  a  pu 
être  que  le  col  de  la  matrice,  a  dû  se  frayer  une  route  à 
travers  les  points  de  suture,  et  rétablir  ainsi  la  communi- 
cation entre  le  vagin  et  la  vessie. 

28  mars.  L'examen  direct  confirme  cette  supposition  et 
fait  reconnaître  que  les  deux  fistules  sont  cicatrisées,  ainsi 
que  le  pont  qui  les  séparait,  mais  que,  dans  l'angle  supé- 
rieur de  la  suture,  il  persiste  un  pertuis  autour  duquel  se 
trouvent  des  bords  livides,  flasques,  embrassés  par  des 
fils  entièrement  relâchés.  Ne  pouvant  plus  compter  sur 
l'occlusion  de  cette  ouverture,  j'enlève  tous  les  points  de 
suture  et  j'abandonne  la  cicatrisation  à  elle-même. 

Il  n'y  avait  pas  à  songer  pour  le  moment  à  une  nouvelle 
opération;  je  pris  donc  le  parti  de  renvoyer  encore  une 
fois  la  femme  à  la  campagne,  en  lui  recommandant  de 
revenir  pour  subir  le  supplément  de  traitement  qui  restait 
encore  à  instituer.  Malheureusement  elle  ne  tint  pas  compte 
de  mes  conseils  et  je  ne  la  vis  plus  reparaître. 
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IL  le  irfiarinacien  Van  Baveghem,  qui  m'ayait  adressé 
eette  femme,  m'a  fait  connaître  récemment  les  droon- 
stances  impérieuses  qoi  l'ont  empêchée  de  se  représenter 
à  rbôpital.  n  a  eu  en  outre  l'obligeance  de  prendre  chez 
cDe  de  nouYcUes  informations  dans  le  courant  du  mois 
de  mars  1870.  Il  résulte  de  ces  renseignements  que  la 
malade  continue  à  perdre  ses  urines,  mais  que  cependant 
die  peut  plus  ou  moins  les  retenir  dans  la  position  asnse 
oa  quand  elle  est  penchée  en  avant  Ses  menstrues  ont 
reparu  fort  irr^^lièrement;  depuis  la  dernière  opération, 
cDe  n'est  plus  dcYcnue  enceinte. 


HOITIÉIE  OBSERVATION. 


nsTTLB  ràsiCfHWAKSMAhm  DC  Bâs-roaD  db  la  tbsmb. 
Cne  opéraiUm.  —  GuérUtm. 

Virginie  P...,  de  Grand,  ménagère.  Agée  de  26  ans,  d'une 
petite  taille  mais  d'une  bonne  constitution,  s'est  accouchée, 
il  y  a  deux  ans,  de  son  premier  enfant  Ses  couches  ont  été 
très-pénibles  :  le  travail  a  duré  plus  de  trois  jours,  et  ce 
n'est  qu'après  une  heure  de  manœuvres  au  moyen  du 
levier  flamand  que  l'on  a  amené  un  enfant  mort.  Les  suites 
de  l'accouchement  furent  encore  plus  malheureuses,  car  la 
femme  resta  malade  pendant  près  de  huit  mois.  Cependant 
les  lésions  produites  localement  ne  firent  naître  le  symptôme 
caractéristique  de  la  fistule,  c'est-à-dire  l'écoulement  de 
Turine  par  le  vagin,  que  vers  le  quinzième  jour  après  la 
dâivrance. 

Une  seconde  grossesse,  survenue  un  an  et  demi  après 
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ces  premières  couches,  fut  rnanifestement  influencée  d'une 
manière  fâcheuse  par  la  fistule  et  par  les  souffrances  mo- 
rales et  physiques  dont  elle  était  la  cause.  La  gestation  fut 
des  plus  pénibles  et  se  termina,  vers  le  septième  mois,  par 
l'expulsion  d'un  enfant  non  viable. 

Entrée  à  l'hôpital  le  23  février  1864,  cette  femme  me  dit 
qu'elle  avait  souvent,  mais  inutilement,  cherché  à  se  faire 
guérir  de  sa  maladie.  Il  y  a  un  an  environ,  elle  s'était  adres- 
séc  à  un  chirurgien  fort  renommé,  mais  celui-ci  n'avait 
pas  cru  devoir  lui  cacher  le  peu  de  chances  que  lui  préseo* 
tait  l'opération  à  laquelle  il  pourrait  la  soumettre.  Fort  peu 
encouragée  par  cet  avertissement,  elle  ne  voulut  pas  subir 
une  tentative  chirurgicale  aussi  incertaine;  elle  allait  peut- 
être  se  résigner  à  sa  malheureuse  existence,  lorsque  quelques 
personnes  lui  parlèrent  des  succès  qui  avaient  été  obtenus 
par  l'emploi  d'une  nouvelle  méthode,  et  lui  firent  prendre 
la  résolution  de  venir  me  demander  de  l'y  soumettre. 

L'inspection  du  vagin  me  fit  constater,  juste  au  niveau 
du  bas- fond  de  l'organe  urinaire,  une  large  ouverture 
presque  transversale,  s'inclinaut  seulement  un  peu  à  gauche 
et  en  bas.  Cette  ouverture  était  assez  grande  pour  recevoir 
facilement  deux  doigts;  elle,  laissait  passer  un  fort  bourrelet 
de  muqueuse  vésicale  et  était  le  siège  d'un  écoulement 
continuel  d'urine.  Il  n'y  avait  donc  pas  ici  possibilité  de 
retenir  pour  quelques  moments  une  petite  quantité  d'urine, 
comme  on  le  voit  souvent  quand  la  fistule  est  placée  dans 
d'autres  régions. 

Je  pratiquai  l'opération  à  la  clinique  du  1^^  mars.  En 
exposant  aux  élèves  les  différentes  particularités  du  mode 
opératoire  que  j'allais  suivre,  j'insistai  surtout  sur  ce  point 
facile  a  démontrer  :  que  la  fistule  était  tellement  située 
qu'en  l'opérant  par  les  anciennes  méthodes,  on  aurait  été 
évidemment  exposé  à  blesser  les  uretères,  tandis  qu'en 
pratiquant  l'avivement  sur   la  paroi  vaginale  seule,  on 
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pooTait  facilement  éviter  ce  danger.  Pendant  l'opération, 
le  bourrelet  de  muqneuxe  vésicale  fut  maintenu  vers  l'inté- 
rieur de  la  poche  urinaire  au  moyen  d'une  sonde  introduite 
par  le  canal  de  l'urèthre.  L'avivement  fut  fait  en  commen- 
çant par  l'angle  gauche  de  la  fistule.  Douze  points  de  suture 
furent  placés  de  manière  à  donner  à  la  ligne  de  réunion 
une  direction  assez  régulièrement  transversale.  Tous  les 
fils  ayant  été  couchés  en  avant  dans  un  ordre  symétrique^ 
une  injection  fut  poussée  dans  la  vessie  et  fit  constater  que 
Poodnsion  de  la  fistule  était  complète. 

Jamais  opération  ne  fiit  plus  facilement  supportée; 
jamais  non  plus  les  suites  d'une  plaie  chirurgicale  ne 
furent  plus  bénignes  ni  plus  heureuses.  L'opérée,  pen- 
dant toute  la  durée  de  la  manœuvre  opératoire,  ne  poussa 
pas  un  cri.  ne  fit  pas  entendre  une  seule  plainte;  elle  ne 
cesBi  de  conserver  sa  gaieté  et  rit  de  bon  cœur  des  plaisan- 
teries qu'elle  faisait  ou  entendait  £aiire. 

Placée  dans  son  lit,  après  l'introduction  préalable  d'une 
sonde  à  demeure,  elle  n'eut  ni  réaction,  ni  perte  d'appétit, 
ni  douleurs  d'aucune  espèce.  La  sonde  fut  retirée  tous  les 
joars  pour  être  nettoyée  dans  une  solution  de  potasse 
caustique;  chaque  fois,  après  sa  réintroduction,  il  s'écoula 
un  flot  de  liquide.  J'eus  soin  de  donner  de  nouvelles  cour- 
bures à  l'instrument  pour  changer  les  points  de  contact  de 
son  bec  dans  l'intérieur  de  la  vessie.  A  différentes  reprises^ 
deux  centigrammes  d'acétate  de  morphine  furent  admi- 
nistrés quand  il  y  avait  quelques  menaces  de  garde-robe. 
La  constipation  fut  ainsi  maintenue  jusqu'à  l'époque  de 
l'enlèvement  des  fils. 

Je  procédai  à  cette  opération  le  10  mars.  L'extraction  du 
dernier  fil  de  gauche  donna  lieu  à  un  petit  écoulement  de 
sang  qui  me  fit  d'abord  craindre  qu'il  n'y  eût  là  un  point 
faible  par  où  une  perforation  pourrait  se  faire  sous  l'in- 
fluence de  quelqu'effbrt  venu  de  la  vessie.  Cette  crainte  me 
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fit  encore  maintenir  la  sonde  en  place  pendant  plusieurs 
jours.  Le  14^  j'examinai  de  nouveau  la  femme  avec  la  plus 
grande  attention  et  j'eus  la  satisfaction  de  me  convaincre 
que  la  cicatrisation  était  parfaite.  J'enlevai  la  sonde  pour 
ne  plus  pratiquer  que  le  cathétérisme  intermittent.  Dans 
la  journée,  l'opérée  eut  spontanément  une  première  selle. 
Les  jours  suivants,  la  miction  s'exécuta  normalement  sans 
le  secours  du  cathétérisme.  Enfin,  le  17  mars,  une  dernière 
visite  fut  faite  à  la  clinique  et  démontra  que  la  guérison 
était  tellement  parfaite,  qu'à  peine  pouvait-on  trouver  la 
place  de  la  ligne  cicatricielle.  Virginie  P...  sortit  le  même 
jour  de  l'hôpital  aussi  bien  portante  que  si  elle  n'eût  subi 
aucune  opération. 

On  m'a  donné,  le  II  mars  1870,  des  nouvelles  de  cette 
opérée.  Depuis  sa  sortie  de  l'hôpital,  elle  s'est  accouchée 
deux  fois  à  terme  et  naturellement,  la  première  fois  une 
année  à  peine  après  l'opération;  les  fonctions  urinaires 
n'en  ont  nullement  été  influencées.  La  miction  n'a  pas 
cessé  de  se  faire  d'une  manière  normale.  La  femme  jouit 
d'une  santé  excellente. 


NEUVIÈME  OBSERVATION. 


FisTixB  vésico-vagihalb  ;  adhéreucbs  aux  parois  pelvibioiu. 

Une  opération.  —  GuérUon, 

Virginie  A...,  de  Bruxelles,  âgée  de  29  ans,  d'une  consti- 
tution bonne  et  robuste,  entre  à  l'hôpital  le  6  juin  1864. 
Cette  femme  s'est  accouchée  pour  la  première  fois  le 
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28  février  de  celle  année,  et,  quoique  ses  couches  aient 
été  très^ongues  et  très-douloureuses,  a  donné  naissance  à 
un  enfant  vivant  et  bien  portant.  A  la  suite  d'une  grande 
frayeur,  la  poche  des  eaux  s'est  rompue  prématurément; 
de  fortes  douleurs  en  ont  été  la  suite  et  se  sont  prolongées 
pendant  près  de  trois  semaines  sans  amener  de  résultat 
Enfin,  les  accoucheurs,  malgré  la  position  favorable  de 
TenEaint,  ont  dû  employer  le  forceps  et,  à  ce  qu'il  parait, 
exercer  de  violents  efforts,  puisqu^après  l'accouchement  la 
tète  de  l'enHuit  était  fortement  contusionnée  et  qu'une  de 
ses  oreilles  était  presque  complètement  détachée.  Immé- 
diatement après  l'opération,  la  femme  a  senti  qu'elle  per- 
dait les  urines  par  le  vagin. 

Depuis  cette  époque,  la  malade  n'a  pas  cessé  de  souffrir 
et  a  dû  constamment  garder  la  chambre.  L'écoulement 
continuel  de  l'urine  sur  les  parties  externes  de  la  vulve, 
sur  la  marge  de  l'anus  et  sur  la  région  interne  des  cuisses, 
a  produit  une  irritation  extraordinaire  et  des  altérations 
très-douloureuses  de  ces  parties.  Le  derme  en  est  hypertro- 
phié et  présente  l'aspect  d'une  réunion  de  grosses  papilles 
entrecoupées  de  nombreuses  fissures.  Aussi  les  douleurs,  au 
moindre  contact  et  surtout  pendant  la  défécation,  sont- 
elles  insupportables.  La  marche  est  devenue  presque  im- 
possiMe,  et  ce  n'est  que  courbée  en  avant  comme  une 
vieille  femme  et  en  écartant  les  cuisses  que  la  malade 
peut  faire  quelques  pas.  On  a  employé  contre  cet  état 
diverses  pommades  et  des  cautérisations  superficielles,  mais 
la  persistance  de  la  cause  a  rendu  ces  moyens  impuissants. 

A  l'entrée  de  cette  femme  à  l'hôpital,  je  constate,  au 
milieu  de  l'espace  étendu  du  col  utérin  au  méat  urinaire, 
une  fistule  assez  grande  pour  admettre  le  doigt  indicateur 
et  présentant  son  plus  grand  diamètre  dans  le  sens  trans- 
versal. Par  cet  orifice  s'écoule  constamment  une  certaine 
quantité  d'urine;  cependant  quand  on  en  écarte  les  bords, 
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il  s'échappe  une  nappe  de  liquide  plus  abondante,  ce  qui 
prouve  qu'une  certaine  accumulation  peut  encore  avoir 
lieu  dans  le  bas-fond  de  la  vessie.  L'angle  droit  de  la  fis- 
tule est  tiraillé  par  des  adhérences  cicatricielles  profondes 
qui  l'attachent  aux  parois  du  bassin  et  déterminent  en  cet 
endroit  la  formation  d'une  fossette  allongée. 

La  femme  ayant  eu  ses  règles  il  y  a  huit  jours  et  se  trou- 
vant présentement  dans  un  état  de  santé  relativement 
satisfaisant,  je  me  décide  à  pratiquer  l'opération  le  9  juin. 

L'avivement  ne  présente  rien  de  particulier,  sauf  quel- 
ques difficultés  plus  grandes  dans  l'angle  où  existent  les 
adhérences.  Pour  ne  point  ra'exposer  à  un  affrontement 
insuffisant  en  ce  point,  je  mets  beaucoup  de  temps  et  de 
soin  à  bien  réséquer  le  fond  de  la  fossette,  et  je  pro-- 
longe  le  rafraîchissement  des  bords  de  cet  angle  beau- 
coup plus  loin  que  de  l'autre  côté.  Je  réunis  les  lèvres  de 
la  plaie  au  moyen  de  dix  points  de  suture;  cette  réunion 
se  faisant  d'avant  en  arrière  de  manière  à  produire  une 
ligne  cicatricielle  dirigée  de  droite  à  gauche,  il  en  résulte 
que  les  adhérences  aux  parois  du  bassin,  qui  ont  la 
même  direction,  ne  gênent  point  le  rapprochement  et 
ne  produisent  aucun  tiraillement  sur  les  fils.  J'évite  ainsi 
la  nécessité  d'exécuter  un  débridement  sur  les  adhérences, 
et  par  conséquent  je  tourne  une  difficulté  sérieuse,  qui 
n'eût  pas  manqué  de  m'cmbarrasser  si  j'eusse  opéré  l'adap* 
tation  dans  un  autre  sens. 

Presque  chaque  cas  de  fistule  présente  des  particularités, 
et  pour  ainsi  dire  une  physionomie  qui  lui  est  propre.  Chez 
cette  patiente,  toutes  les  difficultés  de  l'opération,  toutes  les 
douleurs  proviennent  de  la  sensibilité  excessive  des  parties 
génitales  externes.  Elle  ne  se  plaint  pas  et  elle  semble  à 
peine  s'apercevoir  de  l'avivement  et  de  la  suture;  mais 
l'introduction  et  le  maintien  du  spéculum,  la  moindre 
pression  et  le  contact  le  plus  léger  sur  la  vulve  ou  sur  les 
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parois  de  la  marge  de  l'anus  suscitent  des  plaintes,  des  cris 
et  des  mouTements  convulsifs  qui  compliquent  et  prolon- 
gent singulièrement  la  manœuvre  chirurgicale;  celle-ci 
n'est  achevée  qu'après  une  heure  et  demie. 

La  suture  terminée,  je  m'assure,  par  une  injection  d'eau 
tiède  dans  la  vessie,  que  la  fistule  est  complètement  bou- 
chée; je  place  la  femme  au  lit  où  je  la  soumets  à  la 
position  ordinaire  et  au  cathétérisme  permanent. 

Pendant  la  journée  la  malade  est  très -bien.  Elle  som- 
meille et  en  se  réveillant  demande  à  manger.  On  lui  donne 
une  c6tdette  et  un  œuf. 

Le  soir,  deux  centigrammes  de  morphine. 

Le  lendemain,  10  juin,  état  satisfaisant,  pas  de  réaction 
iebrile.  Beebteak. 

Le  soir, l'opérée  prend  une  tartine  avec  un  peu  de  bière; 
la  digestion  ne  s'en  fait  pas  bien  et  il  survient  des  coliques 
assez  fortes  avec  ballonnement  du  ventre.  Poudre  de  mor- 
phine. 

11  juin.  Ventre  sensible  et  météorisé.  L'opérée  se  plaint 
d'un  sentiment  pénible  de  constriction,  de  renvois  et  de 
borborjgmes;  l'anus  est  spasmodiquement  contracté,  mais 
les  douleurs  provenant  des  excoriations  externes  sont  déjà 
moindres. — Je  nettoie  et  replace  la  sonde;  après  son  intro- 
duction, il  sort  deux  ou  trois  onces  de  liquide.  —  CNSuf, 
côtelette,  eau  rougie.  Matin  et  soir  une  poudre  de  morphine. 

là  juin,  n  j  a  encore  des  douleurs  abdominales  et  du 
méléorisme.  La  constipation  s'établit  avec  peine,  ce  qui  est 
assez  étonnant  puisqu  antérieurement,  pour  éviter  les  dou- 
leurs résultant  de  la  défécation,  la  femme  restait  quelquefois 
jusqua  neuf  jours  sans  aller  à  la  selle.  Peut-être  faut- il 
attribuer  ce  phénomène  à  la  rétention  des  gaz,  déterminée 
par  la  contraction  spasmodique  du  sphincter  anal  qui  a 
pu  être  la  suite  de  l'irritation  produite  par  la  compression 
du  spéculum  sur  des  parties  fortement  endolories.  Du  reste 
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l'état  général  est  assez  satisfaisant.  Pas  de  fièyre,  appétit, 
sommeil.  —  Continuation  du  régime  et  de  la  médication. 

18  juin.  La  situation  est  meilleure.  Le  centre  est  rede- 
venu souple,  indolore,  les  gaz  sont  peu  à  peu  sortis  par 
Tanus.  Les  excoriations  et  les  fissures  des  parties  voisines 
sont  en  voie  de  cicatrisation.  Même  traitement. 

14  et  15  juin.  Tout  est  rentré  dans  l'ordre  :  le  ballon- 
nement^ les  coliques,  les  besoins  d'aller  à  la  selle  ont  cesssè. 
Suppression  de  la  morphine. 

16  et  17  juin.  L'amélioration  continue. 

18  juin.  Je  procède  à  l'enlèvement  des  fils.  L'introduction 
du  spéculum  continue  à  être  un  peu  difficile  et  occasionne 
encore  de  la  douleur,  mais  infiniment  moins  que  lors  de 
l'opération.  A  l'inspection  seule  du  vagin,  on  peut  déjà  bien 
augurer  du  résultat  de  l'opération:  en  effet  la  muqueuse  est 
partout  d'une  couleur  naturelle  et  exempte  d'inflammation  ; 
elle  n'est  le  siège  d'aucun  écoulement  purulent  et  l'on  n'y 
trouve  que  quelques  mucosités  claires  venant  du  col  uté- 
rin. Les  fils  sont  enlevés  méthodiquement  sans  donner  lieu 
à  l'écoulement  d'une  goutte  de  sang.  Je  constate  une  réu- 
nion complète,  tant  par  l'inspection  directe  que  par  l'injec- 
tion d'eau  tiède  dans  la  vessie;  c'est  par  pure  précaution  que 
je  laisse  encore  la  sonde  à  demeure  jusqu'au  surlendemain. 

20  juin.  La  sonde  est  enlevée  et  l'on  se  borne  à  vider  la 
vessie  plusieurs  fois  par  jour. 

22  juin.  L'opérée  a  sa  première  selle  depuis  l'opération; 
elle  se  lève  et  urine  seule.  La  guérison  est  assurée.  Les  exco- 
riations et  les  autres  altérations  extérieures  sont  tellement 
améliorées  depuis  que  l'urine  a  cessé  de  les  mouiller,  que 
la  femme  peut  marcher  et  s'asseoir  sans  aucune  douleur. 
La  défécation  est  encore  un  peu  douloureuse  quand  les  selles 
sont  dures,  mais  on  y  obvie  facilement  par  des  lavements 
huileux  et  délayants. 

Sortie  de  l'hôpital  le  26  juin. 
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Paî  rêva  cette  femme  le  9  mars  1870.  Pour  des  motifs 
que  j'ignore  elle  n'a  pas  voulu  me  permettre  de  la  visiter, 
mais  elle  m'a  dit  que<,  depuis  sa  sortie  de  l'hôpital,  la  mic- 
tion s'est  £aiite  constamment  de  la  manière  la  plus  r^ulière. 
Elle  m'a  Cût  connaître  aussi  qu'avant  l'opération  elle  avait 
eo  r^ulièrement  ses  menstrues,  malgré  I  existence  de  la 
fistule.  Depuis  la  guérison,  les  r^les  ont  encore  apparu 
d'une  manière  normale.  A  deux  époques  différentes,  un 
an  et  deux  ans  après  l'opération,  elle  a  fait  une  fausse 
couche,  chaque  fois  à  trois  mois  de  grossesse. 


DIXIÈME  OBSBRVATIOII. 


nSTIXB    VÉSICO-VACDIALB. 


Cne  opéraiioM.  —  Guérison. 


Vanden  C...,  Anne -Catherine,  de  Bruxelles,  tailleuse, 
âgée  de  29  ans,  d'une  constitution  assez  bonne  quoiqu'un 
peu  rachitique,  entre  à  l'hôpital  le  11  juillet  1864. 

Elle  porte  depuis  vingt  mois  une  fistule  survenue  à  la 
suite  d'une  application  prolongée  du  forceps.  Gnq  jours 
après  ses  couches,  elle  s'est  aperçue  de  l'existence  de  cette 
fistule  en  voyant  son  urine  sortir  par  le  vagin.  L'ouver- 
ture est  située  vers  le  bas -fond  de  la  vessie;  elle  est  trans- 
versale et  présente  une  largeur  suflBsante  pour  admettre  le 
petit  doigt. 

Le  18  juillet,  je  procède  à  l'opération,  qui  n'offre  aucune 
particularité  méritant  d'être  notée.  Dix  fib  d'argent  sont 
nécessaires.  L'opération  dure  une  heure. 

Les  jours  suivants,  il  ne  surrient  ni  réaction,  ni  aucun 
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autre  accident.  Il  arrive  seulement  assez  souvent  que  l'on 
trouve  la  sonde  sortie  et  qu  après  l'avoir  replacée  on  évacue 
une  assez  grande  quantité  d'urine.  Le  régime  aniraaiisé  et 
la  morphine^  administrée  quand  elle  est  nécessaire,  sont 
bien  supportés. 

21  juillet.  La  femme  ressent  un  peu  de  malaise  et  de 
pesanteur  vers  l'hypogastre  et  le  périnée.  En  examinant  la 
vulve,  je  la  trouve  souillée  par  du  sang,  que  j'attribue  à  une 
réapparition  des  règles. 

Dans  l'après-midi,  vomissement  d'aliments. — Diète,  eau 
froide  par  petites  gorgées. 

22  juillet.  Les  vomissements  ont  cessé.  Le  sang  continue 
à  couler.  Pour  m'assurer  d'une  manière  positive  de  son 
origine  et  de  sa  nature,  j'examine  le  vagin  au  spéculum  et 
je  vois  manifestement  le  sang  s'écouler  par  le  col  utérin. 
Tout  doute  doit  donc  cesser  et  il  est  évident  que  la  plaie  ne 
fournit  point  d'hémorrhagîe. 

Persuadé  qu'il  n'y  a  aucun  inconvénient  à  enlever  les 
fils,  je  procède  à  cette  opération,  qui  n'offre  rien  de  parti- 
culier, sauf  que,  par  mégarde,  je  coupe  Iqs  deux  côtés 
d'une  anse,  qui  doit  être  abandonnée  dans  les  chairs. 
Tous  les  liens  sont  fortement  enfoncés  dans  les  tissus,  mais 
aucun  d'eux  n'a  traversé  les  lèvres  de  la  plaie.  La  réunion 
est  parfaite.  Je  laisse  cependant  encore  par  précaution  la 
sonde  à  demeure  jusqu'au  jour  suivant. 

28  juillet.  L'opérée  urine  seule  sans  la  moindre  difficulté. 
Je  la  fais  encore  sonder  deux  ou  trois  fois  dans  la  journée. 

24  juillet.  La  première  garde-robe  depuis  l'opération  se 
fait  sans  aucun  accident. 

25  juillet.  Sortie  de  l'hôpital;  l'opérée  est  parfaitement 
guérie  et  fort  bien  portante. 

Le  9  mars  1870,  le  mari  de  cette  femme  m'a  fait  savoir 
qu'elle  était  morte  trois  ans  après  la  guérison  de  sa  fistule, 
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a  la  suite  d'une  couche.  EoYÎron  un  an  et  demi  après  sa 
sortie  de  l'hôpital,  elle  était  devenue  enceinte  et  Ton  avait 
jogë  convenable  de  provoquer  Faccouchement  prématuré 
à  sept  mois  de  grossesse;  elle  s'était  parfaitement  rétablie 
de  cette  première  couche.  Mais  à  la  seconde,  survenue  un 
an  après  dans  les  mêmes  conditions,  elle  était  devenue 
malade  et  avait  bientôt  succombé.  La  fistule  était,  du  raste, 
demeurée  parfaitement  guérie.  Les  r^Ies  avaient  continué, 
pendant  l'existence  de  la  fistule,  à  se  montrer  aux  époques 
mensuelles;  depuis  l'opération,  elles  n'avaient  été  suppri- 
mées que  pendant  la  durée  des  grossesses. 


ONZIEME  OBSERVATION. 


n&TCLB    TE&ICâLE    CBBTICO  -  CTEKO  -  TAGIIALE    PSOTOIDE. 

Deux  opérations,  —  Guérison. 

S....  Octavie,28ans,  servante,  de  Péruwelz  (Hainaut), 
m'est  envoyée,  le  6  janvier  1865,  par  M.  le  docteur  Grosse. 

Réglée  à  15  ans,  cette  femme,  qui  a  toujours  joui  d'une 
bonne  santé  et  dont  la  constitution  est  excellente,  s'est 
mariée  à  vingt-quatre  ans.  Le  15  novembre  1864,  elle 
accouchait  pour  la  troisième  fois.  Les  deux  premiers  accou- 
chements araient  été  heureux,  quoique  le  premier  enfiaint 
(ut  né  mort  et  que  le  second  n'eût  vécu  qu'un  an  et  demi. 
La  troisième  couche  fut  très-laborieuse  :  l'eniant  pré- 
sentait le  si^e;  l'accoucheur,  après  trois  heures  d'attente, 
jugea  convenable  de  rompre  les  membranes,  et  une  heure 
après  amena  un  enfant  qui  vécut  huit  jours.  Le  placenta 
étant  sorti  naturellement,  les  douleurs  se  réveillèrent  et 
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un  second  enfant  se  présenta  par  le  bras.  L'accoucheur 
voulut  en  finir  immédiatement  par  une  opération  ma- 
nuelle, mais,  la  femme  s'y  étant  opposée,  ce  ne  fut  que 
sept  heures  après  que  l'enfant  fut  extrait  non  sans  de 
grandes  difficultés  :  plusieurs  tentatives  de  version  furent 
faites  et  enfin  Ton  finit,  après  de  violentes  tractions  et  un 
labeur  de  trois  heures,  à  attirer  le  fœtus  hors  de  la  vulve. 

Les  suites  de  couches  ne  présentèrent  rien  de  remar- 
quable; seulement,  immédiatement  après  la  délivrance, 
l'accouchée  cessa  d'urinér  par  le  canal  de  l'urèthre  et  perdit 
ses  eaux  par  le  vagin. 

A  l'examen  au  spéculum,  je  découvre  une  fistule  située 
au  point  de  jonction  du  vagin  avec  la  lèvre  antérieure  du 
col  utérin.  Elle  est  dirigée  dans  le  sens  antéro-postérieur, 
un  peu  obliquement  cependant  de  gauche  à  droite  et 
de  bas  en  haut;  elle  a  trois  centimètres  environ  de  dia- 
mètre et  admet  facilement  deux  doigts.  La  lèvre  antérieure 
du  col  a  subi  une  perte  de  substance  qui  s'étend  jusque 
vers  le  milieu  de  sa  hauteur  et  s'y  termine  en  formant  un 
angle  aigu.  La  fistule  remonte  jusqu'à  cet  angle,  intéressant 
ainsi  en  même  temps  le  vagin,  la  vessie  et  la  moite  de  la 
paroi  antérieure  du  col  utérin.  La  lèvre  postérieure  du 
museau  de  tanche  est  intacte,  mais  hypertrophiée  et  très- 
longue.  Du  reste,  il  subsiste  encore  sur  le  pourtour  de 
l'ouverture  anormale  quelques  points  imparfaitement  cica- 
trisés, ce  qui  m'engage  à  retarder  un  peu  Tépoque  de  l'opé- 
ration. 

Je  la  pratique  le  27  janvier.  L'avivement  n'offre  rien  de 
particulier,  sauf  une  hémorrhagie  qui  se  fait  jour  surtout 
dans  la  vessie  et  nécessite  plusieurs  injections  dans  cet 
organe.  Après  cette  opération  préliminaire,  la  plaie  pré- 
sente deux  lèvres  d'inégale  longueur,  la  plus  étendue  appar- 
tenant au  col  et  formant  une  ligne  courbe  à  concavité 
inférieure.  Pour  les  réunir,  je  suis  obligé,  afin  de  ne  point 
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Ibnner  de  godets,  de  faire  une  suture  rayorinée  dont  les 
fib  sort  plus  rapprochés  à  la  lèvre  inférieure  et  plus  écartés 
dans  le  tissu  du  col.  Les  aiguilles  de  Sims  ne  peuvent  pas 
me  servir  ici,  parce  qu'elles  sont  trop  droites  et  que  leur 
«information  m'empêcherait  de  pouvoir  les  retirer  de  la 
lèvre  supérieure  de  la  fistule  sans  passer  à  travers  la  paroi 
postérieure  du  col  utérin  :  j'emploie  donc  des  aiguilles  à 
courbure  appartenant  à  un  petit  cercle,  dans  le  genre  de 
celles  de  Jobert  de  Lamballe.  L'étendue  de  la  solution  de 
continuité  est  tellement  grande  après  le  rafraîchissement 
des  bords  (elle  est  de  cinq  centimètres),  que  je  suis  forcé 
d'employer  dix-neuf  fils.  Au  moment  du  remplacement 
des  fils  de  soie  par  des  fils  d'argent,  un  de  ceux-ci  est 
malheureusement  retiré  des  chairs,  ce  qui  m'oblige  à  passer 
un  nouveau  point;  cet  accident  regrettable  me  fait  crain- 
dre que  la  partie  qui  a  dû  subir  la  double  introduction 
de  l'aiguille  n'en  soit  affaiblie  et  exposée  à  une  rupture 
consécutive.  G>mme  on  va  le  voir,  cette  crainte  n'était  pas 
sans  fondement 

L'opérée,  qui  n'a  proféré  aucune  plainte  pendant  l'opé- 
ration, manifeste  tonte  sa  joie  et  sa  reconnaissance  quand 
die  est  achevée. 

Les  jours  suivants,  tout  marche  trcs-r^ulièrement.  Le 
régime  et  la  position  habitueb  sont  bien  supportés.  La 
sonde  sort  à  différentes  reprises  et,  quand  on  la  remplace, 
il  s'écoule  une  assez  grande  quantité  d'urine,  ce  qui  fait 
bien  augurer  du  résultat  de  lopération.  Cependant,  le 
2  février,  l'opérée  dit  qu'elle  s'est  sentie  mouillée  de  temps 
en  temps  après  la  sortie  de  l'instrument.  Je  doute  d'abord 
de  l'exactitude  de  ce  renseignement  donné  par  la  malade, 
par  la  raison  qu'en  replaçant  le  cathéter  j'amène  une  assez 
grande  quantité  d'urine.  Mais  le  4  février,  au  moment  de 
la  levée  des  fils,  le  doute  n'est  plus  permis  :  il  persiste  évi- 
demment un  pertuis  au  milieu  de  la  région  de  la  fistule, 
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et  une  injection  poussée  dans  la  vessie  revient  en  petite 
quantité  par  cet  orifice,  qui  est  situé  à  l'endroit  où  le  dou— 
ble  point  avait  été  placé  :  cette  partie  avait  donc  été  lacé- 
rée par  les  aiguilles  au  point  de  ne  plus  pouvoir  supporter 
convenablement  la  traction  du  fil,  et  avait  cédé,  comme 
je  l'avais  appréhendé. 

Toutefois,  l'orifice  persistant  étant  assez  petit,  je  ne  perds 
pas  courage  et  je  conserve  encore  l'espoir  de  le  voir  se 
cicatriser  :  en  conséquence,  je  le  touche  avec  le  nitrate 
d'argent  et  maintiens  une  sonde  à  demeure  dans  la  vessie. 
La  femme  présentant  une  eschare  au  sacrum,  chose  dont 
je  ne  me  doutais  pas,  attendu  qu'elle  ne  s'était  jamais 
plainte  d'aucune  douleur  en  cet  endroit,  je  la  couche  sur 
le  côté  et  lui  fais  garder  cette  position  jusqu'au  8  février. 
A  cette  époque,  je  l'examine  de  nouveau  et  je  fais  encore 
une  cautérisation,  à  la  suite  de  laquelle  le  cathétérisme  est 
pratiqué  quatre  ou  cinq  fois  en  vingt-quatre  heures.  Soins 
inutiles!  Le  12  février,  une  nouvelle  exploration  me  donne 
la  conviction  que  le  pertuis  ne  se  comporte  point  comme 
je  l'avais  espéré,  et  qu'il  ne  faut  point  compter  sur  son 
oblitération  par  la  cautérisation.  J'y  renonce  donc,  j'enlève 
un  fil  oublié  dans  le  col  et  donne  à  l'opérée  le  conseil  de 
quitter  l'hôpital  et  d'y  revenir  quelques  mois  plus  tard. 

Cette  femme  entre  de  nouveau  à  l'hôpital  dans  le  cou- 
rant du  mois  de  mai  suivant.  Elle  m'apprend  que,  pen- 
dant son  absence,  la  menstruation  a  reparu  et  s'est  faite 
sans  douleurs.  En  même  temps,  il  y  a  eu  amélioration  dans 
son  état  :  ainsi,au  lieu  de  perdre  continuellement  sesurines, 
elle  a  pu  pendant  quelques  heures  les  garder  en  mar- 
chant; seulement,  aussitôt  qu'elle  s'asseyait,  la  perte  du 
liquide  reparaissait;  en  outre,  la  miction,  qui  était  rede- 
venue possible  jusqu'à  un  certain  point,  était  tellement 
pénible  qu'elle  redoutait  chaque  fois  le  moment  où  le 
besoin  devait  s'en  faire  sentir. 
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Uexamen  au  spéculum  fait  constater  que  le  col  de  la 
matrice  contient  un  corp8  blanchâtre,  d'apparence  calcaire, 
do  Toinme  d'une  noisette,  entouré  d'un  peu  de  pus  et  de 
mucus.  En  y  r^ardant  de  plus  près  je  découvre  au  milieu 
de  cette  petite  masse  un  fil  d'ai^ent,  que  je  puis  facilement 
couper  et  retirer  du  tissu  du  col  dans  lequel  il  était  resté 
engagé  sans  le  léser  en  aucune  manière.  Il  est  infiniment 
probable  que  ces  corps  étrangers,  poussés  Ters  les  tissus 
Toisins  pendant  les  efforts  de  miction,  déterminaient  les 
douleurs  que  la  patiente  éprouTait  chaque  fois  qu'elle 
urinaiL 

La  portion  de  l'ancienne  fistule  qui  appartenait  au  col 
est  parfaitement  oblilérée.  J'introduis,  non  sans  quelque 
diflSM»lté,  une  sonde  de  femme  dans  la  matrice,  mais  je  ne 
pois  pénétrer  avec  l'instrument  de  la  cavité  du  col  utérin 
dans  la  Tessie.  L'orifice  qui  persiste  est  situé  au-dessous  et 
un  peu  à  droite  de  la  lèvre  antérieure  du  col  et  a  de  deux 
i  trois  millimètres  de  largeur.  U  conduit  dans  la  vessie 
par  un  petit  canal  creusé  de  bas  en  haut  et  d'arrière  en 
avauL  Ce  canal  ne  donne  passage  à  l'urine  que  quand  on 
a  introduit  un  crochet  mousse  dans  son  intérieur  et  qu'on 
en  a  déprimé  un  peu  les  parois  avec  cet  instrument  Quand 
il  est  abandonné  à  lui-même,  on  a  beau  engager  la  femme 
à  pousser,  elle  ne  fait  sortir  aucune  goutte  de  liquide  par 
le  vagin. 

Ayant  constaté  à  différentes  reprises  qu'il  n'existe  point 
d'autre  orifice  anormal,  j'aborde  une  nouvelle  opération 
le  16  mai. 

Pour  rendre  la  fistule  plus  accessible,  j'enfonce,  au-dessous 
de  l'ouverture,  un  ténaculum  dans  la  paroi  vaginale  et 
j'attire  celle-ci  vers  l'extérieur  en  la  portant  en  même  temps 
en  avant.  L'avivement  est  fait  de  manière  a  donner  une 
plaie  de  vingt-cinq  millimètres  environ,  dirigée  un  peu 
obliquement  en  haut  et  à  droite,  et  dans  laquelle  le  trajet 

4J  - 
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fistuleux.  enlevé  en  totalité^  n'est  plus  représenté  que  |)ar 
un  simple  pertuis  conservé  intact  et  conduisant  directe- 
ment dans  la  vessie.  L'angle  droit  ou  supérieur  de  la  plaie 
longe  la  lèvre  antérieure  du  col  utérin.  Tous  les  fils,  au 
nombre  de  huit,  sont  facilement  introduits,  sauf  ceux  de 
l'angle  droit,  qui  doivent  traverser  une  portion  du  tissu  du 
col.  Pour  remédier  à  un  rebroussement  en  dedans  des  deux 
lèvres  qui  tend  à  se  produire  vers  le  milieu  de  la  suture^ 
je  suis  obligé  d'appliquer  très-superficiellement  un  fil  com- 
plémentaire, qui  relève  les  surfaces  avivées  et  les  maintient 
dans  une  position  convenable. 

Après  l'opération,  qui  a  duré  une  heure  et  a  été  admi- 
rablement supportée  par  la  malade,  je  constate,  au  moyen 
d'une  injection  poussée  avec  force  dans  le  réservoir  uri- 
naire,  l'occlusion  complète  de  la  fistule.  Comme  la  sonde 
est  souvent  sortie  du  canal  après  l'opération  précédente,  je 
cherche  à  la  fixer  aux  poils  de  la  vulve  avec  du  coUodion, 
mais  je  suis  bientôt  forcé  de  renoncer  à  cet  expédient,  qui 
ne  produit  pas  le  résultat  que  j'en  attendais. 

Tout  se  passe  bien  pendant  les  neuf  jours  qui  suivent 
l'opération.  Pour  éviter  l'inconvénient  de  la  formation 
d'eschares  au  sacrum,  je  fais  incliner  l'opérée  tantôt  d'un 
côté,  tantôt  de  l'autre,  au  moyen  d'un  coussin  engagé  sous 
le  matelas.  Les  alèzes  sont  renouvelées  tous  les  jours  et  sau- 
poudrées de  lycopode.  Une  nouvelle  sonde  est  introduite 
chaque  jour.  La  femme,  ayant  l'habitude  de  n'aller  à  la 
selle  que  tous  les  sept  ou  huit  jours,  reste  parfaitement 
constipée  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'administrer  de  la  mor- 
phine. 

25  mai.  J'enlève  les  points  de  suture  et  j'acquiers,  par 
les  moyens  ordinaires,  la  conviction  que  la  fistule  est  ob- 
turée. Je  laisse  cependant  encore  Topérée  au  lit,  avec  une 
sonde  à  demeure,  jusqu'au  lendemain. 

26  mai.  Ayant  appris  qu'elle  sait  très-bien  se  sonder 


—  679  — 

cUe-mème,  j'enlève  rinstrument  et  je  le  lui  confie,  en  lui 
recommandant  de  s'en  servir  cinq  ou  six  fois  par  jour. 

27  mai.  Les  r^les  apparaissent  sans  douleurs  et  avec 
assez  d'abondance.  La  miction  s'est  opérée  naturellement. 

SSB  roaL  L'opérée  sort  de  l'hôpital,  heureuse  du  résultat 
obtenu  et  pleine  de  reconnaissance  pour  le  service  qui  lui 
a  été  rendu. 

Par  une  lettre  en  date  du  20  février  1870,  M.  le  doc- 
leur  Gosse  m'a  donné  des  nouvelles  de  cette  opérée.  Elle  a 
été  très-bien  réglée  depuis  sa  guénson.  Elle  est  devenue 
enoeinle  vers  la  fin  de  juin  1867  et  est  accouchée  à  terme, 
le  22  mars  suivant,  d'un  enfant  volumineux  cju'il  a  laUu 
extraire  avec  le  forceps.  Le  vagin  a  résisté  parfaitement  bien 
pendant  cette  manœuvre.  Les  suites  des  couches  ont  été 
exemptes  de  tout  accident  et  la  femme  a  nourri  elle-même 
son  en&nt;  depuis  qu'elle  la  sevré,  elle  a  été  r^lée  tous  les 
mois*  L'écoulement  des  urines  n'a  pas  cessé  d^étre  normal. 


DODZIÉIE  OBSERVATION. 


riSTIXE   wàuCALE  -  CEBVIGO  -  CméTHBO  -  TACUALB.    ADUSKICES. 

Trois  opérations^  —  MUtmmatisaœ  articulaire.  —  Guérisom. 

M...  Rosalie,  de  Goick  (Brabant),  âgée  de  84  ans,  en- 
voyée par  M.  le  docteur  Limboui^,  de  Lennick- Saint- 
Quentin,  entre  à  l'hôpital  le  10  janvier  1865. 

Cette  femme  est  d'un  tempérament  iymphatico-sanguin, 
bien  constituée,  quoique  de  petite  stature.  Elle  n'a  jamais 
été  malade.  Mariée  à  88  ans,  elle  devint  enceinte  un  mois 
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après  et  eut  une  excellente  grossesse.  Mais  raccouchcment 
fut  des  plus  pénibles  :  la  poche  des  eaux  se  brisa  trois  jours 
avant  le  travail;  celui-ci  dura  un  jour  et  demi  et  dut  se 
terminer  par  l'application  du  forceps,  qui  amena  un  en- 
fant mort.  Elle  se  décida  à  entrer  à  Thâpital  six  semaines 
après  cet  accouchement. 

Une  chose  importante  à  noter,  c'est  que  cette  femme  a 
eu  une  rétention  d'urine  pendant  les  cinq  jours  qui  ont 
précédé  la  naissance  de  l'enfant.  Après  l'accouchement,  elle 
a  pu  uriner  par  jet,  mais,  la  nuit  suivante,  la  rétention  est 
apparue  de  nouveau  et  s'est  combinée  avec  un  écoulement 
goutte  à  goutte.  Trois  jours  après,  cette  incontinence 
disparut  et  il  survint  bientôt  de  vives  douleurs  hypogas- 
triques  annonçant  une  rétention  complète.  L'accoucheur 
qui  avait  appliqué  le  forceps  fut  rappelé,  sonda  la  femme  et 
évacua  une  grande  quantité  d'urine.  La  rétention  dura 
pendant  quinze  jours  et  dut  être  combattue  par  le  cathé- 
térisme  pratiqué  trois  fois  dans  les  vingt- quatre  heures. 
Enfin,  elle  fit  de  nouveau  place  à  une  incontinence,  com- 
plète cette  fois,  qui  depuis  ce  temps  ne  cessa  plus  et  qui 
finit  par  amener  tous  les  désordres,  macérations,  excoria- 
tions, fissures,  propres  à  ce  genre  d'accident. 

Le  siège  de  la  fistule,  constaté  par  l'examen  direct  au 
moyen  du  spéculum,  vint  donner  la  clef  de  ces  singuliers 
symptômes. 

La  fistule  a  environ  un  centimètre  et  demi  d'étendue 
dans  le  sens  transversal  et  un  centimètre  dans  le.  sens 
antéro-postérieur;  elle  intéresse  en  même  temps  une  partie 
du  col  vésical,  la  région  voisine  de  l'urèthre,  et  les  parties 
situées  sur  les  côtés  du  canal,  surtout  à  gauche,  où  elle  se 
termine  en  une  espèce  de  rigole.  Celle-ci  est  formée  des 
deux  bords  d'une  cicatrice  qui  tend  la  gouttière  et  l'en- 
traine  de  ce  côté  en  la  fixant  fortement  à  la  branche 
correspondante  du  pubis.  Cette  cicatrice  présente  encore 
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quelques  bourgeons  saignants,  ce  qui  s^explique  par  le  peu 
de  temps  qui  s'est  écoulé  depuis  Faccoucheinent. 

Pour  permettre  à  ces  boui^eons  de  se  cicatriser  et  à  la 
anté  de  la  patiente  de  se  raffermir,  j'attends  encore 
quinze  jours  avant  de  pratiquer  l'opération  et  je  n'y  pro- 
cède que  le  26  janyier. 

Une  sonde  de  femme  est  d'abord  introduite  dans  le  méat 
urinaire,  à  l'effet  de  rendre  la  fistule  plus  apparente  et 
fhis  accessible.  Je  commence  ensuite  l'aviTcroent  par  la 
partie  la  plus  délicate  et  la  plus  difficile  qui  est  en  même 
temps  la  plus  décliTC,  c'est-à-dire  par  l'angle  gauche.  Il 
faut  ici  soulever  fortement  avec  un  petit  ténaculum  le  fond 
de  la  rigole  cicatricielle  pour  le  retrancher  exactement  et 
n'y  rien  laisser  de  non  avivé;  un  dernier  coup  de  ciseaux, 
donné  vers  la  partie  de  cet  angle  qui  adhère  au  bassin, 
intéresse  une  artère  et  donne  naissance  à  une  hémorrha- 
gie  qui  offusque  à  l'instant  même  toute  la  région.  Je  n'y 
fais  d'abord  pas  trop  d'attention  et  je  parviens  assez  faci- 
lement, malgré  sa  présence,  à  terminer  le  reste  de  l'avi- 
vement.  Mais  lorsqu'il  faut  placer  les  fils,  elle  devient  un 
obstacle  qui  me  donne  les  plus  grands  embarras.  Il  était  de 
la  plus  haute  importance  de  faire  une  suture  extrêmement 
soignée  précisément  à  l'endroit  d'où  provenait  le  sang  : 
or,  l'écoulement  se  faisait  d'une  manière  si  abondante  et 
n  continue,  qu'il  m'était  impossible  d'apprécier  le  lieu 
où  il  convenait  de  faire  pénétrer  les  aiguilles;  j'avais 
beau  employer  l'éponge,  injecter  de  l'eau  froide,  appli- 
quer des  morceaux  de  glace ,  rien  n'y  faisait  et  le  champ 
de  l'opération  continuait  à  rester  pour  ainsi  dire  inabor- 
dable. U  n'y  avait  pas  lieu  de  songer  à  la  ligature  ni  à 
la  cautérisation ,  car  elles  auraient  compromis  la  réunion. 
Enfin,  après  une  grande  perte  de  temps,  je  songeai  à  une 
compression  directe  de  l'orifice  vasculaire,  qui  me  réusât 
et  qui  me  permit  de  terminer  la  suture.  Les  points,  au 
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nombre  de  dix,  furent  placés  tantôt  en  traversant  les  deux 
lèvres  à  la  fois,  tantôt  en  passant  l'aiguille  en  deui  temps. 

J'ai  réfléchi  depuis  au  contre-temps  qui  avait  contrarié 
cette  opération  d'une  manière  si  malencontreuse,  et  j'ai 
bien  regretté  de  n'avoir  pas  eu  l'idée  de  retourner  la 
femme  sur  le  côté  droit,  pour  faire  de  l'angle  gauche  de 
la  plaie  la  partie  la  plus  élevée  du  champ  opératoire.  En 
agissant  de  cette  manière,  j'aurais  évité  la  formation  de  la 
mare  de  sang  qui  m'avait  tant  offusqué,  et  je  n'aurais  eu 
affaire  qu'à  une  simple  nappe,  qui,  selon  toute  apparence, 
n'eût  pas  apporté  de  bien  grands  obstacles  à  la  manœuvre 
opératoire. 

Au  moment  de  remplacer  les  fils  de  soie  par  des  fib 
d'argent,  un  autre  contre-temps  m'attendait.  L'élève  que 
j'avais  chargé  d'enfiler  les  aiguilles  avait  mal  compris  sa 
besogne  et,  dans  son  inexpérience,  n'avait  point  fait  passer 
à  la  fois  les  deux  extrémités  des  ligatures  par  le  chas  de 
l'instrument  et  n'en  avait  introduit  qu'une,  de  sorte  qu'au 
lieu  d'avoir  une  anse  chaque  fil  présentait  deux  bouts  libres. 
Pendant  l'opération,  préoccupé  que  j'étais  de  Fhémor- 
rhagie,  je  n'avais  point  fait  attention  à  cette  circonstance, 
n'imaginant  pas,  du  reste,  qu'une  telle  méprise  fût  possible, 
et  j'avais  machinalement  fixé  les  liens  encore  munis  de  leurs 
aiguilles  dans  les  crans  de  la  planchette  de  M.  Sims.  Lors- 
qu'il fallut  procéder  au  placement  des  fils  d'argent,  je  me 
trouvai  dans  l'impossibilité  d'en  faire  passer  audin  et  ma 
perplexité  fut  grande.  Que  faire  en  pareille  occurrence?  Il 
ne  fallait  pas  penser  à  former  une  anse  au  moyen  d'un 
nœud,  car  on  n'aurait  pu  lui  faire  traverser  les  chairs  sans 
les  dilacérer.  Recommencer  une  nouvelle  suture  après  avoir 
retiré  les  fils  était  une  chose  désespérante  et  fort  dangereuse 
au  point  de  vue  de  la  réunion.  Je  ne  vis  d'autre  moyen  de 
surmonter  la  difficulté  qu'en  exécutant  une  opération  des 
plus  délicates  :  la  section  des  chas  des  aiguilles  au  moyen 
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d'une  pince  tranchante.  Je  réussis  heureusement  à  exécuter 
cette  section  sans  intéresser  aucun  fil,  et  je  me  procurai 
ainsi  des  anses  factices,  auxquelles  je  pus  fixer  comme 
d'ordinaire  les  fils  d'argent  pour  leur  faire  traverser  les 
chairs  en  sens  inverse  de  celui  dans  lequel  ils  sont  habi- 
tuellement introduits. 

L'opération  terminée,  il  est  prouvé,  par  une  injection 
dans  la  vessie,  que  la  réunion  est  bien  faite.  Une  sonde  est 
maintenue  en  permanence  et  je  soumets  la  femme  à  la  po- 
sition, au  r^me  et  à  la  thérapeutique  ordinaires. 

Les  jours  suivants,  tout  se  passe  r^ulièrement  et  aucun 
accident  ne  vient  entraver  le  traitement,  sauf,  le  troisième 
jour,  un  peu  de  fièvre,  et  à  différentes  reprises  la  sortie 
de  la  sonde.  Chaque  fois  que  l'instrument  est  expulsé, 
Popérée  retient  ses  urines  et  sait  les  évacuer  spontanément. 

Le  neuvième  jour  après  l'opération,  je  procède  à  l'enlè- 
vement des  fils;  tous  s'extraient  facilement,  sauf  un,  dont 
un  bout  doit  être  abandonné  dans  les  chairs.  A  gauche, 
vers  les  adhérences  cicatricielles  au  bassin,  il  se  trouve  un 
boui^eon  saillant,  du  volume  d'une  lentille.  Une  injection 
poussée  dans  la  vessie  ne  revient  point  par  la  région  de  la 
fistule  :  il  semble  donc  naturel  de  croire  que  la  guérison 
est  obtenue.  Cette  conviction  se  confirme  les  deux  jours 
suivants,  pendant  lesquels  la  femme  retient  ses  urines  et 
les  évacue  volontairement.  Mais  tout  change  le  troisième 
jour  :  l'opérée  accuse  un  écoulement  involontaire  survenu 
sans  cause  connue,  et,  par  un  nouvel  examen,  je  découvre 
un  pertuis  extrêmement  petit,  placé  un  peu  a  droite  de 
la  r^on  moyenne  de  la  fistule,  là  où  je  n'aurais  jamais 
soupçonné  que  l'adhésion  pût  être  compromise;  ce  pertuis 
conduit  à  un  petit  trajet  fistuleux  dirigé  d'arrière  en  avant 
et  aboutissant  à  la  portion  postérieure  du  canal  de  l'urè- 
thre.  Il  faut  un  stylet  très-fin  et  recourbé  sur  lui-même  à 
son  extrémité  pour  pouvoir  pénétrer  dans  ce  petit  conduit 
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anormal.  J'applique  sur  celui-ci  un  bouton  de  feu,  qui  le 
bouche  momentanément  et  enlève  toute  issue  à  l'urine, 
mais,  après  la  chute  de  Teschare,  l'écoulement  se  reproduit. 

La  malade  sort  le  10  février,  en  me  promettant  de 
revenir  pour  se  soumettre  au  traitement  qui  doit  lui  pro- 
curer une  guérison  radicale. 

Elle  rentre  effectivement  à  l'hôpital  le  6  mars  suivant, 
dans  un  état  de  parfaite  santé.  D'après  ce  qu'elle  me  dit, 
elle  n'a  pas  eu  ses  règles  depuis  la  dernière  opération.  Elle 
retient  assez  bien  ses  urines  quand  elle  est  couchée  ou 
assise,  mais  elle  les  perd  aussitôt  qu'elle  marche.  Quelque- 
fois le  liquide  ne  sort  par  la  fistule  qu'après  Tévacuation 
de  la  totalité  du  contenu  de  la  vessie  par  le  canal  de 
l'urèthre.  Le  pertuis  qui  lui  donne  passage  est  resté  tel 
que  je  l'ai  constaté  lors  de  ma  dernière  inspection. 

Je  pratique  l'opération  le  jour  de  l'arrivée  de  la  malade. 
L'avivement  -est  fait  de  manière  à  embrasser  toute  l'éten- 
due du  trajet  fistuleux.  En  le  pratiquant,  je  remarque  que 
chaque  fois  que  j'agis  sur  la  région  postérieure  du  trajet, 
j'éprouve  une  résistance  beaucoup  plus  forte  que  lorsque 
j'en  attaque  la  partie  antérieure,  et  qu'en  même  temps  je 
détermine  beaucoup  plus  de  douleur  :  c'est  un  fait  que 
depuis  j'ai  observé  chaque  fois  que  j'ai  dû  opérer  sur  le  col 
vésical.  Pendant  la  torsion  des  fils,  l'un  d'eux,  le  sixième^ 
embrasse  et  emprisonne  dans  son  anse  le  fil  de  soie  sui- 
vant, de  sorte  qu'il  m'est  impossible  de  me  servir  de  ce 
dernier  pour  passer  le  fil  d'argent  qui  lui  était  destiné; 
cela  m'oblige  à  le  nouer  et  à  le  laisser  dans  les  tissus. 

L'opération  terminée,  j'éprouve  une  telle  difficulté  à 
introduire  la  sonde,  que  je  crois  d'abord  que  l'un  des  points 
de  suture  a  dû  passer  dans  la  cavité  de  l'urèthre.  Les  re- 
cherches que  je  fais  pour  m'en  assurer  me  prouvant  cepen- 
dant qu'il  n'en  est  rien,  j'insiste  et  je  parviens  enfin  à  faire 
passer  l'instrument,  qui  entre  brusquement  dans  la  vessie 
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comme  s'il  avait  franchi  une  valTuIe.  Je  suppose  que  ce 
phénomène  a  pu  dépendre  d'une  contraction  spasmodique 
du  ool  Tésical  produite  par  la  présence  des  fils  métalliques. 
Poar  empêcher  la  sortie  de  la  sonde,  je  la  fixe  au  moyen 
d^un  cordonnet  attaché  avec  du  coUodion  sur  les  calés 
des  grandes  lèvres. 

Rien  de  particulier  ne  se  manifeste  pendant  les  premiers 
jours  qui  suivent  l'opération;  mais  le  troisième,  les  règles 
apparaissent  et  en  même  temps  il  survient  des  symptômes 
de  rhumatisme  articulaire  au  pied  et  au  genou  droits; 
fièvre,  diminution  de  1  appétit.  J'ordonne  des  frictions  avec 
une  pommade  calmante  et  Tusagc  de  la  poudre  de  Dower. 
Les  douleurs  diminuent  sous  l'influence  de  ce  traitement, 
pas  assez  cependant  pour  permettre  a  la  malade  de  se 
mouvoir.  Elle  est  forcée  de  se  tenir  constamment  sur  le 
dos;  son  si^e  est  souillé  par  les  r^les  qui  continuent  à 
couler,  et  par  l'urine  que  le  manque  de  précautions  laisse 
sortir  du  vase.  La  constipation  finit  par  ne  plus  pouvoir 
être  maintenue,  et  le  18,  il  est  impossible  à  l'opérée  de  ne 
pas  céder  au  besoin  d'aller  à  la  selle;  en  même  temps  elle 
expulse  la  sonde  et  elle  urine  par  le  méat;  il  lui  semble 
ausn  qu'une  portion  du  liquide  s'échappe  par  le  vagin. 

14  mars.  J'examine  l'opérée  au  spéculum  et  je  trouve 
à  l'endroit  de  la  suture  un  grand  désordre  :  la  suppuration 
a  envahi  la  région  opérée;  les  deux  fils  d'argent  et  de  soie 
réunis  ont  traversé  les  tissus  et  donné  lieu  à  une  ouverture 
d'environ  trois  millimètres  de  largeur.  J'oie  tous  les  fils 
et,  après  avoir  touché  les  surfaces  avec  le  nitrate  d'argent, 
je  les  rapproche  au  moyen  de  quelques  serres-fines  :  mais 
le  lendemain,  je  trouve  ces  petits  instruments  détachés  et 
tombés  dans  le  vestibule. 

La  femme  est  fortement  amaigrie;  elle  est  abattue, 
découragée  et  se  plaint  amèrement  d'être  moins  bien 
qu'avant  l'opération.  Elle   quitte  l'hôpital   le  29   mars. 
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me  disant,  malgré  la  déception  qu'elle  a  subie,  qu'elle 
reviendrait. 

Elle  tint  parole  et  revint  en  effets  le  22  mai,  dans  les 
meilleures  dispositions.  Ses  règles  ont  reparu  quinze  jours 
avant  son  retour.  Elle  tient  à  en  finir  au  plus  vite  et 
demande  instamment  une  nouvelle  opération. 

La  fistule  est  beaucoup  plus  grande  que  la  dernière  fois 
et  mesure  environ  quatre  millimètres  de  diamètre;  elle 
siège  toujours  à  la  partie  de  l'urèthrc  qui  avoisine  le  col 
vésical;  celui-ci  semble  entrer  dans  sa  composition.  Son 
grand  axe  est  dirigé  de  droite  à  gauche  et  de  bas  en  haut, 
sens  dans  lequel  il  est  évident  que  l'avivement  devra  se 
Taire.  La  patiente  se  plaint  encore  de  perdre  plus  souvent 
son  urine  qu'avant  la  dernière  opération  :  elle  évacue 
quelquefois  des  gaz  avec  ce  liquide. 

Je  procède  à  la  troisième  opération  le  23  mai.  G)mme 
la  seconde  fois,  je  rencontre,  au  niveau  de  la  lèvre  pos- 
térieure, un  tissu  dur,  craquant  sous  les  ciseaux;  ce  tissu 
résiste  aussi  bien  à  l'introduction  des  aiguilles  qu'à  l'action 
de  l'instrument  tranchant;  il  est  tellement  sensible  que, 
lorsque  je  l'incise,  la  femme  jette  des  cris,  tandis  qu'elle 
reste  impassible  quand  les  instruments  attaquent  les  tissus 
voisins.  Pendant  tout  le  temps  que  dure  la  suture,  je 
maintiens  une  sonde  dans  le  canal  uréthral,  afin  de  m'as- 
surer  a  chaque  point  que  je  ne  suis  pas  entré  dans  le 
conduit.  Les  aiguilles  de  M.  Sims  étant  trop  droites  pour 
passer  facilement  à  travers  les  deux  lèvres,  je  suis  forcé  d'en 
employer  de  plus  courbes.  Deux  circonstances,  Tétroitesse 
du  vagin  et  l'impossibilité  où  se  trouve  la  femme  de  fléchir 
les  cuisses  sur  le  ventre,  probablement  par  suite  de  son 
dernier  rhumatisme,  viennent  ajouter  de  nouvelles  diffi- 
cultés à  celles  qui  résultent  du  peu  d'épaisseur  de  la  portion 
du  canal  de  l'urèlhre  restée  saine,  et  de  la  dureté  et  de  la 
sensibilité  flu  col  vésical.  A  chaque  instant,  la  malade  me 
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pousse  les  pieds  sur  la  poitrine  et  m'enlève  ainsi  toute 
aëcurité;  elle  est  beaucoup  plus  agitée,  plus  indocile  que 
les  fois  précédentes.  L'opération  dure  deux  heures. 

Cette  fois-ci  la  sonde  pénètre  facilement  après  l'opéra- 
tion et  donne  issue  à  un  liquide  mêlé  de  gaz. 

Depuis  le  jour  de  l'opération  jusqu'au  29^  tout  marche 
a  souhait.  Le  r^me  habituel  est  accompagné  de  ses  effets 
ordinaires.  Seulement  la  sonde  a  une  grande  tendance  à 
se  retourner,  et  comme,  dans  cette  position,  l'extrémité 
▼ésicale  de  l'instrument  présente  sa  convexité  en  haut,  il 
en  résulte  que  l'urine  ne  s'écoule  que  quand  elle  est  accu- 
roulée  en  assez  grande  quantité;  en  replaçant  convenable- 
ment la  sonde,  le  liquide  sort  chaque  fois  en  abondance. 
Pour  obvier  à  cet  inconvénient,  je  suis  forcé  de  fixer  la 
sonde  aux  poils  de  la  Yulve  au  moyen  d'un  cordonnet. 

29  mai.  L'opérée  commence  à  ressentir,  dans  les  arti- 
culations des  doigts  et  du  poignet  gauche,  des  douleurs 
accompagnées  d'un  peu  de  tuméfaction  et  de  rougeur, 
qui  persistent  pendant  plusieurs  jours;  la  peau  devient 
chaude  et  le  pouls  un  peu  plus  fréquent,  mais  l'appétit  se 
consenre.  Je  diminue  un  peu  la  quantité  d'aliments  et  je 
me  borne  à  l'usage  de  soins  hygiéniques.  L'opérée  n'ayant 
aucune  envie  d'aller  à  la  selle,  ne  prend  pas  de  morphine 
et  continue  à  n'en  pas  user  jusqu'à  la  fin  du  traitement. 
Insensiblement  le  rhumatisme  articulaire  diminue  et  finit 
enfin  par  disparaître,  après  avoir  attaqué  l^èrement 
l'épaule  droite. 

l""  juin.  Les  six  fils  de  la  suture  sont  enlevés.  Quoique 
l'urine  ne  se  soit  pas  échappée  par  le  Tagin  depuis  le  jour 
de  l'opération,  mes  insuccès  antérieurs  me  font  faire  cette 
opération  avec  de  vives  appréhensions  et  la  crainte  de 
découvrir  encore  quelque  pertuis.  Je  suis  agréablement 
trompé  en  voyant  que  l'adhésion  des  lèvres  de  la  plaie 
a  été  complète  et  que  rien  ne  suinte  après  une  injection 
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d'eau  faite  dans  la  vessie,  ni  pendant  la  miction  modéré- 
ment exécutée  par  le  canal  de  Turèthre. 

Je  laisse  encore  la  sonde  à  demeure  jusqu'au  surlen* 
demain.  Le  8  juin,  j'enlève  l'instrument;  la  malade  urine 
seule  et  facilement ,  quoique  avec  un  peu  de  douleur.  Les 
douleurs  rhumatismales  ont  disparu.  L'opérée  se  lève. 

4  juin.  J'examine  de  nouveau  la  région  de  la  fistule. 
Tout  est  en  bon  ordre  et  la  guérison  est  complète  et  solide. 

5  juin.  Sortie  de  l'hôpital. 

H.  le  docteur  Limbourg  a  bien  voulu  répondre  aux 
demandes  que  je  lui  ai  adressées  concernant  ce  qui  s'est 
passé  chez  cette  patiente  depuis  l'époque  de  sa  guérison. 
Par  une  lettre  en  date  du  21  février  1870,  il  me  dit  que, 
deux  mois  après  sa  sortie  de  l'hôpital,  elle  est  devenue 
enceinte  et  s'est  accouchée  d'un  enfant  à  terme  et  bien 
portant.  L'accouchement  s'est  terminé  heureusement,  mais 
le  placenta,  qui  était  adhérent,  est  resté  pendant  un  jour 
dans  la  matrice.  A  la  suite  de  la  délivrance,  il  survint  une 
descente  de  matrice  qui  fut  traitée  au  moyen  d'un  pessaire. 
En  1869,  elle  devint  de  nouveau  enceinte  et  accoucha  à 
terme  au  commencement  de  janvier  1870;  M.  Limbourg 
ayant  été  appelé,  fit  la  délivrance  à  la  suite  de  l'accou- 
chement,  après  avoir  décollé  le  placenta.  A  la  date 
où  il  m'écrit,  la  matrice  occupe  sa  position  naturelle. 
Les  règles  sont  revenues  aux  époques  normales  dans 
les  intervalles  des  grossesses.  Il  y  a  eu  pendant  quelque 
temps,après  l'opération,  des  besoins  assez  fréquents  d'uriner, 
mais  insensiblement  ce  symptôme  a  disparu  et  la  miction 
n'a  plus  cessé  d'être  régulière. 

L'inspection  de  la  région  opérée  y  fait  constater  d'abord 
une  surface  cicatricielle  d'environ  deux  centimètres  d'éten- 
due, ronde,  unie,  nacrée,  sans  trace  de  points  de  suture. 
Derrière  cette  surface  se  trouve  une  élévation  transversale 
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de  la  muqueuse,  au  delà  de  laquelle  existe  une  ligne  l^è- 
rement  enfoncée  et  ayant  la  même  direction.  Plus  en 
arrière  se  dessine  un  petit  point  qui  doit  être  l'indice  du 
passage  d'un  fil. 


TREIZIÈME  OBSERVATION. 


riSTiLB  visico-vAcnALB.  —  ost^iriBATioi  DO  COI.  vriMim, 
Une  opération,  —  Gmérison, 

M...,  Joséphine,  âgée  de  58  ans,  ménagère,  de  Burj 
(Hainaut),  se  présente  à  lliôpital  le  20  juin  1865.  Elle  y 
était  déjà  entrée  le  18  mai  de  la  même  année,  mais  elle  en 
était  bientôt  sortie,  effrayée  de  l'opération  qu'elle  allait 
devoir  subir  et  craignant  de  ne  pouvoir  la  supporter. 

Cette  femme  a  eu  sept  enfants,  dont  les  trois  premiers 
sont  Tenus  à  terme  et  les  derniers  avant  les  neuf  mois 
révolus.  A  sa  quatrième  grossesse,  qui  eut  lieu  il  y  a  vingt- 
cinq  ans,  elle  eut  une  couche  malheureuse,  qui,  après  trois 
jours  de  souffrances,  ne  put  être  terminée  que  par  l'ap- 
plication du  forceps.  Pendant  les  trois  jours  qui  suivirent 
cet  accouchement,  elle  eut  une  rétention  d'urine,  mais 
ensuite  il  survint  un  écoulement  de  ce  liquide  par  le 
vagin.  Le  médecin  qui  fut  alors  appelé  mit  une  sonde  à 
demeure  et  la  laissa  en  place  pendant  six  semaines.  Ce 
moyen  n'ayant  produit  aucun  résultat  avantageux,  il  tam- 
ponna le  vagin  au  moyen  d'un  sac  de  baudruche  bourré 
d'ouate;  ce  corps  étranger  ne  fut  pas  supporté  et  bientôt  il 
survint  de  vives  douleurs  qui  obligèrent  à  le  retirer.  A  la 
suite  d'une  consultation.  Ton  résolut  de  tenter  la  cautérisa- 
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lion  avec  le  nitrate  d'argent;  ce  nouveau  traitement  ne  fut 
pas  plus  efficace  que  les  autres.  Pendant  la  station  et  la 
marche  Tincontinence  était  continuelle,  mais  dans  la 
position  assise  la  femme  pouvait  retenir  plus  ou  moins 
longtemps  le  liquide. 

Depuis  la  formation  de  la  fistule,  il  est  encore  survenu 
trois  grossesses,  mais  chaque  fois  un  avortement  a  eu  lieu, 
dans  la  première  à  cinq  mois,  dans  la  deuxième  à  six  et 
dans  la  troisième  à  quatre. 

Malgré  les  désagréments  d'une  infirmité  dégoûtante 
datant  d'un  quart  de  siècle,  cette  femme  n'a  rien  perdu  de 
sa  santé.  Elle  a  cessé  d'avoir  ses  règles  depuis  quinze  ans; 
elle  a  conservé  un  embonpoint  énorme,  et  son  poids  est  tel 
qu'il  est  impossible  à  un  homme  vigoureux  de  la  porter. 

Le  21  et  le  23  juin,  je  procède  à  l'examen  de  la  fistule. 
L'ampleur  des  fesses  gène  beaucoup  mon  exploration  et, 
de  plus,  l'orifice  vaginal  et  surtout  la  fourchette  sont  telle- 
ment resserrés,  que  c'est  à  grand'peine  que  je  parviens  à 
y  introduire  le  spéculum.  Après  avoir  fait  pénétrer  l'instru- 
ment pour  ainsi  dire  de  force,  je  constate,  non  sans  quel- 
que étonnement,  que  le  col  utérin  est  oblitéré  et  qu'à  sa 
place  se  trouve  une  espèce  de  cul-de-poule  froncé,  racorni, 
dans  lequel  il  est  impossible  d'engager  la  sonde  ou  le 
stylet.  Au-dessous  et  à  droite  de  ce  col  oblitéré  se  trouve  la 
fistule,  qui  est  allongée  et  dont  le  grand  diamètre,  d'en- 
viron quatorze  millimètres,  est  dirigé  obliquement  en  haut 
et  à  droite.  La  muqueuse  vésicale,  sous  la  forme  d'un  dou- 
ble bourrelet  rouge  et  dur,  sort  de  l'ouverture  anormale 
et  ne  peut  être  que  difficilement  réduite.  La  paroi  anté- 
rieure du  vagin  est  fortement  repoussée  contre  la  posté- 
rieure et  cette  circonstance  vient  encore  ajouter  aux 
difficultés  de  l'examen  des  parties  malades. 

Au  moment  de  l'opération,  pratiquée  le  25  juin,  j'en- 
fonce un  ténaculum  dans  la  saillie  de  la  cloison  vésico- 


—  691  — 

Taginale,  et  je  la  fais  inaîntenir  au  dehors  afin  de  rendre  la 
fistule  plus  apparente.  Je  pratique  ensuite  l'aTÎTeraent,  qui 
présente  les  plus  grandes  difficultés  vers  l'angle  supérieur, 
car  il  j  a  là  des  fronçures  et  de  petites  crevasses  formées 
d'un  tissa  cicatriciel  extrêmement  dur  situé  dans  l'épaisseur 
même  de  la  substance  du  col;  comme  ces  in^alités  doi- 
vent être  enlevées  à  fond  pour  ne  pas  laisser  de  surface 
non  arivée,  il  est  nécessaire  d'y  revenir  à  plusieurs  reprises 
et  de  consacrer  un  temps  assez  long  à  cette  manœuvre. 
Les  lèvres,  taillées  enfin  convenablement,  représentent  une 
plaie  r^;ulière  de  quatre  centimètres  environ  de  long  sur 
deux  de  large.  Pour  pratiquer  la  suture,  je  me  sers,  à  l'angle 
infièrieur,  d'aiguilles  américaines,  mais,  an  supérieur,  la  dis- 
position des  parties  est  telle,  que  je  suis  obligé  de  passer 
les  points  en  deux  fois,  en  traversant  la  lèvre  vaginale  avec 
des  aiguilles  droites,  et  la  supérieure,  appartenant  au  col 
utérin  effacé  et  cicatrisé,  an  moyen  d'aiguilles  courbes  à 
petit  rayon.  Lors  de  la  torsion  des  fils  d'argent,  qui  sont  au 
nombre  de  dix,  un  de  ces  liens,  dont  la  force  et  le  calibre 
sont  insuffisants,  se  rompt,  heureusement  assez  loin  de 
la  ligne  de  réunion  pour  que  je  puisse  le  laisser  en  place, 
sauf  à  aller  le  chercher  plus  tard  au  milieu  des  chairs. 
Tous  les  temps  de  l'opération  sont  rendus  laborieux,  autant 
par  la  disposition  des  parties  extérieures  et  intérieures,  qui 
rend  difficile  l'accès  de  la  lumière  au  fond  du  vagin,  que 
par  la  présence  des  bourrelets  muqueux  vésicaux,  qu'il 
iaut  constamment  repousser  avec  la  sonde  pour  les  sous- 
traire aux  piqûres  des  aiguilles  et  à  la  striction  des  fils. 
Les  fortes  adhérences  de  la  région  du  col  aux  parties  voi- 
sines et  les  délimitations  irrégulières  et  obscures  qui  en 
résultent,  me  forcent  à  prendre  les  plus  grandes  précautions 
|MMir  éviter  l'entrée  des  fils  dans  la  vessie,  et  je  ne  puis  échap- 
per à  cet  écueil  qu'en  constatant,  lors  du  passage  de  chaque 
aiguille,  que  l'instrument  est  à  une  distance  su0isanle 
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du  bec  de  la  sonde  introduite  dans  la   poche  urinaire. 

L'opération  terminée  et  l'occlusion  complète  constatée, 
on  glisse  la  femme  dans  son  lit  plutôt  qu'on  ne  l'y  trans- 
porte, et  on  la  soumet  à  l'ensemble  du  traitement  propre 
à  la  méthode  américaine. 

Le  lendemain  matin,  26  juin,  la  malade  dit  n'avoir  pas 
dormi.  Le  ventre  est  ballonné  et  légèrement  sensible.  L'ap- 
pétit est  nul;  mais  ce  symptôme  n'est  pas  nouveau  et  n'a 
aucune  signification,  puisque  l'opérée  dit  n'avoir  jamais 
faim  et,  chose  extraordinaire,  jouirde la  facultéde  restersans 
inconvénient  une  quinzaine  de  jours  sans  manger.  Le  pouls 
est  normal.  J'attribue  les  incommodités  intestinales  à  la 
présence  de  gaz  résultant  d'une  position  trop  horizontale, 
et  je  fais  en  conséquence  incliner  davantage  le  tronc  en 
glissant  des  oreillers  sous  la  poitrine.  Je  permets,  du  reste, 
à  la  malade  de  se  tourner  légèrement  à  droite  et  à  gauche. 

Le  27  juin,  une  amélioration  notable  s'est  produite.  La 
nuit,  il  y  a  eu  un  besoin  d'aller  à  la  selle  facilement  réprimé 
par  la  morphine. 

Le  28  juin,  il  survient  des  douleurs  dans  le  côté  droit 
de  la  poitrine,  mais  elles  disparaissent  par  un  changement 
de  position. 

Les  jours  suivants,  la  sonde  se  dérange  souvent  et  sort 
fréquemment  de  la  vessie,  ce  qui  oblige  à  la  replacer  deux 
ou  trois  fois  par  jour.  Quand  il  arrive  qu'elle  est  restée 
sortie  pendant  quelque  temps,  sa  réintroduction  donne 
issue  à  une  assez  grande  quantité  d'urine.  La  langue  reste 
chargée  et  l'appétit  médiocre,  quoique  l'opérée  mange 
un  peu.  A  différentes  reprises  il  survient  dans  les  genoux 
quelques  douleurs  vagues  qui  ne  persistent  pas. 

8  juillet.  J'enlève  les  fils,  que  je  trouve  enfoncés  profon- 
dément dans  des  chairs  boursouflées  et  comme  fongueuses. 
Malgré  cette  complication  la  réunion  s'est  fort  bien  faite 
et  l'orifice  est  complètement  oblitéré. 
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4  juflleL  L'opérée  me  dît  que  la  sonde  est  tombée  pendant 
la  nuit  et  que,  malgré  mes  reoonmiandatîons,  elle  a  uriné 
seule,  ce  qui  du  reste  s'est  fait  sans  accident.  Elle  a  eu  aussi 
une  enrie  d^aller  à  la  garde-robe  qui  n'a  pas  eu  de  suite. 

5  juillet.  Je  lui  permets  d'essayer  d'uriner  sans  le  secours 
de  la  sonde. 

7  juillet  Je  l'examine  une  seconde  fois  et  je  constate  que 
la  cicatrisation  s'est  raffermie,  qu'elle  s'est  ^alisée  et  que 
l'occlusion  de  l'orifice  patholc^que  est  restée  hermétique. 

L'opérée  sort  le  même  jour  de  l'hôpital. 

M.  le  docteur  Gosse,  de  Péruwelz,  qui  m'avait  adressé 
cette  femme,  m'a  &it  savoir,  le  20  février  1870,  que  la 
guérison  est  restée  radicale  sous  tous  les  rapports.  L'examen 
du  vagin  lui  a  démontré  qu'il  existe  peu  de  différence,  au 
point  de  vue  de  la  couleur,  entre  la  r^on  de  l'ancienne 
fistule  et  les  environs;  mais  le  toucher  y  fait  facilement 
découvrir  l'existence  de  petites  brides  transversales,  situées 
a  un  centimètre  l'une  de  l'autre  et  dépassant  d'environ  un 
millimètre  le  niveau  de  la  muqueuse. 


aOATORZIÈlE  OBSERVATIOi^. 


DOUBLE   nSTCUB  TÉSKO-TACnULB. 


UHe  opération,  —  Guérison. 


B...,  Marie,  de  Bruxelles,  âgée  de  2S  ans,  tailleuse, 
lymphatique  et  rachitique^  de  petite  stature,  entre  à  l'hô- 
pital, en  juillet  1865,  d'après  les  conseils  de  M.  le  docteur 
^Beladrier,  pour  s'y  soumettre  à  mes  soins. 

44 
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EUe  dédare  s'être  aocoochèe  en  féyrier  1864.  Pendant 
trois  jours,  elle  a  ca  des  douleurs  yiolentes  accompagnées 
d'une  rétention  d^urine  presque  complète.  L'application 
du  forceps  ayant  été  foite  inutilement  à  plusieurs  reprises, 
oo  appela  IL  Deladrier  à  Teffet  de  savoir  s'il  n'y  ayait  pas 
lieu  de  praticpier  l'opération  césarienne;  il  ne  la  crut  pas 
nccesaire  et  reconnut  qu'il  y  avait  moyen  de  sauver  la 
femme  en  pratiquant  la  crftniotomie.  H  exécuta  cette 
opération  en  se  servant  des  ciseaux  de  Smellie  et  retira 
un  enCaint  morcelé  en  plusieurs  tronçons.  Immédiatement 
après  la  sortie  de  ces  débris,  la  femme  perdit  ses  urines  par 
le  vagin  et  cet  écoulement  continua  à  se  faire  presque  sans 
interruption  pendant  trois  à  quatre  mois.  Après  ce  laps 
de  temps,  il  y  eut  un  peu  d'amélioration  dans  son  état, 
en  ce  sens  qu'elle  parvenait  à  retenir  assez  bien  le  liquide 
dans  la  position  couchée  et  même  quelquefois  pendant 
les  premiers  temps  de  la  marche. 

En  examinant  l'état  du  vagin,  j'éprouvai  quelques  diflS- 
cultes  à  appliquer  le  spéculum,  à  cause  de  Tétroitesse  du 
détroit  inférieur,  qui  était  fortement  rétréci  d'avant  en  ar- 
rière. Je  trouvai  le  col  de  la  matrice  complètement  déformé, 
étoile,  bridé  par  de  nombreuses  cicatrices.  Immédiatement 
au-dessous  de  lui  se  trouvait  une  première  fistule  ovalaire, 
assez  grande  pour  recevoir  le  bout  du  petit  doigt,  l^ère- 
ment  oblique  de  bas  en  haut  et  de  gauche  à  droite,  pré- 
sentant son  grand  diamètre  dans  le  même  sens.  L'ensemble 
de  cette  ouverture  était  taillé  en  biseau  de  manière  a 
former  en  bas  une  lèvre  amincie  sur  laquelle  la  muqueuse 
vésicale  se  montrait  à  nu,  tandis  qu'en  haut  se  trouvait  un 
rebord  saillant  d'une  assez  grande  épaisseur,  disposition 
qui  rappelait  assez  bien  celle  de  la  fosse  ovalaire  de  1  oreil- 
lette droite  du  cœur.  Plus  bas  et  à  la  distance  d'un  centi- 
mètre existait  une  seconde  fistule  de  trois  millimètres  de 
diamètre,  pour  ainsi  dire  cachée  au  fond  d'un  pli  du  vagin. 
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L^opération  est  pratiquée  le  31  juillet.  Avant  de  la  faire 
j  avais  pris  la  résolution  de  ne  point  réunir  les  deux  fis- 
tules en  une  seule,  comme  on  l'a  conseillé,  mais  de  me 
borner  à  enlever  la  paroi  vaginale  de  la  substance  inter- 
médiaire aux  ouvertures,  pour  conserver  ainsi  la  muqueuse 
vésîcale  comme  une  garantie  contre  Fécartement  des  bords. 
Uavivement  est  commencé  par  le  côté  gauche  ;  il  ne  pré- 
sente d'autres  particularités  que  la  dureté  des  tissus  dans  le 
voisinage  du  col  et  la  sensibilité  toute  particulière  de  cette 
région,  qui  contraste  avec  la  quasi-insensibilité  du  reste 
des  pourtours  fistuleux.  Après  ce  temps  de  l'opération,  la 
plaie,  dirigée  en  haut  et  à  droite,  offre  une  étendue  de  six 
centimètres  et  commence  vers  la  partie  inférieure  du  vagin 
pour  aboutir  au  col  utérin.  D  y  a  peu  d'bémorrhagie. 
Des  <|uatorzc  points  qui  forment  la  suture,  ceux  qui  avoi- 
ânent  le  col  sont  difficiles  à  passer  et  déterminent  une 
vive  douleur.  Le  placement  et  la  torsion  des  fils  métalliques 
me  donnent  une  bien  vive  contrariété  :  le  fil  qui  m'est 
présenté  et  qui  a  été  acheté  pour  Fhopital  à  un  nouveau 
fanmisseur,  est  de  si  mauvaise  qualité  qu'il  se  casse  à 
différentes  reprises  au  moment  de  la  torsion.  De  là  un 
grand  retard  résultant  de  l'cMigation  où  je  me  trouve 
de  refaire  plusieurs  points  et  d'envoyer  chercher  ailleurs 
du  fil  viei^e  et  recuit  d'une  grosseur  et  d'une  résistance 
oonvenaUes.  Ayant  commencé  l'avivement  à  onze  heures, 
je  ne  termine  la  torsion  des  fils  d'argent  qu'à  une  heure  et 
un  quart* 

Malgré  la  durée  des  différents  temps  de  l'opération,  la 
patiente  n'a  poussé  aucune  plainte  ni  témoigné  aucune 
impatience.  Reportée  dans  son  lit,  elle  s'y  trouve  très  à 
l'aise  et  ne  parait  nullement  fatiguée.  Elle  continue  à  se 
bien  porter  pendant  tout  le  reste  du  traitement;  elle  n'a 
pas  une  seule  fois  l'envie  d'aller  à  la  selle.  La  sonde,  qui  se 
bouche  fréquemment,  doit  être  très-souvent  renouvelée; 
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l'instrument  sort  plusieurs  fois  de  la  vessie  et  permet  ainsi 
une  certaine  accumulation  d'urine,  qui  s'écoule  après  un 
nouveau  cathétérisme.  Le  8  août,  j'extrais  les  fils,  qui  sont 
cachés  profondément  dans  des  chairs  un  peu  boursouflées; 
pendant  que  je  les  retire,  il  ne  s'écoule  ni  sang  ni  urine, 
et  une  injection  poussée  dans  la  vessie  ne  fait  sourdre 
aucune  goutte  de  liquide  par  la  plaie.  L'adhésion  a  donc 
eu  lieu;  toutefois  je  juge  convenable  de  laisser  encore  la 
sonde  pendant  deux  jours. 

10  août.  La  sonde  a  été  enlevée  et  la  malade  a  fort  bien 
uriné  spontanément  pendant  la  nuit. 

1 1  août.  Je  procède  à  une  dernière  visite  qui  me  prouve 
que  la  guérison  est  solide;  l'opérée  sort  de  l'hôpital  par- 
faitement  rétablie. 

J'ai  rendu  visite  à  cette  femme  le  10  mars  1870.  Elle 
m'a  dit  qu'elle  n'avait  pas  cessé,  depuis  l'opération,  d'uri- 
ner naturellement  et  sans  incommodité.  Elle  a  eu,  un  mois 
après  sa  guérison,  une  grossesse  qui  s'est  terminée  à  sept 
mois  par  un  accouchement  prématuré  artificiel.  Depuis, 
les  règles  ont  apparu  aux  époques  normales.  A  partir  du 
moment  de  l'établissement  de  la  fistule  jusqu'à  celui  de 
l'opération,  elle  n'avait  été  menstruée  qu'une  fois,  peu  de 
temps  avant  son  entrée  à  l'hôpital. 

Le  vagin  examiné  au  spéculum  m'a  présenté  une  paroi 
antérieure  très-raccourcie.  A  quatre  centimètres  du  méat 
urinaire,  j'ai  trouvé  une  surface  de  deux  centimètres  envi- 
ron offrant  un  aspect  un  peu  plus  lisse  que  les  environs; 
une  ligne  bleuâtre  s'y  dessinait  transversalement,  et  l'on  y 
remarquait  encore  quelques  stries  blanches  peu  élevées, 
dirigées  dans  le  même  sens.  Deux  fils  métalliques,  placés  à 
la  distance  d'un  centimètre  l'un  de  l'autre  dans  la  direction 
d'une  ligne  allant  un  peu  de  gauche  à  droite  et  de  bas  en 
haut,  étaient  restés  dans  les  chairs.  Tous  deux  sortaient  de 
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la  paroi  iraginale  sur  une  petite  saillie  reasemblant  à  un 
boargeon  lisse  et  non  saignant;  celui  de  droite  était  plus 
profondénient  engagé  que  celui  de  gauche.  La  présence 
de  ces  fils  n'ayait  nui  en  rien  aux  fonctions  génitales.  Il 
me  fut  facile  de  les  enlever  par  le  procédé  d'extraction  que 
je  mets  ordinairement  en  usage. 


aOINZlÉlB  OBSBRVATIOR. 


nSTCLE   viHCO-VAfiniALB.    OH^iriBATIOl   DD    COL    CTÈma» 


&pérati4m.  —  Guérisot^. — Déehîrwure  de  la  cicatrice. 
—  NduveUe  opéraiiom,  —  Gméristm. 

H....  Marie,  de  Bruxelles,  27  ans,  musicienne  ambulante, 
d'une  constitution  nerveuse,  petite  et  rachitique,  entre  à 
l'hôpital  le  29  mare  1866. 

Cette  femme  s'est  accouchée,  il  y  a  quatre  ans,  à  la  ma* 
temité  d'une  ville  de  province.  L'interne  ayant  reconnu 
un  rétrécissement  très-prononcé  du  bassin  et  une  présen- 
tation par  les  pieds,  chercha  à  terminer  l'accouchement 
en  exerçant  de  fortes  tractions  sur  ceux-ci,  mais  sans  y 
parvenir.  Après  trois  appUcations  du  forceps  faites  à  diffé- 
rents intervalles  dans  l'espace  de  vingt  heures,  il  fallut 
procéder  à  la  détroncation,  et  ce  ne  fut  que  deux  jours  plus 
tard  qu'on  put  retirer  la  tête  au  moyen  du  forceps.  L  ar- 
rière-fisiix  sortit  spontanément  trois  jours  après. 

Immédiatement  après  l'accouchement,  un  écoulement 
d'urine  se  fit  par  le  vagin  et  ne  cessa  plus  depuis.  Des 
accidents  très-graves  se  déclarèrent  :  le  ventre  devint  extrê- 
mement sensible;  des  lambeaux  de  tissus  mêlés  de  sang  et 
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(Je  pus  et  plus  tard  de  concrélions  urinaires,  s'écbappèrenl 
par  la  vulve.  La  femme  dut  passer  dans  le  service  de  la 
chirui^ie,oû  elle  resta  pendant  six  mois.  Sortie  de  l'hôpital^ 
elle  entra  plus  tard  dans  les  salles  d'un  établissement  d  une 
autre  ville;  mais,  après  y  avoir  séjourné  assez  longtemps^ 
voyant  qu'on  n'y  tentait  rien  pour  la  guérir,  elle  résolut 
d'abandonner  son  mal  à  la  nature  et  de  rentrer  chez  elle. 
Ce  ne  fut  que  sur  les  instances  de  quelques  élèves,  qui  lui 
promirent  une  guérison  presque  certaine  si  elle  voulait  se 
confier  à  mes  soins,  qu'elle  changea  d'avis  et  se  décida  à 
réclamer  encore  les  secours  de  la  chirurgie. 

En  examinant  le  vagin  de  cette  femme,  je  découvris, 
à  six  centimètres  environ  du  méat  urinaire,  une  fistule 
pouvant  à  peine  admettre  une  sonde  de  femme.  Elle 
était  située  au  fond  d'une  petite  cavité  infundibuliforme, 
derrière  laquelle  il  y  avait  un  sillon  transversal  de  quatre 
millimètres  de  profondeur.  Sur  le  bord  postérieur  de  ce 
sillon  existait  une  saillie  inégale  qui  correspondait  proba- 
blement à  l'ancien  emplacement  du  col,  puisque  celui-ci 
n'était  représenté  par  aucun  autre  indice  et  que,  malgré 
toutes  mes  recherches,  il  me  fut  impossible  de  trouver 
derrière  la  saillie  autre  chose  qu'un  cul*de-sac  régulier, 
parfaitement  lisse,  sans  aucune  espèce  de  protubérance  ni 
d'ouverture.  Évidemment  une  pareille  disposition  avait 
dû  rendre  la  menstruation  impossible  :  aussi  la  femme  me 
déclara-t-elle  que  depuis  les  premiers  mois  de  sa  grossesse 
elle  n'en  avait  plus  observé  aucune  apparence  ni  par  le 
vagin  ni  par  la  vessie.  Chose  remarquable,  cette  suppres- 
sion ne  l'avait  guère  incommodée,  sauf  pendant  les  pre- 
miers mois  qui  avaient  suivi  l'accouchement,  où  elle  avait 
ressenti  un  peu  de  gène  et  de  fatigue  aux  époques  men- 
struelles. 

Le  11  avril,  jour  de  l'opération^  je  commence  par  en- 
foncer un  ténaculum  dans  la  paroi  vaginale  pour  rappro- 
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cher  le  fond  du  canal  de  l'orifice  valvaire.  Je  pratique 
ensuite  avec  asez  de  facilité  un  avÎTement  an téro -posté- 
rieur, qui  lai»e  en  dessons  de  lui^  vers  l'intérieur  de  la 
Tetsie,  le  sillon  situé  à  la  r^on  postérieure  de  la  fistule, 
et  qui  intéresse  une  partie  de  la  saillie  correspondant  à 
l'ancien  col  utérin.  C'est  en  cet  endroit  seulement  que 
la  résection  devient  un  peu  plus  délicate  et  moins  facile, 
à  cause  de  la  présence  d'un  tissu  dur  et  coriace  que  le 
tranchant  des  instruments  a  de  la  peine  à  entamer.  C'est 
là  aussi  cpie  la  suture  offre  un  peu  plus  de  difficulté  et  que 
je  suis  obligé,  pour  la  mener  à  bonne  fin,  de  remplacer 
les  aiguilles  de  M.  Sims  par  de  fortes  aiguilles  à  petite 
courbure  dans  le  genre  de  celles  de  Jobert  de  Lamballe. 
La  suture  comprend  sept  fiLs.  L'ensemble  de  la  manœuvre 
chirurgicale  dure  cinquante  minutes. 

Les  suites  de  l'opération  ne  présentent,  comme  circon- 
stances à  noter,  que  des  enries  journalières  et  très-impé- 
rieuses d  aller  à  la  selle.  Pendant  les  huit  premiers  jours, 
ces  enries  sont  réprimées,  quoique  assez  difficilement,  par 
l'acétate  de  morphine.  Mais,  dans  la  nuit  du  19  avril,  un 
nouveau  besoin  devient  irrésistible  malgré  l'usage  du  mé- 
dicament, et  la  malade  évacue  une  garde-robe  abondante. 

Le  lendemain  matin,  je  procède  à  l'enlèvement  des  fils 
d  af^ent,  que  je  trouve  enfoncés  dans  une  espèce  de  gros 
tubercule  faisant  saillie  dans  le  vagin.  La  petite  opération 
terminée,  j'injecte  comme  à  l'ordinaire  de  l'eau  tiède 
dans  la  vessie  en  recommandant  à  la  femme  de  pousser 
doucement,  et  je  ne  vois  rien  sourdre  par  la  r^on  opérée  : 
j'ai  donc  des  raisons  de  croire  que  la  fistule  est  guérie.  Je 
laisse  cependant  encore  la  sonde  à  demeure  jusqu'au  len- 
demain. 

SI  avril.  J'ôte  la  sonde  et  je  recommande  de  pratiquer 
le  cathétérisme  quatre  ou  cinq  fois  par  jour. 

22  avril.  Comme  plus  rien  ne  s'est  écoulé  par  le  vagin 
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malgré  Fabsence  de  la  sonde,  je  crois  pouvoir  dire  à  l'opé- 
rée que  je  la  considère  comme  définitivement  guérie.  Après 
mon  départ,  elle  se  livre  à  une  joie  folle,  saute  et  danse 
pendant  une  bonne  partie  de  la  journée. 

23  avril.  En  se  promenant  dans  la  cour  de  Thôpital,  elle 
s'aperçoit  que  quelques  gouttes  d'urine  s'écoulent  par  le 
vagin.  A  mon  arrivée,  je  l'examine  et  je  constate,  à  mon 
grand  étonnement,  qu'un  petit  pertuis  s'est  reformé  au 
milieu  de  la  ligne  cicatricielle.  J'ai  beau  retenir  la  femme 
au  lit  pendant  quelques  jours  et  lui  replacer  une  nou- 
velle sonde,  l'écoulement  persiste  et  il  n'y  a  bientôt  plus 
à  douter  que  la  déchirure  de  la  cicatrice  n'a  aucune  ten- 
dance à  se  fermer. 

30  avril.  L'opérée  quitte  l'hôpital  en  nous  disant  qu'elle 
reviendra  plus  tard  se  soumettre  à  une  nouvelle  opération. 

Je  perdis  cette  femme  de  vue  pendant  un  certain  temps; 
j'appris  seulement  qu'elle  continuait  à  exercer  son  métier 
dans  une  autre  ville  du  pays.  Mais  elle  revint,  en  1869, 
me  demander  de  vouloir  bien  achever  sa  giiérison. 

A  son  entrée  à  l'hôpital,  je  lui  trouvai  un  pertuis  situé 
sur  la  ligne  médiane,  à  peine  assez  grand  pour  admettre 
un  stylet.  Derrière  cet  orifice  existe  toujours  une  paroi 
formant  cul-de-sac,  parfaitement  lisse  et  n'offrant  aucune 
trace  de  col  utérin.  Le  vagin  est  notablement  raccourci,  de 
sorte  que  la  fistule,  placée  à  environ  cinq  centimètres  du 
méat  urinaire,  ne  se  trouve  distante  que  d'un  centimètre  et 
demi  du  fond  du  canal.  La  santé  de  la  femme  est  restée 
assez  bonne.  Seulement  elle  paraît  très-impressionnable  et 
disposée  à  l'hystérie. 

Le  20  mars,  je  procède  à  l'opération,  qui  n'offre  rien  de 
particulier,  sauf  que  l'avivement  se  fait  d'avant  en  arrière. 
Huit  points  de  suture.  Sonde  renouvelée  tous  les  jours  avec 
changement  dans  sa  courbure.  Acétate  de  morphine. 

Le  23,  malgré  l'administration  de  la  morphine,  l'opcrée 
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ne  peut  résister  à  Fenvie  d'aller  à  la  selle  et  évacue  une 
grande  quantité  de  matières  solides. 

Le  29,  la  femme  se  sentant  un  peu  incommodée  me 
demande  de  ne  pas  encore  enlever  les  fils.  Je  tarde  donc 
jusqu'au  80^  et  je  trouve  alors  qu'îk  ont  tous  passé  à 
travers  les  chairs  et  sont  logés  dans  une  espèce  de  rainure 
transversale  située  vers  le  fond  du  vagin,  excoriée,  sai- 
gnante et  présentant  tous  les  caractères  d'une  plaie  de 
formation  récente.  La  ligne  de  réunion  antéro-postérieure 
semble  cependant  dans  de  bonnes  conditions  et  une  injec- 
tion poussée  dans  la  vessie  ne  fait  pénétrer  aucune  goutte- 
lette dans  le  vagin. 

Le  31,  l'opérée  dit  n'avoir  plus  rien  perdu  et  il  en  est 
de  même  les  jours  suivants. 

Le  5  avril,  la  malade  est  mélancolique;  elle  me  dit 
qu'elle  s'est  levée  la  veille,  et  qu'elle  a  perdu  pendant  la 
nuit  une  assez  grande  quantité  d'urine.  Soupçonnant  une 
nouvelle  rupture  de  la  cicatrice,  j'examine  la  paroi  vagi- 
nale, mais  je  n'y  découvre  aucun  orifice  :  la  plaie  transver- 
sale, située  à  l'endroit  où  j'avais  trouvé  les  fils,  existait 
toujours,  mais  la  cicatrice  antéro-postérieure  paraissait 
solide.  Une  injection  poussée  et  maintenue  dans  la  vessie 
pendant  qu'un  doigt  bouche  le  méat  urinaire,  n'amène 
aucun  suintement  dans  le  vagin,  quelque  effort  qu'on  fasse 
faire  à  la  femme;  mais,  chose  remarquable,  quand  on  lève 
le  doigt,  elle  ne  peut  expulser  elle-même  le  liquide  et  l'on 
doit  extraire  celui-ci  avec  la  sonde.  H  est  évident  que  l'in- 
continence nocturne  est  liée  à  un  état  maladif  de  la  vessie  : 
j'administre  donc  deux  centigrammes  d'extrait  de  bella- 
done; badigeonnage  de  la  plaie  avec  de  la  teinture  d'iode. 

Pendant  trois  jours,  l'incontinence  disparait,  mais  elle 
revient  le  quatrième.  Administration  du  bromure  de  po- 
tassium« 

L'incontinence,  au  dire  de  la  malade,  diminue  sous 
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l'influence  de  ce  nouveau  trailement.  Le  20,  elle  prélend 
en  être  complètement  débarrassée.  J'en  doute  un  peu,  car 
je  remarque  que  l'opérée,  un  peu  confuse  de  son  infir- 
mité yésicale,  ne  s'exprime  pas  avec  une  entière  Franchise. 
Cependant,  comme  je  pense  que  la  continuation  de  son 
séjour  à  l'hôpital  ne  peut  que  lui  être  nuisible,  je  l'examine 
de  nouveau  avec  soin  et,  après  avoir  constaté  que  la  cicatrice 
est  solide  et  que  l'excoriation  qui  l'avoisine  est  presque 
complètement  guérie,  je  signe  son  exeai  le  23  avril. 

Malgré  les  recherches  que  j'ai  Faites  récemment,  je  n'ai 
pu  retrouver  cette  Femme  pour  la  visiter. 


SEIZIÈME  OBSERVATION. 


FISTULE    VÉSICALE    CEBVICO  -  UTÉEIKE    PROPORDE. 

Une  opération.  —  Guérison. 

D...^  Joséphine,  âgée  de  87  ans,  de  Renaumont  (Luxem- 
bourg), entre  à  l'hôpital  le  23  octobre  1866. 

Sa  constitution  est  bonne,  quoiqu'elle  soit  d'une  très- 
petite  stature.  Elle  a  eu  six  enFants,  dont  le  second  et 
le  quatrième  seulement  sont  encore  en  vie.  Les  quatre 
autres  sont  morts  quelques  mois  après  leur  naissance.  Tous 
ses  accouchements  ont  été  laborieux,  surtout  le  dernier, 
qui  a  eu  lieu  au  mois  de  juin  1866  et  qui  a  dû  être  ter- 
miné, après  deux  jours  de  souffrances,  par  l'application  du 
forceps.  L'enFant,  qui  était  Fort  et  volumineux,  a  vécu  trois 
mois.  Immédiatement  après  la  délivrance,  Taccouchée  s'est 
aperçue  qu'elle  perdait  ses  urines  par  le  vagin  et  que  le 
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bemn  de  la  miction  avait  dispara.  Ploâeure  médecins 
forent  appelés  pour  remédier  à  cette  infirmité,  différents 
traitements  essayés,  mais  sans  rien  changer  à  Tétat  de  la 
malade. 

Lors  de  mon  eiamen  au  spéculum,  je  trouve  toute 
rétendue  du  vagin  dans  l'état  normal,  sans  aucune  appa- 
rence d'ouverture.  L'écoulement  devant  cependant  venir 
de  cfudqae  part,  je  porte  mon  attention  sur  une  espèce  de 
col-de-poule  aplati,  froncé,  de  près  de  trois  centimètres  de 
largeur,  que  j'aperçois  à  l'endroit  où  doit  se  trouver  le  col 
de  la  matrice  et  qui  évidemment  en  tient  lieu.  Dans  b 
cavité  de  ce  cul-de-poule,  en  avant,  à  environ  un  centi- 
mètre et  demi  de  profondeur  et  au  milieu  d'un  tissu  fibreux 
résistant,  je  découvre  une  ouverture  d'un  centimètre  et 
demi  de  largeur,  conduisant  dans  la  vessie  et  limitée  supé- 
rieurement par  une  espèce  d'éperon  très-aigu  formé  par  la 
r^on  la  plus  élevée  de  la  paroi  antérieure  du  col  utérin. 
Une  sonde  introduite  par  cette  ouverture  pénètre  facile- 
ment dans  le  réservoir  urinaire,  mais,  si  l'on  fait  la  contre- 
épreuve  par  l'intérieur  de  la  vessie,  on  sent  que  l'instru- 
ment est  arrêté  par  une  espèce  de  bride  qui  met  obstacle  à 
son  passage  direct  dans  la  cavité  du  col^  et  ne  permet  d'y 
arriver  qu'après  de  nombreux  tâtonnements  et  pour  ainsi 
dire  accidentellement.  D  est,  du  reste,  fort  peu  aisé  de  bien 
s'orienter  dans  la  disposition  générale  des  parties,  dont 
l'aspect  est  complètement  métamorphosé;  ce  n'est  qu'après 
avoir  cherché  longtemps  que  je  parviens  à  trouver  le  con- 
duit qui  mène  à  la  cavité  de  la  matrice. 

L'élévation  de  la  fistule  et  sa  proximité  du  repli  périto- 
néal  devaient  me  rendre  fort  circonspect  dans  l'exécution 
des  incisions  nécessaires  à  l'avivement.  Pour  éviter  tout 
danger,  j'introduisis  et  laissai  à  demeure  dans  la  vessie  une 
sonde  de  femme  qui  me  senit  de  guide  pédant  tout  le 
temps  de  l'opération,  qui  eut  lieu  le  30  octobre.  L'avive- 
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ment  devant  nécessairement  être  laborieux,  à  cause  tant 
de  la  nature  du  tissu  sur  lequel  il  devait  porter  que  de 
la  région  élevée  ou  il  fallait  le  pratiquer,  j'introduisis 
transversalement  un  fil  double  à  travers  les  nodosités  re- 
présentant la  lèvre  antérieure  du  col  de  la  matrice;  ce  fil 
ainsi  engagé  fut  attiré  au  dehors  et  me  servit  à  rendre  la 
fistule  accessible,  résultat  que,  dans  d'autres  circonstances, 
j'avais  obtenu  par  le  harponnement  du  vagin  au  moyen 
du  ténaculum.  Tout  étant  ainsi  disposé,  j'attaquai  dans 
une  grande  épaisseur,  avec  un  ténotome  pointu,  la  lèvre 
gauche  de  la  fistule;  j'en  fis  ensuite  autant  de  la  droite. 
Arrivé  à  l'éperon,  je  dus  prendre  les  plus  grandes  précau- 
tions pour  remplir  en  même  temps  deux  indications  :  ne 
pas  enlever  trop  de  substance,  ce  qui  aurait  pu  déterminer 
après  la  réunion  un  trop  grand  rétrécissement  de  la  cavité 
du  col  et  gêner  le  passage  des  règles  et  des  mucosités 
utérines;  ensuite  ne  pas  tomber  dans  l'excès  contraire  en 
compromettant  la  réunion  par  un  avivement  trop  parci- 
monieux. Je  ne  pus  concilier  ces  deux  indications  opposées 
qu'en  déchiquetant  et  lacérant,  tantôt  avec  des  ciseaux, 
tantôt  avec  le  ténotome,  toute  la  surface  nécessaire  à  un 
bon  afirontcment.  Lorsque  je  me  fus  bien  assuré  (chose  qui 
me  fut  assez  facile,  grâce  à  l'absence  de  toute  hémorrhagie) 
que  l'avivement  avait  la  forme,  la  netteté  et  la  profondeur 
voulues,  je  procédai  à  la  suture,  que  j'exécutai  au  moyen  de 
quatre  points  passés  avec  des  aiguilles  de  Jobert  de  Lamballe 
et  en  transperçant  isolément  chacune  des  deux  lèvres.  Pen- 
dant ce  temps  de  l'opération,  je  maintins  une  sonde  de 
femme  dans  le  canal  conduisant  à  la  matrice,  afin  d'être 
sûr  de  ne  point  oblitérer  ce  conduit;  en  même  temps  je  fis 
pousser  vers  la  fistule  le  bec  d'une  autre  sonde  introduite 
dans  la  vessie,  pour  éviter  l'autre  écueil,  celui  de  blesser 
cet  organe  ou  d'intéresser  le  péritoine. 

Après  la  réunion  par  les  fils  d'argent,  le  col  de  la  matrice 
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reprit  i  peu  près  sa  forme  ordinaire,  preuTe  évidente  qu'il 
avait  été  déchiré,  écrasé  et  comme  étalé  pendant  l'accou- 
chemenL  Je  constatai  que  la  sonde  pénétrait  Êicilement 
flans  l'utérus  par  la  cavité  du  col  reconstitué,  et  en  même 
temps  qu'un  liquide  injecté  avec  une  certaine  force  et  en 
assez  grande  quantité  dans  la  vessie,  ne  sortait  pas  par  la 
plaie  réunie. 

L'opération  avait  duré  une  heure  et  un  quart  et  avait 
été  parfaitement  supportée  par  la  malade.  Quand  elle  (ut 
terminée,  celle-ci  fut  reportée  dans  son  lit,  et  à  peine  j 
fut -elle,  qu'une  sonde  introduite  dans  la  vessie  évacua 
une  grande  quantité  d'urine  (500  grammes). 

Pendant  les  neuf  jours  qui  suivirent  l'opération,  tout  se 
passa  de  la  manière  la  plus  satisfaisante.  Pas  de  douleurs, 
pas  de  fièvre,  conservation  de  l'appétit,  pas  d'écoulement 
par  le  vagin,  constipation  parfaitement  maintenue  au 
mojen  de  l'acétate  de  morphine.  L'opérée  ne  cessa  de 
conserver  sa  bonne  humeur  et  sa  gaieté,  ni  de  témoigner 
sa  confiance  dans  une  guérison  prochaine. 

Le  7  novembre,  j'enlevai  les  fils  et  j'eus  la  satisfaction 
de  voir  que  la  réunion  était  des  plus  parCûtes.  Aucun  fil 
n'avait  bougé;  les  tissus  embrassés  par  les  anses  n'étaient 
ni  gonflés,  ni  déchirés.  D  paraissait  évident  que  la  réunion 
par  première  intention  s^était  faite  d'emblée. 

Je  maintins  encore  la  sonde  à  demeure  pendant  quel- 
ques jours  et  recommandai  le  repos. 

Le  11  novembre,  l'opérée  urina  plusieurs  fois  sans  sonde 
et  aussi  facilement  qu'il  est  possible  de  le  faire. 

Le  14  novembre,  elle  sortait  de  Thôpital. 

Le  19  février  1870,  H.  le  docteur  Dechesnc,  de  Saint- 
Hubert,  me  donna  sur  cette  opérée  les  renseignements 
suivants  : 

Elle  avait  très-r^ulièrement  ses  menstrues  à  l'époque 


—  706  — 

où  elle  portait  sa  fistule.  Depuis  l'opération  elles  ont  repris 
leur  cours  normal.  Une  grossesse  étant  survenue  onze  mois 
après  la  guérison  de  la  fistule,  la  femme  s'est  accouchée  à 
sept  mois  d'un  fœtus  mort,  sans  que  la  paroi  vésico-vaginale 
en  soufirit.  Sept  mois  après, il  survint  une  nouvelle  grossesse 
qui  se  termina  par  un  accouchement  à  terme;  malheureu- 
sement il  fut  impossible  d'extraire  l'enfant,  qui  présentait 
le  bras,  sans  détacher  ce  membre  et  faire  ensuite  la  crânio- 
tomie  suivie  de  l'application  du  forceps.  Il  survint  une 
nouvelle  fistule  un  peu  au-dessous  du  col  utérin.  La  femme 
a  l'intention  de  venir  encore  me  trouver  pour  me  deman- 
der de  la  soumettre  à  une  seconde  opération. 


DIX-SEPTIÈME  OBSERVATION. 


F18TDLE  VÉSICO-VAGIHALE. 


Une  opération.  —  Guérison. 


D... ,  Lydie,  de  Saint-Josse-ten-Noode  lez- Bruxelles, 
âgée  de  80  ans,  ménagère,  d'un  tempérament  nerveux,  de 
petite  stature,  entre  à  l'hôpital  le  12  juin  1867. 

Le  28  avril  dernier,  elle  accoucha  pour  la  première  fois. 
La  poche  des  eaux  se  rompit  quatre  jours  avant  l'accou- 
chement et  des  douleurs  sans  résultat  se  manifestèrent 
à  partir  de  cette  époque.  Le  forceps  dut  être  appliqué,  et 
ce  n'est  qu'après  deux  heures  de  tractions  qu'on  parvint 
à  amener  l'enfant.  Celui-ci  était  dans  un  état  afiVeux  :  il 
avait  le  crâne  brisé  et  un  œil  sorti  de  son  orbite.  Après  la 
délivrance,  il  survint  à  la  lèvre  droite  de  la  vulve  un  en- 
gorgement qui  se  termina  trois  semaines  après  par  l'ouver- 


—  707  — 

tore  d^un  énorme  abcès.  Trois  jours  après  raocoochement 
b  patienle  sentit  Tarine  s'écouler  par  le  vagin. 

Sept  semaines  à  peine  s'étaient  passées  depuis  les  cou- 
ches, lors  de  l'entrée  de  cette  malade.  Après  les  accidents 
qu'elle  avait  subis,  on  pouvait  se  demander  si,  au  point 
de  vue  de  l'opération,  sa  fistule  ne  devait  pas  encore  se 
trouver  dans  de  mauvaises  conditions.  Je  l'examinai  avec  la 
persuasion  que  je  trouverais  des  contre-indications;  mais, 
contre  mon  attente,  je  vis  que  le  vagin  était  dans  l'état 
normal  et  simplement  perforé,  à  un  pouce  environ  du  col 
de  la  matrice,  par  une  fistule  grande  comme  une  lentille,  à 
bords  solides  et  nettement  circonscrits,  présentant  tous  les 
caractères  requis  pour  l'avivement  et  la  réunion.  Revenant 
donc  de  ma  première  idée,  je  résolus  d'agir  immédiatement. 

Le  15  juin,  je  me  di^>osais  à  pratiquer  l'opération, 
lorsqpie  je  m'aperçus  que  la  femme  était  r^lée;  elle  me  dit 
que  le  sang  avait  commencé  à  couler  depuis  le  matin.  Ce 
contre-temps  me  fit  hésiter  un  instant  Ce|}endant,  tenant 
compte  de  ce  que  la  fistule  était  à  une  certaine  distance 
du  col  utérin,  et  que  par  conséquent  j'avais  des  chances 
de  ne  point  influencer  la  congestion  utérine  par  la  ma- 
noravre  chirurgicale,  prenant  aussi  en  considération  le  vif 
désir  qu'avait  la  patiente  d'être  débarrassée  au  plus  tôt 
de  son  infirmité,  je  me  décidai  à  passer  outre  et  à  opérer 
séance  tenante. 

L'avivement  marcha  rapidement  et  se  fit  d'avant  en 
arrière.  La  pose  des  fils,  au  nombre  de  sept,  la  substitution 
des  fils  d'argent  à  ceux  de  soie,  leur  torsion,  ne  présentè- 
rent rien  de  particulier.  L'opération  dora  quarante  minutes. 

Les  jours  suivants,  les  r^Ies  coulèrent  comme  d^habi- 
tudc.  Il  j  eut  quelques  coliques  utérines  qui  n'offrirent 
rien  que  la  femme  n'eût  déjà  ressenti  aux  époques  men- 
struelles antérieures.  An  troisième  jour,  l'écoulement  de 
sang  diminua  un  peu  et  finit  par  disparaître,  au  point 
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que,  le  neuvième  jour,  époque  de  l'enlèyement  de$  fils,  je 
n'en  découvris  plus  aucune  trace. 

Le  traitement  ne  fut  entravé  par  aucun  accident.  Sea~ 
lement,  comme  la  sonde  avait  une  grande  tendance  à 
sortir,  je  jugeai  convenable,  comme  je  l'avais  déjà  fait  chez 
Catherine  H...,  de  la  fixer  aux  poik  de  la  vulve  au  moyen 
d'un  fil.  La  femme  se  trouva  si  bien  de  cet  expédient,  il 
lui  donna  une  telle  tranquillité  et  une  telle  sécurité  que, 
deux  jours  après,  ayant  détaché  l'instrument  pour  le  net- 
toyer et  ayant  fait  mine  de  vouloir  le  replacer  sans  le  fixer, 
elle  me  demanda  instamment  de  l'attacher  comme  j'avais 
fait  de  l'autre. 

Après  l'enlèvement  des  fils,  qui  eut  lieu  le  24  juin,  je 
reconnus  que  la  fistule  était  entièrement  fermée.  Je  laissai 
encore  la  sonde  en  place  pendant  deux  jours. 

Le  26,  la  sonde  étant  encore  sortie,  la  malade  a  uriné 
seule  et  sans  inconvénient.  La  miction  fut  seulement  un 
peu  douloureuse  au  commencement  et  à  la  fin  de  l'acte. 

Le  27,  un  nouvel  examen  me  démontra  que  la  fistule 
était  positivement  et  solidement  oblitérée.  Je  permis  à 
l'opérée  de  se  lever. 

Le  29,  les  douleurs  en  urinant  ayant  cessé  et  la  malade 
se  trouvant  dans  un  état  des  plus  satisfaisants,  je  lui  per- 
mis de  sortir  de  l'hôpital. 

Il  m'a  été  impassible  de  découvrir  le  nouveau  domicile 
de  cette  opérée ,  et  par  conséquent  d'obtenir  d'elle  les 
renseignements  complémentaires  que  j'aurais  désirés. 
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DIX-HOITIÈIB  OBSERVATION. 


nSTLXB  visiGALB  CBBTICO-CKÉTBSO-TAGnâLB. 

Buii  opératiami.—AHiopUuHeparineihÊaUoH  ttmn  UumbemuvmgimMi. 
—  insmeeès.  —  ÉiabUssement  dTun  tumveam  canal  de  Varkihre.  — 
Nmnfeiie  opéraiUm.  —  Guérisan  avec  m^eiUm  imparfaite. 

H...«  Catherine,  âgée  de  24  ans,  de  Hoorebeke-Saint- 
Corneille  (Flandre  orientale),  entre  à  l'hôpital  le  16  octo- 
bre 1865. 

Cette  femme  est  d'une  constitution  robuste  et  d'un 
tempérament  hmphatico-sanguin.  Elle  a  eu  un  seul  accou- 
chement, le  80  décembre  1859.  Le  trayail  dura  deux 
jours  et  la  tète  resta  engagée  pendant  douze  heures  sans 
que  la  sage-femme  songeât  à  appeler  un  homme  de  l'art. 
A  la  fin,  la  tète  sortit  seule  sans  le  secours  d'aucun  in- 
strument et  le  placenta  suirit  bientôt  le  fœtus.  Selon  la 
patiente,  les  urines  se  seraient  écoulées  en  assez  grande 
quantité  par  le  Tagin  dès  la  Teille  de  l'accouchement;  mais 
il  était  difficile  de  savoir  si  cet  écoulement  proTcnait  bien 
de  la  vessie  ou  si  les  eaux  amniotiques  n'araient  pas  été 
prises  pour  de  l'urine.  Quoi  qu'il  en  soit,  à  partir  de  la 
délirrance,  la  sortie  du  liquide  par  le  vagin  continua,  mais 
non  d'une  manière  continue,  la  femme  pouvant  souvent 
le  retenir  pendant  un  certain  temps,  toujours  très-court 
à  la  vérité.  Les  menstrues  se  montrèrent  r^;ulièrement  à 
leurs  époques  ordinaires. 

A  l'arrivée  de  la  malade  à  l'hôpital,  je  constate  que  le 
col  de  la  vessie  est  en  partie  détruit  et  que  la  seule  portion 
qui  en  reste  se  montre  sous  la  forme  d'une  espèce  de  lame 
triangulaire  à  base  tournée  en  haut,  sur  laquelle  se 

45 
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nent  quelques  lignes  rougeâtres.  A  la  place  de  la  portion 
absente  du  col  se  trouve  une  vaste  ouverture  transversale 
présentant  la  forme  d'une  grande  boutonnière,  dont  les 
deux  angles,  extrêmement  aigus,  adhèrent  fortement  aux 
parois  du  pubis.  La  partie  antéro-inférieure  de  Fouverture 
empiète  sur  la  région  postéro- supérieure  du  canal  de 
Turèthre,  dont  il  ne  reste  qu'une  étendue  de  deux  centi- 
mètres environ.  Au  milieu  de  l'ouverture  est  tendue  une 
lanière  transversale  dont  les  deux  extrémités  sont  aussi 
fixées  aux  parois  osseuses.  La  présence  de  cette  bandelette 
divise  la  fistule  en  deux  parties,  une  postérieure  par 
laquelle  la  sonde  entre  directement  dans  la  vessie,  une  anté- 
rieure qui  la  conduit  dans  le  canal  de  l'urèlhre.  Quand  on 
introduit  la  sonde  par  le  méat  urinaire,  elle  vient  buter 
contre  la  bride,  et  il  faut  imprimer  à  son  bec  un  mouve- 
ment qui  le  reporte  fortement  en  haut  et  en  avant  pour 
pouvoir  le  faire  pénétrer  dans  la  poche  vésicale.  La  bride 
parait  formée  d'un  tissu  résistant  et  recouverte  d'une 
muqueuse  endurcie.  Derrière  la  fistule,  le  bas-fond  de  la 
vessie  fait  une  forte  saillie  qui  est  poussée  en  bas  par  la 
lèvre  antérieure  du  col  de  la  matrice,  laquelle  est  hyper- 
trophiée au  point  de  présenter  le  volume  d'un  œuf  de 
pigeon.  Le  bas-fond,  dans  ses  mouvements  de  descente,  se 
place  en-dessous  de  la  fistule  et  la  ferme  hermétiquement, 
ce  qui  explique  la  faculté  que  possède  la  femme  de  retenir 
momentanément  ses  urines.  Les  grandes  lèvres,  la  roai^ 
de  l'anus,  les  fesses,  la  partie  supérieure  et  interne  des 
cuisses  sont  le  siège  d'excoriations  douloureuses  et  d'eschares 
superficielles. 

Le  28  octobre,  je  procède  à  l'opération,  qui  est  longue 
et  pénible,  car  elle  ne  dure  pas  moins  de  quatre  heures. 
Je  commence  par  circonscrire  avec  le  ténotome  les  bords 
de  l'angle  gauche  et  j'emporte  avec  les  ciseaux  courbes 
tout  niot  allongé  de  substance  ainsi  délimitée,  en  ayant 
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bien  soin  d^eiilever  exactement  le  fond  de  la  fente  située 
au  milieu  de  Tilot.  La  lèyre  postérieure  de  la  fistule  est 
arÎTée  largemenL  en  partie  avec  les  ciseaui,  en  partie  arec 
le  ténotome.  La  lè?re  antérieure  l'est  d'une  manière  plus 
parcimonieuse^  car  j'ai  là  à  ménager  la  portion  restante 
du  canal  de  l'urèthre  sur  laquelle  le  biseau  saignant  doit 
être  pratiqué  en  partie.  La  languette  intermédiaire  est 
simplement  rasée  à  sa  surface  et  laissée  en  place.  A  l'angle 
droit,  je  pratique  la  même  perte  de  substance  qu'à  l'angle 
de  gauche,  mais  ayec  beaucoup  plus  de  difficultés,  les  tissus 
y  étant  encore  plus  durs  et  plus  adhérents.  Quinze  points 
de  suture  sont  nécessaires  pour  boucher  l'ouTerture.  Je 
place  les  fils  de  soie  à  partir  de  l'angle  gauche,  où  les  lèvres 
sont  tdlement  disposées  que  je  suis  forcé,  à  chaque  point, 
de  commeDcer  par  traverser  l'inférieure  avec  une  aiguille 
droite,  puis  de  p^orer  la  supérieure  avec  une  aiguille 
courbe,  ce  qui  m'oblige  à  réenfiler  un  de  ces  instruments 
entre  les  deux  temps  du  passage  du  fil.  Vers  le  milieu  de  la 
fistule,  je  passe  d'un  seul  coup  à  travers  les  deux  bords  de  la 
plaie  avec  une  longue  aiguille  droite,  que  je  glisse  sous  la 
bride  médiane  en  la  laissant  intacte,  de  manière  que  celle-ci 
soit  simplement  en  contact  avec  la  face  profonde  de  la 
plaie.  A  l'angle  droit,  je  suis  encore  forcé  de  procéder  en 
deux  temps  comme  à  l'angle  gauche;  mais  en  outre,  j'y 
rencontre  plus  d'obstacles  et  j'y  casse  même  une  aiguille, 
dont  le  tronçon  doit  être  ensuite  retiré  des  tissus.  En  sub- 
stituant les  fils  d'argent  aux  fils  de  soie,  il  arrive  qu'au  troi- 
sième point  la  petite  anse  métallique  rencontre  une  telle 
résistance  au  moment  de  son  entrée  dans  les  chairs,  que  le 
fil  de  soie  qui  Tentraine  se  rompt.  Je  me  trouve  alors  dans 
l'alternative,  ou  de  replacer  un  nouveau  point  qui  peut 
lacérer  les  tissus,  au  grand  détriment  de  la  réunion  future, 
ou  de  m'en  dispenser  en  m'exposant  à  laisser  trop  d'inter- 
valle entre  deux  fils.  M'étantdéjà  mal  trouvé,  dans  un  cas 
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analogue,  d^avoir  choisi  la  première  alternative^  j'adopte  la 
seconde,  me  basant  sur  cette  considération  qu'en  réalité  les 
points  ne  sont  pas  très-éloîgnés  les  uns  des  autres. 

L'a  vivement,  le  passage  des  aiguilles  et  en  général  tous 
les  temps  de  l'opération  ont  été  fortement  contrariés  par 
la  tendance  du  bas- fond  de  la  vessie  à  venir  se  placer 
au-dessous  de  la  fistule,  chaque  fois  que  la  patiente  faisait 
un  effort  ou  poussait  un  cri.  En  vain  le  spéculum  refou- 
lait à  chaque  instant  la  cystocèle  :  la  moindre  contraction 
des  muscles  abdominaux  faisait  glisser  la  paroi  maintenue 
sous  le  bec  de  l'instrument,  et  cela  s'opérait  souvent  brus- 
quement, à  l'improviste,  au  moment  où  je  m'y  attendais 
le  moins  et  où  les  pointes  des  aiguilles  se  trouvaient  dirigées 
vers  le  bas-fond  de  la  vessie.  J'ai  regretté  depuis  de  ne 
pas  avoir  songé  à  maintenir  la  paroi  vaginale  relevée  au 
moyen  de  l'élévateur  utérin  de  M.  Sims,  ou  à  la  fixer  en 
arrière,  au  delà  de  la  fourchette,  au  moyen  d'un  fil  ou 
d'un  ténaculum  passés  à  travers  sa  substance;  j'aurais  évité 
ainsi  une  grande  perte  de  temps  et  une  cause  d'inquié- 
tude incessante  pendant  toute  la  durée  de  la  manœuvre 
opératoire. 

L'opération  terminée,  j'injecte  dans  la  vessie  une  cer- 
taine quantité  d'eau  tiède  dont  aucune  particule  ne  revient 
par  la  plaie.  La  femme  est  alors  transportée  dans  son  lit  et 
une  sonde  est  placée  dans  le  canal  de  l'urèthre.  Immédia- 
tement après  cette  introduction,  la  patiente,  qui  a  assez 
bien  supporté  la  longue  durée  et  les  douleurs  de  l'opéra- 
tion, est  prise  d'un  petit  frisson  bientôt  suivi  d'une  bonne 
réaction. 

Le  24,  il  y  a  un  peu  de  fièvre  et  de  la  sensibilité  au 
bas-ventre.  L'appétit  est  nul.  La  malade  tousse  et  à  chaque 
effort  de  toux  il  y  a  un  peu  d'exacerbation  de  la  douleur 
hypogastrique.  Cataplasme  laudanisé  sur  l'abdomen.  Deux 
centigrammes  d'acétate  de  morphine. 
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La  sonde  étant  encrassée  par  des  sédiments  urineax^  je  la 
retire  et  la  netloie.  En  la  replaçante,  je  suis  désagréablement 
surpris  de  sentir  l'instrument  frotter  contre  un  fil  métal- 
lique, ce  qui  n'avait  pas  eu  lieu  la  veille.  Quelle  peut  avoir 
été  la  cause  de  ce  changement  fâcheux?  La  femme,  ou 
quelque  infirmière  aurait-elle  essayé  de  replacer  la  sonde 
sortie  du  canal,  en  la  poussant  vers  le  bas  de  l'urèthre 
ou  en  cherchant  à  forcer  le  passage  un  peu  resserré  à  l'en- 
droit de  la  suture?  C'est  ce  que  je  n'ai  pu  savoir  et  ce  qui 
du  reste  était  devenu  assez  indifférent,  le  mal  étant  fait  et 
irréparable. 

Le  25,  la  fièvre  et  les  douleurs  diminuent  L'appétit  renaît 

un  peu.  Les  urines  continuent  à  s'écouler  par  la  sonde. 

Les  jours  suivants,  la  santé  est  complètement  rétablie. 

Le  27,  en  pratiquant  un  nouveau  cathétérisme,  je  ne 

rencontre  plus  le  fil  que  j'avais  touché  quelques  jours 

auparavant. 

Le  81,  je  place  l'opérée  sur  la  table  et,  après  avoir  appli- 
qué le  spéculum,  je  procède  à  l'enlèvement  des  fils  métal- 
liques. Tous  ont  bien  tenu,  sauf  deux,  situés  juste  au  milieu 
de  la  fistule,  derrière  le  canal  de  l'urèthre.  Il  reste  là  une 
ouverture  de  la  largeur  d'une  lentille. 

L^opération  a  donc  eu  pour  résultat  de  diminuer  beau- 
coup l'étendue  de  la  fistule;  mais  il  est  évident  que  cette 
modification  de  l'ouverture  n'aura  aucune  influence  sur 
l'incontinence  d'urine.  L'échec  est  par  conséquent  réel,  et  il 
ne  iaut  pas  se  bercer  de  l'illusion  de  pouvoir  le  réparer  par 
des  cautérisations  ou  l'application  de  moyens  unissants. 

Dans  cet  état  de  choses,  j'aurais  désiré  que  l'opérée 
retournât  dans  ses  foyers  et  me  revint  plus  tard;  mais  elle 
préféra  rester  à  Thôpital  jusqu'à  parfaite  guérison. 

Pendant  le  temps  qui  fut  employé  au  raffermissement 
des  tissus  opérés,  l'on  observa  que  la  femme  était  hystérique 
et  nymphomane. 
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Deux  mois  et  demi  après  la  première  opération,  le 
18  janvier  1866,  je  crus  le  moment  venu  de  faire  une 
nouvelle  tentative.  L'inspection  des  parties  me  faisait 
espérer  de  pouvoir  cette  fois  obtenir  la  guérison.  En  effet, 
la  fistule  s'était  rétrécie  au  point  de  ne  plus  admettre  une 
sonde  ordinaire;  située  sur  la  ligne  médiane,  au  point  de 
jonction  du  canal  de  Furèthreavec  le  col  vésical,  ses  bords 
semblaient  présenter  une  assez  grande  épaisseur  et  être 
favorablement  disposés  pour  un  bon  avivement.  J'avais, 
du  reste,  la  ressource  de  diriger  la  plaie  obliquement  de 
droite  à  gauche  et  de  bas  en  haut,  ce  qui  me  permet- 
tait d'éviter  une  lésion  trop  étendue  du  canal  de  Turèthre 
et  de  m'éloigner  d'une  partie  du  tissu  cicatriciel.  Je  croyais 
donc  avoir  toutes  les  chances  pour  moi;  dans  cette  per- 
suasion, je  me  mis  à  l'œuvre  avec  confiance. 

Je  fis  sans  difiiculté  Tavivement  dans  le  sens  que  je  viens 
d'indiquer.  Pendant  ce  temps  de  l'opération,  je  constatai, 
d'une  manière  plus  claire  que  la  première  fois,  la  dureté 
et  l'épaisseur  du  tissu  formant  le  contour  postérieur  de 
l'orifice  fistuleux,  et  les  douleurs  vives  que  je  provoquais 
quand  j'opéraissurlui.Uintroduction  des  aiguilles  dans  cette 
substance,  qui  appartenait  évidemment  au  col,  se  fit  éga- 
lement avec  peine  et  en  déterminant  de  vives  souffrances. 
Onze  fils  furent  placés  assez  près  les  uns  des  autres.  L'en- 
droit précis  du  passage  de  chaque  aiguille  fut  constamment 
contrôlé  avec  le  plus  grand  soin  au  moyen  d'une  sonde  mé- 
tallique maintenue  à  demeure  dans  le  canal  de  l'urèthre, 
afin  d'être  certain  qu'aucun  point  de  suture  ne  pénétrât 
jusque  dans  la  cavité  de  ce  conduit.  Aucune  hémorrhagie 
ne  vint  me  contrarier.  L'opération  dura  une  heure  et 
demie. 

Pendant  l'introduction  de  la  sonde  d'étain,  je  sentis 
l'instrument  comme  étranglé  au  moment  de  son  passage  à 
travers  le  col,  et  en  même  temps  l'opérée  se  plaignit  d'une 
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vire  douleur.  Attribuant  ce  phénomène  à  un  spasme  du 
sphincter,  j'insistai  doucement  pendant  quelques  instants, 
et  je  réussis  bientôt  à  pénétrer  dans  la  Tcssie  sans  avoir 
provoqué  un  écoulement  sanguin. 

Pendant  les  huit  jours  qui  suivirent  l'opération,  il  y  eut 
a  différents  reprises  des  ténesmes  vésicaux  assez  violents, 
alternant  ou  coïncidant  avec  des  envies  d'aller  à  la  garde- 
robe.  Ces  accidents  furent  combattus  par  la  morphine. 
L'appétit  fut  peu  prononcé,  mais  il  ne  se  présenta  aucun 
autre  phénomène  incpiiétant. 

Le  21,  je  retirai  les  fils  d'argent  et  immédiatement 
après  je  poussai  une  injection  d'eau  tiède  dans  la  vessie. 
Le  liquide  sortit  par  la  sonde  et  ne  revint  pas  par  le  vagin  : 
c'était  un  bon  signe;  mais  je  n'osai  pas  trop  m'j  fier,  car 
il  était  possible  que  la  sonde  bouchât  un  pertuis  et  empê- 
chât l'eau  d'j  passer.  U  est  vrai  que  je  n'apercevais  aucun 
orifice  sur  le  trajet  de  la  plaie;  mais,  comme  les  chairs 
étaient  un  peu  boursouflées,  il  pouvait  se  faire  qu'il  s'en 
cachât  un  dans  quelque  anfractuosité.  A  tout  hasard,  je 
remis  la  sonde  et  la  laissai  encore  à  demeure  pendant  deux 
jours. 

Le  28,  je  la  retirai  après  avoir  préalablement  rempli  la 
vessie  de  liquide.  Alors,  plaçant  l'indicateur  sur  le  méat 
urinaire  et  faisant  faire  à  la  femme  un  effort  d'expulsion, 
je  vis  l'eau  sourdre  par  un  petit  pertuis  de  la  grandeur 
d'une  tète  d'épingle,  qui  avait  persisté  à  l'endroit  ou  se 

0 

trouvait  précédemment  l'ouverture. 

Le  5  février,  curieux  de  voir  ce  qui  se  passait,  je  fis  un 
examen  minutieux  de  l'entrée  du  vagin  et  je  remarquai, 
non-seulement  que  le  pertuis  persistait,  mais  de  plus  qu'il 
se  trouvait  de  chaque  côté,  vers  les  deux  angles  de  la  pre- 
mière fistule,  un  petit  orifice  tellement  délié  qu'il  était 
impossible  d'j  introduire  le  petit  crochet  mousse,  et  que, 
pour  j  pénétrer,  il  fallait  employer  un  stylet  extrêmement 
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fin,  légèrement  recourbé  de  manière  à  ce  qu^on  pût  ren- 
gager d'arrière  en  avant.  Le  trajet  de  ces  deux  petits  pertuis 
était  sinueux,  de  sorte  qu'il  était  impossiblede  le  suivre  pour 
arriver  dans  la  vessie.  Ils  ne  donnaient  pas  d'urine  dans  les 
efforts  de  miction  ordinaires;  mais  lorsque,  après  avoir 
bouché  la  fistule  centrale  et  le  méat  urinaire,  on  ordonnait 
à  la  femme  de  pousser  pendant  un  certain  temps,  on  voyait 
le  liquide  s'échapper  en  bavant  par  leur  orifice. 

Nul  doute  donc!  Non-seulement  mon  espoir  ne  s'était 
pas  réalisé,  mais  je  me  trouvais  en  présence  d'une  nouvelle 
complication  ! 

Avant  de  recommencer  mon  travail  pour  la  troisième 
fois,  je  voulus  voir  si  la  galvano-caustie  ne  pourrait  i>as 
me  rendre  service  et  me  dispenser  au  moins  d'attaquer  les 
deux  petits  pertuis  latéraux.  J'appliquai  en  conséquence  sur 
ces  orifices  et  sur  la  fistule  centrale  le  fil  de  platine  terminal 
de  l'appareil  de  Grenet,  en  agissant  en  même  temps  sur  les 
ouvertures,  sur  les  trajets  fistuleux  et  sur  les  parties  envi- 
ronnantes. J'introduisis  après  cela  une  sonde  à  demeure 
dansla  vessie. L'usagedece  nouveau  moyen  eut  pourrésultat 
l'oblitération  de  la  petite  ouverture  de  gauche;  mais  quant 
à  celles  de  droite  et  du  milieu,  elles  ne  subirent  aucune 
modification  favorable  et  elles  parurent  même  s'être  un  peu 
agrandies. 

Il  fallait  donc  en  revenir  à  la  méthode  américaine.  En 
la  mettant  en  usage,  j'aurais  bien  voulu  cette  fois  pouvoir 
faire  une  réunion  tout  à  fait  directe  davant  en  arrière, 
car  je  soupçonnais  que  les  ténesmes  vésicaux  que  j'avais 
observés  et  que  je  considérais  comme  ayant  compromis  le 
succès,  pouvaient  avoir  été  le  résultat  du  tiraillement  exercé 
par  les  fils  d'argent  sur  les  fibres  musculaires  du  col.  En 
faisant  la  réunion  dans  le  sens  directement  antéro-posté- 
rieur,  j'aurais  pu  espérer  que  les  aiguilles  et  les  fils  péné- 
treraient entre  lesfibres  musculaires  de  manière  à  les  mettre 
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à  l'abri  de  rexcilation  et  de  l'étranglement.  Malheureuse- 
ment le  petit  pertuis  de  droite  m'empêchait  d'agir  ainsi  et 
me  forçait  de  réunir  transversalement  les  deux  orifices  pour 
les  comprendre  dans  la  même  suture.  Je  fis  donc  un  avide- 
ment qui,  parlant  d'un  centimètre  environ  à  gauche  de  la 
fistule  principale,  se  dirigeait  à  droite  en  embrassant  le  per- 
tuis de  ce  côté  jusqu'à  un  centimètre  au  delà.  Neuf  fils  furent 
appliqués,  dont  six  au  niveau  de  l'orifice  vésico-uréthral  et 
trois  sur  la  région  du  pertuis  latéral.  L'opération,  qui  fut 
laite  le  18  mars,  dura  une  heure  vingt  minutes;  elle  ne  fut 
pas  aussi  bien  supportée  que  les  autres,  et  la  patiente  fut  en 
proie  pendant  toute  sa  durée  à  un  éréthisme  nerveux  qui 
se  termina  par  une  espèce  d'attaque  d'hystérie. 

Les  14,  15,  16,  17,  mêmes  ténesmes  que  les  fois  précé- 
dentes. L'acétate  de  morphine  ne  parvient  pas  à  les  dompter. 

Le  18,  l'opérée  dit  qu'il  lui  est  devenu  impossible  de 
supporter  davantage  la  sonde  à  demeure.  Je  l'ôte  momen- 
tanément et  je  fais  pratiquer  le  cathétérisme  toutes  les  trois 
heures.  Le  soir,  on  replace  la  sonde  à  la  demande  de  la 
femme  elle-même. 

Le  21,  l'examen  du  vagin  fait  constater  que  trois  fils  ont 
traversé  les  tissus  vers  le  milieu  de  la  suture.  A  l'angle 
droit  tout  a  bien  tenu.  L'opération  n'a  donc  produit  au- 
cune amélioration  dans  l'état  de  l'orifice  principal,  mais 
elle  a  déterminé  l'oblitération  du  pertuis  latéral,  ce  qui 
du  moins  me  donnera  les  coudées  franches  pour  le  choix 
d'un  mode  d'avivement  et  de  réunion,  lors  d'une  opération 
ultérieure. 

Toujours  dominé  par  l'idée  que  la  cause  de  mes  insuccès 
pouvait  dépendre  de  l'étranglement  des  fibres  musculaires 
du  col  par  les  fils,  je  pratiquai,  le  15  avril,  une  quatrième 
opération  avec  la  ferme  détermination  d'éviter  autant  que 
possible  cet  inconvénient.  La  conviction  que  je  pouvais 
y  parvenir  en  pratiquant  une  réunion  antéro- postérieure 


—  7i8  — 

me  fit  espérer  qu'en  suivant  ce  procédé  avec  précaution 
je  parviendrais  enfin  à  mon  but.  J'exécutai  donc  un  avive- 
ment  dont  l'angle  inférieur  reposait  sur  la  portion  restante 
du  canal  de  l'urèthre,  et  dont  le  supérieur  intéressait  la 
la  partie  inférieure  et  médiane  du  vagin.  En  faisant  la 
suture,  j'eus  bien  soin  de  diriger  les  aiguilles  tout  à  fait 
transversalement  pour  les  insinuer  autant  que  possible  entre 
les  cercles  musculaires  de  l'orifice  vésical.  Je  crus  ainsi  avoir 
fait  tout  ce  qui  était  possible  pour  éviter  les  spasmes  de  la 
vessie.  Mais  je  fus  encore  une  fois  trompé  dans  mon  attente, 
et  malgré  toutes  mes  précautions,  les  mêmes  symptômes  que 
j'avais  observés  précédemment  se  manifestèrent  de  nouveau 
et  furent  suivis  de  conséquences  absolument  semblables.  La 
fistule  persista,  peut- être  même  avec  une  légère  augmen- 
tation dans  ses  dimensions. 

Surpris  de  cette  ténacité  de  la  maladie  et  ne  pouvant 
cependant  encore  me  résoudre  à  croire  à  l'impuissance  de 
la  suture,  je  résolus  de  tenter  un  dernier  effort,  et^  le 
18  juin,  je  refis  l'opération  précédente  avec  un  redouble- 
ment d'attention.  La  sonde,  comme  toujours,  fut  laissée  à 
demeure  dans  la  vessie,  après  avoir  passé  un  peu  difficile- 
ment par  le  canal  de  l'urèthre.  Bientôt  toutes  mes  espé- 
rances s'évanouirent,  car,  dès  le  troisième  jour,  après  de 
violents  ténesmes,  les  urines  firent  irruption  à  travers  la 
fistule;  une  suppuration  abondante  se  manifesta  dans  le 
vagin  et,  le  neuvième  jour,  au  milieu  d'un  gâchis  dont  je 
n'avais  pas  encore  eu  d'exemple,  je  pratiquai  l'enlèvement 
des  fils  d'argent^  dont  les  uns  flottaient  à  droite  et  à  gauche, 
et  dont  les  autres,  après  avoir  traversé  les  chairs,  étaient 
tombés  dans  le  vestibule.  Les  conséquences  de  cette  opéra- 
tion furent  un  agrandissement  considérable  de  l'ouverture 
fistuleuse,  la  perle  d'une  partie  de  la  paroi  inférieure  du 
canal  uréthral,  qui  se  trouva  réduite  à  huit  millimètres 
environ  d'étendue,  et  la  subdivision  de  la  fistule  unique 
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qui  existait  auparayant  en  trois  orifices,  dont  deux  se  trou- 
vaient à  Tendroit  du  col^  et  1  autre,  le  plus  grand,  s'était 
formé  aux  dépens  de  l'urèthre. 

Cen  était  fait!  Il  n'y  avait  plus  à  songer  à  renouveler 
1  application  des  moyens  ordinaires  :  il  y  avait  là  évidem- 
ment une  cause  que  je  ne  connaissais  pas  bien,  mais  qui 
n'élait  que  trop  réelle,  et  qui  venait  mettre  obstacle  au 
succès  de  ces  opérations.  Il  fallait  donc  me  tourner  vers 
d'autres  méthodes  opératoires  et  imaginer  de  nouvelles 
combinaisons  pour  arriver  à  Tocclusion  tant  désirée;  mais 
il  était  impossible  de  penser  encore  à  un  procédé  dans  lequel 
il  eût  fallu  emprunter  de  la  substance  au  canal  de  Furèthre. 

Le  choléra  sévissant  à  cette  époque  à  l'hôpital,  je  jugeai 
convenable  de  ne  plus  rien  tenter  avant  sa  disparition, 
afin  de  ne  pas  m'exposer  à  des  complications  funestes.  Je 
n'étais  pas  fâché,  du  reste,  de  donner  pendant  quelque 
temps  du  repos  à  la  femme,  afin  de  laisser  se  raffermir  les 
parties  qui  avaient  déjà  si  souvent  été  labourées  par  les  in- 
struments. Enfin,  je  désirais  moi-même  avoir  le  temps  de 
bien  étudier  toutes  les  ressources  que  m'offraient  encore  les 
parties  malades  et  de  mûrir  suffisamment  le  nouveau  pian 
à  adopter. 

En  octobre  1866,  l'épidémie  étant  presque  éteinte^  et 
n'ayant  plus  rien  à  craindre  de  ce  côté,  je  fixai  mes  idées  et 
me  décidai  à  emprunter  un  lambeau  de  substance  vaginale 
et  à  le  transporter  par  glissement  sur  la  face  inférieure  de 
l'urèthre  et  du  col  vésical,  pour  combler  la  perte  de  sub~ 
stance  qu'avaient  subie  ces  parties.  En  m'adressant  ainsi  à 
Tautoplastie  je  n'avais  pas  la  prétention  de  réussir  du  pre- 
mier coup,  mais  je  me  disais  que  je  parviendrais  probable- 
ment a  fixer  le  lambeau  vaginal  dans  le  lieu  que  je  lui 
destinais,  ne  fût-ce  que  par  un  point  ou  deux,  et  qu'ensuite 
je  pourrais  m'en  servir  pour  terminer  l'occlusion  par  des 
opérations  complémentaires  plus  délicates  et  plus  précises. 
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En  même  temps  je  comptais  mettre  en  usage  un  nouveau 
moyen  d'assujettir  la  sonde  à  demeure.  Pendant  l'été ^  il 
m'avait  été  rapporté  que  la  nymphomanie  de  l'opérée  était 
telle,  qu'elle  pouvait  obscurcir  chez  elle  non -seulement  le 
sentiment  des  convenances, mais  même  l'instinct  de  la  con- 
servation et  l'appréciation  des  moyens  propres  à  favoriser  sa 
guérison.  Partant  de  là,  je  m'étais  demandé  si  par  hasard, 
à  la  suite  de  mes  opérations  précédentes,  la  main  de  la 
femme  n'avait  pas  été  déranger  la  sonde  et  la  four- 
voyer dans  la  région  de  la  fistule.  Je  ne  voulais  plus  con- 
server à  cet  égard  aucun  soupçon  ni  aucune  appréhension, 
et  j'avais  résolu  de  mettre  la  malade  dans  l'impossibilité 
absolue  de  rien  déranger  à  l'instrument  et  même  de  tou- 
cher les  parties  opérées  ou  les  régions  voisines.  Pour  cela 
j  avais  pris  le  parti  de  fixer  directement  la  sonde,  introduite 
à  la  profondeur  voulue,  aux  poils  des  grandes  lèvres,  au 
moyen  d'un  fil  serrant  dans  de  nombreux  tours  et  nœuds 
des  pinceaux  de  ces  poils;  puis  de  former,  au-dessus  et  au- 
dessous  du  cathéter,  une  espèce  d'opercule  ou  de  bouclier 
solide  composé  de  morceaux  de  toile  superposés  et  attachés, 
au  moyen  de  coUodion ,  aux  grandes  lèvres  et  aux  parties 
environnantes. 

Pour  réaliser  ces  déterminations,  je  me  mets  à  l'oeuvre 
le  24  octobre  1866.  Le  spéculum  appliqué,  je  dissèque,  sur 
la  portion  de  vagin  située  immédiatement  derrière  les 
fistules  et  en  m'aidant  de  la  sonde  introduite  dans  la  vessie, 
un  lambeau  comprenant  toute  l'épaisseur  de  l'organe,  à 
l'exclusion  de  la  substance  vésicalc.  Ce  lambeau  présente  sa 
base,  qui  doit  rester  adhérente,  à  gauche  et  au-dessus  des 
orifices  anormaux;  son  bord  droit  est  légèrement  convexe 
et  dépasse  la  région  des  fistules;  son  bord  inférieur,  un  peu 
concave,  longe  celles-ci;  son  bord  supérieur,  fortement 
convexe,  est  le  plus  long,  et  se  continue,  de  même  que  l'in- 
férieur, avec  le  droit  par  un  angle  arrondi.  La  dissection 
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laiterie  lambeau  présente  une  étendue  d'environ  deux  cen- 
lioiètres  et  demi  dans  son  grand  diamètre,  qui  est  trans- 
versal, et  d'un  peu  moins  de  deux  centimètres  dans  le  sens 
aniéro-posiérieur.  La  surface  des  petits  ponts  intermédiaires 
aux  fistules  et  les  côtés  des  trois  orifices  ayant  été  avivés, 
le  lambeau  est  infléchi  en  bas,  de  manière  que  son  bord 
droit  vienne  se  mettre  en  contact  avec  la  portion  restante 
du  canal  de  l'urèthre,  son  bord  supérieur  avec  la  partie 
droite  de  l'avivement  latéral,  son  bord  inférieur  avec  la 
partie  gauche.  Cette  migration  du  lambeau  bouche,  par  un 
large  opercule  où  il  y  a  un  peu  d'excès  de  substance,  toute 
la  r^ion  occupée  par  les  trois  ouvertures  anormales.  Pour 
fixer  cet  opercule,  je  préfère  me  servir  de  fik  de  soie  que 
de  fik  métalliques,  par  la  raison  que  les  premiers  ont  beau- 
coup plus  de  souplesse  et  que,  ne  cherchant  pas  à  obtenir 
une  réunion  complète  du  premier  coup,  je  puis  leur  faire 
remplir  le  but  que  je  poursuis  en  économisant  (chose  impor- 
tante dans  une  suture  aussi  compliquée)  le  temps- que  me 
prendrait  l'introduction  successive  de  deux  espèces  de  fils. 
Une  vingtaine  de  fils  de  soie  assujettissent  les  bords  de 
l'operculeaux  parties  voi$ines.Pour  remédier  au  tiraillement 
éprouvé  par  sa  base,  je  passe  un  fil  à  travers  la  partie  du 
vagin  qui  se  trouve  immédiatement  derrière  elle,  et  je  l'at- 
tache à  une  caroncule  que  je  rencontre  à  droite  de  la  r^on 
où  se  trouve  fixé  le  lambeau  :  un  mouvement  de  totalité  de  la 
partie  inférieure  du  vagiu  remplace  ainsi  la  traction  isolée 
exercée  par  les  sutures  sur  le  point  d'attache  du  lambeau. 
Cela  fait,  je  passe  dans  la  vessie  une  sonde  élastique  bien 
lisse  et  je  la  fixe  de  la  manière  indiquée  plus  haut. 

J^avats  pris  d'assez  bonnes  mesures  et  des  précautions 
assez  nombreuses  pour  pouvoir  espérer  que  je  retirerais 
au  moins  quelques  avantages  de  cette  opération.  Mais  la 
plus  amère  déception  devait  encore  une  fois  en  être  la 
suite!  A  peine  deux  jours  s'étaient -ils  écoulés  que,  véri- 
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fiant  rétat  des  parties^  je  m'apercevais  que  déjà  plu- 
sieurs fik  avaient  traversé  les  chairs  et  qu'une  ouverture 
fistuleuse  s'était  produite.  Ayant  affaire  à  des  fils  végétaux, 
je  ne  pouvais  les  laisser  plus  de  quatre  jours;  je  les  retirai 
donc,  le  28,  d'une  espèce  de  mare  où  ils  flottaient  pèle- 
mêle  avec  le  lambeau  complètement  détaché  et  en  pleine 
suppuration.  Peu  à  peu  celui-ci  diminua  de  volume,  per- 
dit quelques  parties  mortifiées  de  sa  substance,  se  retira  en 
arrière, contracta  de  nouveau  des  adhérences  avec  la  surface 
dont  je  l'avais  détaché,  si  bien  qu'au  bout  d'un  certain  temps 
je  n^en  retrouvai  plus  aucun  vestige. 

J'ai  dit  plus  haut  que  Topérée  était  sujette  à  des  attaques 
d'hystérie  :  le  jour  où  je  procédai  à  l'enlèvement  des  fik, 
je  la  trouvai  se  débattant  dans  de  violentes  convulsions. 
Peut- être  ces  mouvements  désordonnés  avaient-ils  pu 
augmenter  le  désordre;  mais  il  est  évident  que  d'autres 
causes  en  avaient  antérieurement  déterminé  l'invasion. 

Les  suites  définitives  de  mon  autoplastie  furent  la  per- 
sistance des  fistules  à  peu  près  dans  le  même  état  où  elles 
se  trouvaient  avant  l'opération.  Je  n'avais  rien  gagne,  mais 
aussi  je  n'avais  pas  perdu  grand'chose,  car  en  somme  la 
portion  de  vagin  voisine  des  deux  fistules  postérieures  avait 
fini  par  reprendre  à  peu  près  sa  forme  et  sa  consistance 
précédentes. 

Je  ne  me  laissai  pas  encore  décourager.  En  étudiant 
bien  la  conformation  et  le  degré  de  mobilité  relative  des 
différentes  parties  voisines  des  orifices  fisluleux,  je  remar- 
quai qu'il  y  avait  moyen  de  faire  glisser  d'avant  en  arrière 
la  partie  antérieure  du  canal  de  l'urèthre  qui  restait  encore 
à  l'état  de  tronçon,  et  de  la  mettre  en  contact  avec  le  re- 
bord vaginal  des  ouvertures  postérieures.  Cette  possibilité 
me  donna  une  nouvelle  lueur  d'espérance,  et  je  me  figurai 
que  peut-être  je  pourrais  réussir  en  reculant  tout  le  canal, 
qui  serait  ainsi  réduit  à  une  étendue  bien  faible  à  la  vérité, 
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mais  suflBsante  cependant  pour  remplir  encore  jusqu'à  un 
certain  point  ses  fonctions.  Je  supposais  bien  que  ce  bout  de 
conduit  n'aurait  pas  été  capable  de  diriger  convenablement 
les  urines,  mais  j'espérais  que  son  accolement  aux  restes  du 
sphincter  aurait  pu  rendre  à  celui-ci  une  partie  de  son 
action  supprimée. 

Dans  cette  persuasion,  je  rafraîchis,  par  une  septième 
opération  faite  le  1 1  décembre  1866,  les  bords  opposés  du 
tronçon  uréthral  et  de  la  marge  vaginale  des  fistules  pos- 
térieures, et  je  les  réunis  par  sept  points  de  suture  métal- 
lique. La  ligne  de  réunion  se  dirigeait  obliquement  en 
haut  et  à  droite.  Cette  manœuvre  chirurgicale  fut  plus 
facile  que  toutes  les  autres  et  le  résultat  immédiat  en  fut 
le  même,  c'est-à-dire  qu'elle  eut  pour  effet  de  retenir  com- 
plètement les  urines  dans  la  vessie.  La  sonde  fut  attachée 
aux  poik,  comme  après  l'opération  précédente. 

Rien  de  remarquable  ne  se  passa  pendant  les  huit  jours 
suivants.  Chose  singulière,  l'opérée  ne  se  plaignit  pas  d  avoir 
le  vagin  mouillé,  et  cette  circonstance  lui  donna,  ainsi  qu'à 
moi-même,  une  illusion  qui  ne  tarda  pas  à  disparaître 
comme  les  autres. 

Par  un  heureux  hasard,  M.  Sims  était  venu  me  rendre 
visite  précisément  la  veille  du  jour  où  je  devais  procéder 
à  Tenlèvement  des  fib.  Comme  il  ne  pouvait  attendre  jus- 
qu'au lendemain,  je  devançai  de  vingt-quatre  heures  le 
moment  de  cette  petite  opération  pour  la  faire  en  sa  pré- 
sence et,  dans  la  supposition  d'une  non-réussite,  soumettre 
le  cas  à  son  appréciation.  Nous  constatâmes  ensemble  que 
l'opération  avait  encore  une  fois  échoué,  et  M.  Sims,  après 
avoir  examiné  attentivement  le  cas,  me  dit  qu'on  pouvait 
le  r^arder  comme  un  des  plus  difficiles  qu'il  fût  possible 
de  rencontrer. 

Cependant,  pas  plus  que  moi,  M.  Sims  ne  le  considéra 
comme  désespéré;  il  crut  qu'il  j  avait  encore  deui  choses 
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à  tenter  :  l^  après  avoir  attendu  trois  mois,  refaire  une 
nouvelle  opération  en  pratiquant  de  chaque  côté  du  canal 
de  l'urèthre  une  incision  de  Dieffenbach  et  en  laissant 
la  cicatrisation  se  faire  librement,  sans  maintenirune  sonde 
dans  la  vessie;  2^  faire  sous  le  pubis  un  nouveau  canal  de 
l'urèthre,  le  laisser  se  modeler  sur  une  sonde  de  plomb, 
puis  fermer  la  fistule  par  une  nouvelle  opération. 

Le  premier  conseil  me  souriait  fort  peu  :  j'étais  fatigué 
de  chercher  la  guérison  de  la  fistule  dans  des  avivements 
et  des  sutures,  et  j'avais  la  conviction  qu'un  nouvel  essai 
de  ces  moyens  aboutirait  comme  tous  les  autres  à  un  échec 
certain.  Mais  j'étais  beaucoup  plus  disposé  à  accepter  le 
second,  car  je  me  disais  qu'à  la  rigueur  il  était  possible 
que  la  présence  de  la  sonde  dans  le  voisinage  de  la  plaie 
eût  été  pour  quelque  chose  dans  mes  insuccès.  Je  pris  donc 
la  résolution  de  tenter  en  temps  opportun  l'application  de 
cette  nouvelle  ressource. 

Sur  ces  entrefaites,  je  fus  contrarié  par  des  obstacles 
venus  de  tous  les  côtés  à  la  fois.  La  femme  était  en  traite- 
ment depuis  près  d'un  an  et  demi  sans  avoir  obtenu  aucune 
amélioration  :  le  découragement  s'était  emparé  de  tout  le 
monde;  la  patiente,  les  élèves,  les  sœurs  hospitalières  me 
demandèrent  à  l'envi  de  cesser  des  tentatives  qui  évidem- 
ment, selon  eux,  devaient  rester  infructueuses.  Malgré  tout, 
je  tins  bon  et,  après  avoir  réussi,  à  force  de  ténacité,  à 
vaincre  différents  empêchements  matériels  qui  m'avaient 
été  suscités  et  les  résistances  que  j'avais  rencontrées,  je  finis 
par  rendre  une  nouvelle  opération  possible,  en  assumant  à 
la  vérité  une  grande  responsabilité. 

Le  8  mars  1867,  avant  de  me  mettre  à  l'œuvre  pour 
former  un  nouveau  canal,  je  fis  encore  l'examen  de  l'entrée 
du  vagin.  Je  vis  avec  surprise  que  tout  l'ancien  urèthre 
avait  disparu  et  qu'à  sa  place  se  trouvait  une  simple  rigole, 
bordée  de  quelques  petites  masses  arrondies  et  hypertro- 
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phiées.  Ceci  m'autorisait  de  plus  en  plus  à  bire  l'opération 
projetée.  Je  lexécutai  à  l'instant  même. 

La  femme  étant  couchée  sur  le  dos,  je  poussai  l'indi- 
cateur gauche  dans  la  partie  postérieure  de  la  gouttière 
uréthrale,  vers  l'entrée  de  la  Tcssie.  Là  je  rencontrai  un 
bourrelet  saillant ,  qui  n'était  autre  qu'un  reste  du  coL  Je 
fixai  la  pulpe  du  doigt  contre  la  moitié  antérieure  du 
rebord  cervical,  afin  de  bien  marquer  ainsi  l'endroit  où 
l'instrument  tranchant  devait  entrer  dans  la  vessie,  car 
fl  était  essentiel  que  Torifice  interne  du  nouveau  canal 
fut  pratiqué  dans  une  partie  des  fibres  du  sphincter, 
cette  précaution  pouvant  procurer  la  chance  d'obtenir  au 
moins  un  tronçon  d'anneau  contractile  capable  de  retenir 
les  urines.  Ayant  ensuite  (ait  écarter  et  relever  les  petites 
lèvres  par  un  aide,  j'enfonçai  sous  le  clitoris  un  petit 
scalpel  pointu  à  deux  tranchants,  que  je  dirigeai  d'abord 
vers  le  bord  inférieur  de  l'arcade  ligamenteuse  sous- 
pubienne,  pour  en  incliner  ensuite  la  pointe  en  arrière 
et  en  bas  vers  l'endroit  indiqué  par  la  pulpe  de  mon 
index.  Lorsque  je  fus  ainsi  arrivé  dans  la  vessie,  je  retirai 
un  peu  l'instrument  en  incisant  a  droite  et  a  gauche 
une  certaine  étendue  de  tissu,  afin  de  donner  au  nou- 
veau canal  un  centimètre  enriron  de  laigeur.  L'incision 
terminée,  il  se  manifesta  une  assez  forte  hémorrhagie 
veineuse,  résultat  probable  de  la  lésion  des  vaisseaux 
sons-pubiens;  l'introduction  d'une  petite  sonde  entourée 
de  fil  de  coton  imbibé  de  perchlorure  de  fer  mit  bientôt 
fin  à  cet  écoulement  sanguin. 

Lorsque  l'hémorrhagie  fut  bien  arrêtée,  j'introduisis  dans 
l'incision  une  sonde  de  plomb,  dont  j'enlevai  1  extrémité 
antérieure  pour  en  diminuer  le  poids,  et  je  la  fixai  aux 
poils  de  la  vulve,  comme  je  l'avais  fait  dans  les  opérations 
précédentes.  Cette  précaution  était  surtout  essentielle  ici, 
car  il  fallait  absolument  avoir  tous  ses  apaisements  rdative- 
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ment  au  maintien  non  interrompu  de  l'instrument  dans  le 
nouveau  canal. 

Après  l'opération,  je  laissai  les  fistules  parfaitement 
libres,  je  n'instituai  aucun  traitement,  ne  changeai  rien  au 
régime  et  ne  cherchai  pas  à  établir  la  constipation.  On 
conçoit  que  ces  précautions  eussent  été  inutiles. 

Le  surlendemain  de  l'opération,  la  malade  s'étant  plainte 
d'assez  rives  douleurs  au  bas-ventre^  je  jugeai  convenable 
d'enlever  la  sonde  en  coupant  les  fils  qui  la  retenaient,  et 
de  lui  donner  une  autre  courbure  pour  changer  le  point 
de  contact  de  son  bec  avec  l'intérieur  de  la  vessie.  Cela 
fait,  je  la  rattachai  de  nouveau  comme  précédemment. 

Les  jours  suivants,  les  douleurs  furent  moindres.  Les 
urines  s'écoulant  librement  par  les  fistules,  et  la  sonde 
devant  plutôt  servir  de  corps  étranger  que  de  moyen 
d'évacuation,  je  la  laissai  en  place  jusqu'au  18  mars.  A 
cette  époque,  je  l'enlevai  pour  la  décrasser  et  lui  donner 
une  nouvelle  courbure,  puis  je  la  réintroduisis. 

Le  6  avril,  je  fus  curieux  de  voir  où  en  étaient  arrivées 
les  fonctions  de  la  nouvelle  voie  artificielle.  Ayant  injecté 
de  l'eau  dans  la  vessie,  je  retirai  la  sonde,  puis,  bouchant 
avec  le  doigt  les  orifices  fistuleux,  je  recommandai  à  la 
femme  de  pousser.  Immédiatement  l'urine  sortit  par  le 
canal  de  nouvelle  formation,  mais  en  nappe  et  non  en  jet. 
Après  la  suspension  des  efforts,  il  suinta  encore  quelques 
gouttes  de  liquide,  mais  bientôt  l'écoulement  cessa  tout  à 
fait.  Cette  expérience  me  sembla  prouver  que  j'étais  en  bon 
chemin  et  que  probablement  le  canal  sous-pubien  rem- 
plirait, ou  à  peu  près,  les  fonctions  que  j'attendais  de  lui. 

Le  même  jour,  je  voulus  essayer  si ,  avec  la  sonde  de 
plomb  bien  débouchée  et  maintenue  en  permanence  dans 
le  nouveau  canal,  je  ne  parviendrais  pas  à  obturer  les 
fistules  au  moyen  d'une  cautérisation  actuelle.  Je  fis  donc 
chauffer  à  blanc  un  fer  terminé  par  une  petite  boule. 
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et  j'en  toachai  ces  orifices  ainsi  que  leurs  environs  dans 
rétendue  d'un  denii-centiniètre.  Cette  tentative  échoua  et 
ne  procura  même  aucune  diminution  dans  les  dimensions 
des  fistules.  Je  m'apprêtai  donc  à  m'adresser  de  nouveau  à 
l'avivement  et  à  la  suture  métallique;  et  comme  le  moment 
allait  bientôt  venir  où,  les  efiets  de  la  cautérisation  actuelle 
ayant  disparu,  je  pourrais  librement  employer  ce  traite- 
ment, je  retirai  la  sonde  de  plomb  le  8  mai,  et  j'y  substituai 
la  sonde  ordinaire  d'étain,  pour  habituer  d'avance  le  nou- 
veau canal  au  contact  de  l'instrument  qu'il  devrait  garder 
après  l'opération. 

Avant  cette  époque,  j'avais  remarqué  que  depuis  quelque 
temps  le  canal  artificiel  recevait  un  peu  plus  difficilement 
la  sonde.  La  présence  de  l'instrument  était  moins  bien 
supportée,  et  son  introduction,  qui  ne  pouvait  se  (aire 
qu'avec  de  l^ers  efibrts,  était  devenue  douloureuse.  Ce 
rétrécissement  du  conduit  était  survenu  vers  le  miUeu 
d  avril,  pendant  une  absence  que  j'avais  dû  Caiire,  et  à  la 
suite  d'un  cathétérisme  mal  Eait  où  l'on  avait  introduit  la 
sonde  par  une  des  fistules  du  col  au  lieu  de  l'engager  dans 
le  nouveau  canal.  A  mon  retour,  je  trouvai  celui-ci  teUe- 
ment  effacé,  que  c'est  à  peine  si  l'on  en  reconnaissait 
encore  l'ouverture  de  sortie  :  il  était  devenu  tout  à  (ait 
impossible  d'y  entrer  avec  la  sonde.  Pour  parvenir  à  y 
pratiquer  encore  le  cathétérisme,  je  dus  commencer  par 
y  insinuer  un  stylet,  puis  sur  ce  stylet  une  petite  sonde 
élastique,  ensuite  une  plus  grosse,  de  manière  qu'à  la  fin  la 
dilatation  fut  assex  grande  pour  recevoir  la  sonde  de  plomb. 

Cependant,  avec  des  soins  appropriés,  le  canal  avait 
insensiblement  repris  un  calibre  à  peu  près  suffisant;  à 
l'époque  de  l'introduction  de  la  sonde  d'étain,  le  8  mai, 
l'entrée  en  était  redevenue  facile  et  la  tolérance  pour  le 
corps  étranger  par&itement  rétabUe.  Je  sentais  bien  encore, 
en  pratiquant  le  cathétérisme,  des  espèces  de  petits  dia- 
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phragmes  qui  obstruaient  un  peu  le  passage,  surtout  près 
de  la  yessie,  mais  ces  obstacles  se  laissaient  assez  facilement 
déprimer  sous  une  faible  pression.  Toutefois,  l'expérience 
acquise  et  l'appréciation  des  lois  qui  règlent  la  formation 
et  la  persistance  des  fistules  devaient  me  convaincre  que, 
tant  que  l'urine  trouverait  une  issue  par  les  anciennes 
ouvertures  uréthrales,  il  ne  fallait  pas  songer  à  empêcher 
complètement  le  rétrécissement  de  la  nouvelle  voie.  La 
persistance  de  son  calibre  actuel  ne  pouvait  évidemment 
s'obtenir  que  par  le  séjour  d'un  corps  étranger  dans  son 
intérieur,  et  le  seul  moyen  de  pouvoir  supprimer  cet  agent 
dilatateur  était  d'oblitérer  les  orifices  qui  permettaient 
à  l'urine  de  se  passer  du  nouveau  canal  pour  se  porter 
au  dehors.  L'indication  était  par  conséquent,  avant  tout, 
de  procéder  à  cette  oblitération,  qui  pouvait  maintenant 
se  faire  sans  inconvénient. 

Je  pratiquai  donc  l'opération  sur  l'ancien  urèthre  le 
16  mai  1867.  Je  fis  l'avivement  d'avant  en  arrière,  en  ayant 
soin  d'enlever  tout  le  reste  du  canal  représenté  par  une 
gouttière  recouverte  de  muqueuse,  et  en  évitant  en  même 
temps  de  trop  m'approcher  du  nouveau  conduit.  Je  tâchai 
d'employer  le  bourrelet  hypertrophié  situé  sur  le  côté  droit 
de  la  rigole  uréthrale,  pour  le  faire  servir  à  la  formation 
d'une  lèvre;  il  était  formé  d'un  tissu  fort  mou,  ce  qui  pou- 
vait me  faire  craindre  qu'il  ne  fût  peu  propre  à  la  réunion; 
mais  le  besoin  de  substance  me  fit  passer  sur  cette  con- 
sidération ,  et  j'avivai  ce  bourrelet  de  manière  à  pouvoir 
l'adapter  à  la  base  de  celui  de  l'autre  côté ,  que  je  réséquai 
aussi  à  cet  effet.  Les  points  de  suture,  au  nombre  de  six, 
durent  être  passés  en  deux  fois.  L'opération  ne  présenta 
rien  de  bien  remarquable,  sauf  deux  petits  accidents  qui 
furent  en  partie  le  résultat  de  l'extrême  agitation  de  la 
femme  et  des  accès  hystériformes  auxquels  elle  fut  en  proie 
pendant  presque  toute  la  durée  de  la  manœuvre  :  arrivé 
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au  qoatrièine  point  de  sature,  le  fil  de  soie  se  noua  entre 
les  deux  temps  du  passage  de  l'aiguille  et  je  fus  forcé  de  le 
couper  et  d'en  passer  un  autre;  puis,  au  moment  de  la 
torsion  d'un  fil  d'argent,  le  fil  de  soie  suivant  fut  saisi  dans 
l'anse,  ce  qui  m'empêcha  de  m'en  servir  pour  passer  le  fil 
métallique  correspondant  et  m'obligea  à  le  nouer  lui- 
même  sur  la  plaie. 

Le  deuxième  jour  après  l'opération,  je  réussis  à  enlever 
le  fil  de  soie. 

Le  quatrième,  la  sonde  d'étain  placée  dans  le  nouveau 
canal  étant  encrassée,  je  dus  Tôter  en  coupant  les  fik  qui 
la  retenaient  aux  poils.  Elle  était  à  peine  sortie  que  la 
femme  lança  un  jet  d'urine  qui  passa  en  entier  par  le 
conduit  artificiel. 

L'opérée,  depuis  quelques  jours,  éprouvait  des  ténesmes 
vésicaux  pendant  lesquels  l'urine  était  projetée,  tantôt 
à  la  fois  par  la  sonde  et  par  l'intervalle  situé  entre  elle 
et  le  canal,  tantôt  par  cet  intervalle  seul.  Ce  dernier  cas 
se  présentait  probablement  quand  la  vessie,  s'appliquant 
fortement  sur  les  trous  du  bec  de  la  sonde,  en  bouchait 
la  lumière  et  empêchait  le  liquide  d'y  entrer.  L'acétate  de 
morphine  calma,  quoique  imparfaitement,  ces  douleurs. 
Je  fis  frictionner  l'hypogastre  avec  une  pommade  à  la 
belladone. 

Le  24  mai,  huitième  jour  après  l'opération,  je  procédai, 
avec  une  anxiété  que  l'on  comprendra,  à  l'enlèvement  des 
fils.  La  nuit  précédente  avait  été  très-agitée;  des  ténesmes 
vésicaux  avaient  tourmenté  l'opérée  à  diflerentes  reprises, 
et  cette  fois  n'avaient  pas  été  accompagnés  d'évacuation 
d'urine;  l'interne,  appelé  à  cinq  heures  du  matin,  avait 
enlevé  la  sonde,  qui  était  bouchée,  en  avait  introduit  une 
autre  et  avait  retiré  près  d'un  demi-litre  d'urine.  Cette 
dernière  circonstance  me  donna  de  l'espoir.  En  effet,  je 
trouvai,  à  ma  grande  satisEaction,  toute  la  plaie  réunie;  il 
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ne  restait  sur  toute  son  étendue  qu'une  petite  ulcération 
a  l'endroit  où  avait  été  placé  le  fil  de  soie.  Une  sonde  fut 
encore  laissée  pour  quelques  jours  dans  le  nouvel  urèthre. 

Le  lendemain,  la  guérison  ne  parut  pas  se  démentir., 
liais  le  surlendemain,  à  mon  arrivée,  je  trouvai  la  femme 
désolée,  se  plaignant  amèrement  de  ce  qu'après  une  série 
de  nouveaux  ténesmes,  elle  avait  perclu  de  l'urine  par  le 
vagin.  Je  crus  d'abord  que  la  plaie  avait  cédé  à  l'endroit 
de  l'ulcération  produite  par  le  fil  de  soie;  mais,  après  exa- 
men, je  vis  heureusement  qu'il  n'en  était  rien,  que  la 
femme  s'était  trompée  et  qu'elle  avait  simplement  uriné 
par  l'intervalle  situé  entre  le  canal  et  la  sonde.  L'intégrité 
de  la  r^on  opérée  fut  complètement  démontrée  par  une 
injection  dans  la  vessie. 

J'étais  donc  arrivé  à  mon  but  et  j'obtenais  enfin  le  prix 
de  mes  efforts!  Mais  il  me  restait  encore  une  dernière 
tâche  à  rempUr  :  c'était  de  faire  pour  ainsi  dire  l'éducation 
du  nouveau  canal,  et,  s'il  le  fallait,  de  le  modifier  de 
manière  à  le  rendre  apte  à  remplir  les  fonctions  auxquelles 
il  était  destiné. 

Le  80  mai,  devant  m'absenter  pour  une  huitaine  de 
jours,  je  retirai  la  sonde,  de  crainte  qu'elle  ne  se  dérangeât 
et  ne  produi^t  des  accidents  pendant  mon  voyage;  eo 
même  temps  je  recommandai  de  sonder  l'opérée  quatre  ou 
cinq  fois  par  jour.  Mais  dès  le  lendemain,  mon  collègue 
M.  Van  Hoeter  trouva  le  nouveau  canal  tellement  rétréci, 
qu'il  fut  obligé,  pour  y  rentrer,  de  suivre  le  procédé  que 
j'avais  déjà  moi-même  mis  en  usage,  c'est-à-dire  d'intro- 
duire des  bougies  et  des  sondes  de  plus  en  plus  grosses  :  il 
jugea  convenable  de  maintenir  encore  un  cathéter  à  de- 
meure jusqu'à  mon  retour. 

Le  11  juin,  je  pensai  que  définitivement  le  moment 
était  venu  de  supprimer  l'usage  du  cathétérisme  permanent. 
J'enlevai  la  sonde  et  prescrivis  de  nouveau  le  cathétérisme 
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înlenni tient,  qui  cette  fois  ne  fut  accompagné  d'aucun 
accident 

Le  12,  la  femme  me  dit  qu'eUe  était  parvenue  à  uriner 
un  peu  seule.  L'ayant  examinée,  je  constatai  que  Ton 
entrait  assn  facilement  dans  le  nouveau  canal,  mais 
seulement  après  un  certain  effort  et  en  heurtant  encore 
quelques  in^alités  de  son  intérieur.  Les  excoriations  des 
fesses  et  des  parties  génitales  étaient  guéries  et  l'on  voyait 
bien  que  les  urines  ne  s'écoulaient  plus  sur  ces  parties.  La 
santé,  la  gaieté  et  l'embonpoint  renaissaient  à  vue  d'œil. 

Le  15,  l'opérée  me  dit  qu'elle  peut  uriner  seule,  mais 
sans  vider  entièrement  la  vessie.  Elle  évalue  à  un  verre 
environ  la  quantité  qu'elle  peut  évacuer  en  une  fois.  La 
miction  se  fait  en  bavant,  et  après  l'effort  il  s'écoule  encore 
quelques  gouttes  d'urine.  Le  cathétérisme  intermittent 
est  toujours  nécessaire  et  amène  chaque  fois  une  certaine 
quantité  de  liquide. 

Cet  état  persiste  pendant  une  dizaine  de  jours.  Comme 
le  cathétérisme  continue  à  être  un  peu  difficile,  je  songe 
à  dilatar  l^èrement  le  canal  avec  de  la  laminaria.  J'en 
introduis  un  cylindre,  mais  à  peine  ce  corps  étranger  y  est-il 
depuis  une  demi-heure,  que  des  spasmes  intolérables  sur- 
viennent et  obhgent  de  l'enlever. 

Il  est  devenu  érident  que  le  canal  est  trop  étroit  et  que 
je  ne  pourrai  me  soustraire  à  l'obligation  d'y  donner  un 
peu  plus  d  ampleur.  Comme  les  moyens  dilatants  ne  réus* 
sissent  pas  et  que  d'ailleurs,  en  supposant  qu'ils  puissent 
être  utilisés,  il  faudrait  les  employer  creux,  ce  qui  leur 
donnerait  un  calibre  trop  fort,  je  me  décide  à  débrider 
un  peu  le  canal  avec  un  petit  bistouri  boutonné.  Me  rap- 
pdant  que,  lors  de  l'établissement  de  la  route  artificielle, 
j'avais  incisé  dans  le  sens  latéral,  et  pensant  qu'il  y  aurait 
quelque  danger  à  agrandir  le  trajet  par  en  bas,  je  pratique 
l'incision  en  haut,  vers  le  pubis.  Le  bistouri  boutonné  est 
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conduit  sur  un  stylet  cannelé  et  opère,  dans  toute  l'étendue 
du  conduit,  une  solution  de  continuité  de  trois  à  quatre 
millimètres;  ce  débridement  est  pratiqué  le  27  juin.  La 
sonde  de  plomb  est  ensuite  replacée  et  fixée  aux  poils  de 
la  vulve. 

Le  1er  juillet,  j'ôte  la  sonde  et  fais  faire  le  cathétérisme 
aussi  souvent  qu'il  est  nécessaire.  J'engage  en  même  temps 
l'opérée  à  apprendre  à  se  sonder  elle-même  et  lui  indique 
la  manière  de  le  faire  facilement. 

Le  2  juillet,  1  opérée  me  dit  avoir  réussi  à  pratiquer  le 
cathétérisme  et  à  vider  parfaitement  sa  vessie  quand  la 
miction  n'avait  pas  été  complète.  Elle  a  perdu  involontai- 
rement un  peu  d'urine  pendant  la  nuit. 

Le  8  juillet,  elle  accuse  encore  un  peu  de  perte  d'urine 
involontaire  et  prétend  qu'elle  se  sent  mouillée  le  matin. 
Elle  ne  sait  pas  encore  uriner  seule  d'une  manière  parfaite, 
et  a  besoin  de  s'aider  chaque  fois  du  cathétérisme  pratiqué 
avec  la  petite  sonde  que  je  lui  ai  donnée  et  dont  elle  se 
sert  facilement.  L'urine  coule  un  peu  en  bavant,  avant  et 
après  l'effort  de  miction.  Pour  apprécier  ce  qu'il  y  a  d'exact 
dans  le  dire  de  la  femme,  je  remplis  la  vessie  d'eau  et  après 
avoir  retiré  la  sonde  je  lui  commande  de  pousser.  Pendant 
qu'elle  exécute  ce  mouvement  avec  assez  de  force,  il  ne 
s'écoule  effectivement  que  quelques  gouttes  par  l'urèthre; 
mais  je  remarque  en  même  temps  que  la  cystocèle  descend 
très-bas,  assez  bas  pour  pouvoir  comprimer  l'orifice  interne 
du  nouveau  canal.  Ce  qui  prouve  qu'il  en  est  ainsi,  c'est 
que  lorsqu'on  refoule  la  tumeur  vésicale  en  haut  l'opérée 
peut  de  nouveau  expulser  l'urine  par  un  jet.  Je  lui  recom- 
mande donc  d'apprendre  à  repousser  elle-même  avec  le 
doigt  la  paroi  vaginale,  et  d'exécuter  cette  petite  manœuvre 
chaque  fois  qu'elle  s'apercevra  qu'en  cherchant  à  uriner 
elle  ne  parvient  pas  à  évacuer  le  liquide. 

Comme  j'ai  quelques  raisons  de  me  défier  de  la  sincérité 
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de  la  femme,  je  demande  à  la  sœar  de  bien  la  sarveiller 
pendant  quelques  jours  et  surtout  de  la  surprendre  le 
matin,  avant  son  réveQ,  afin  de  voir  si  effectivement  elle 
est  alors  mouillée  comme  elle  le  dit.  La  sœur  suit  ma 
recommandation  pendant  cinq  ou  six  jours,  et  m'assure  que 
tous  les  matins  elle  a  trouvé  la  région  du  si^e,  la  chemise 
el  les  draps  parfaitement  secs. 

Le  16  juillet,  Fopérée  m'annonce  qu'elle  peut  uriner 
seule;  mais  il  lui  est  impossible  de  faire  usage  du  doigt  pour 
repousser  la  cjstocèle,  cette  manière  de  faciliter  la  miction 
étant  par  trop  incoounode  et  même  douloureuse.  L'évacua- 
tion des  urines  ne  se  fait  pas  encore  complètement  sans 
l'intervention  de  la  sonde,  et  il  faut  que  celle-ci  aille 
chercher  les  dernières  portions  du  liquide.  L'opérée  avoue 
qu'elle  n'a  plus  été  mouillée. 

Le  27  juillet,  la  femme  est  devenue  tout  à  fait  bien 
portante,  forte  et  replète.  H  est  positif  qu'elle  ne  perd 
plus  ses  urines  pendant  la  nuit.  Elle  sait  vider  presque 
complètement  sa  vessie  par  un  effort  de  miction  un  peu 
prolongé;  cependant  il  y  reste  toujours  un  peu  d'urine  que 
la  sonde  seule  peut  évacuer.  L'opérée  demande  à  sortir. 
G>mme  je  suis  certain  qu'elle  pourra  continuer  à  se 
sonder  facilement  avec  un  cathéter  d'étain  d'un  petit 
calibre,  je  la  munis  d'un  de  ces  instruments  et  lui  donne 
son  eseai. 

Le  4  novembre,  elle  revient  pour  se  faire  examiner.  Sa 
santé  est  excellente.  Elle  continue  à  retenir  parfaitement 
ses  urines  pendant  la  nuit;  il  en  est  de  même  dans  la  posi- 
tion assise;  mais  quand  elle  se  lève,  elle  en  perd  quelques 
gouttes.  Elle  ne  peut  évacuer  spontanément  tout  le  contenu 
de  la  vessie,  et  le  secours  de  la  sonde  lui  est  encore  néces- 
saire pour  achever  la  miction.  Je  constate  l'exactitude  de 
tout  ceci  par  un  examen  direct  et  par  des  expériences 
concluantes. 
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Le  calibre  du  canal  reste  toujours  assez  petit  :  il  est 
impossible  d'y  engager  une  sonde  ordinaire,  mais  il  peut 
facilement  admettre  la  petite  sonde  d'étain  dont  se  sert 
la  femme. 

Il  s'est  maintenant  écoulé  un  temps  suflisant  depuis  la 
formation  du  nouveau  canal  pour  que  j'aie  pu  acquérir 
la  conviction  que,  tout  en  rendant  les  plus  grands  services 
sous  le  rapport  du  maintien  des  urines  dans  la  vessie,  il 
n'a  point  et  ne  pourra  acquérir  la  propriété  d'empêcher 
complètement  toute  évacuation  involontaire  du  liquide; 
qu'en  outre  l'acte  de  la  miction  qu'il  permet  d'exécuter 
est  entaché  de  quelques  irrégularités  et  ne  pourra  jamais 
approcher  de  la  perfection  de  l'acte  normal.  En  établis- 
sant une  nouvelle  voie  pour  l'écoulement  des  urines, 
j'ai  donc  procuré  à  la  femme  un  amendement  notable, 
mais  je  n'ai  pas  obtenu  un  succès  complet.  —  Il  serait 
déraisonnable  de  demander  à  un  urèthre  artificiel  l'exac- 
titude des  fonctions  d'un  canal  normal,  et  il  est  évident 
qu'il  y  manquera  toujours  une  chose  essentielle  et  indis- 
pensable, un  sphincter  bien  conformé.  Mais  s'il  est  inévi- 
table d'en  voir  l'établissement  suivi  d'un  peu  d'irrégularité 
et  de  manque  d'harmonie  dans  la  succession  et  l'ensemble 
des  différents  temps  de  l'acte  de  la  miction,  il  ne  doit 
pas  être  impossible  de  le  rendre  capable  de  procurer 
au  moins  la  suppression  complète  de  tout  écoulement 
involontaire.  Ces  considérations  me  firent  réfléchir  aux 
moyens  dont  je  pourrais  disposer  pour  obtenir  définitive- 
ment ce  grand  résultat;  je  m'arrêtai  enfin  à  l'idée  de  faire 
confectionner  un  appareil  (celui  décrit  à  la  page  608  (1)) 
qui  pût  à  volonté  établir  une  compression  sur  la  partie 
postérieure  du  nouveau  canal,  et  remplacer  ainsi  par  un 


(1)  Cet  appareil  a  élé  construit  par  H.  BonneeU. 
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moyen  mécanique  la  contraction  absente  d'un  sphincter 
r^ulier. 

Le  2  décembre,  je  rappelai  Topérée,  qui  était  retournée 
diex  elle,  et  je  la  fis  rester  quelque  temps  à  l'hôpital,  afin  de 
pouvoir  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  £Eiire  confec- 
tionner mon  compresseur  de  l'urèthre  et  pour  pouvoir 
l'essayer  et  le  modifier  autant  de  fois  qu'il  serait  nécessaire. 
L'instrument,  corrigé  et  remanié  à  différentes  reprises, 
parvint  enfin  à  remplir  les  usages  auxqueb  je  le  destinais. 
Après  son  application,  la  femme  put  marcher,  courir, 
s'asseoir,  se  coucher,  sans  perdre  une  goutte  d'urine.  Elle 
pouvait  modérer  ou  augmenter  la  compression  suivant  son 
désir.  Quand  elle  sentait  le  besoin  d'uriner,  elle  remontait 
ou  retirait  la  tige,  introduisait  la  sonde,  puis,  l'acte  exécuté, 
replaçait  l'instrument  obturateur.  L'usage  de  l'appareil  ne 
déterminait  aucune  douleur  ni  même  aucune  gène;  d'après 
ce  que  j'ai  pu  observer,  il  faisait  à  peu  près  l'effet  d'un 
bandage  herniaire,  c'est-à-dire  qu'il  soulageait  et  rassurait 
la  malade  plutôt  qu'il  ne  déterminait  chex  elle  de  la  gène 
et  de  l'agacement. 

Le  but  auquel  on  pouvait  raisonnablement  prétendre 
était  donc  atteint  :  la  femme  était  complètement  débar- 
rassée de  son  incontinence  d'urine.  Elle  était  libre  de 
rentrer  dans  la  société,  de  reprendre  ses  occupations,  de 
se  marier  même.  Le  seul  inconvénient  qui  lui  restât  était 
l'obligation  de  se  servir  du  cathéter  chaque  fois  qu'elle 
voubit  vider  sa  vessie  à  fond  :  inconvénient  bien  minime 
en  présence  de  toutes  les  tortures  auxquelles  elle  avait  été 
soumise  lorsqu'elle  portait  sa  fistule  ! 

Le  24  décembre,  ayant  tous  mes  apaisements  sur  l'effi- 
cacité de  l'appareil  et  sur  la  rétention  facultative  et  com- 
plète de  l'urine,  je  permis  à  la  femme  de  quitter  Thôpital. 
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DIX -NfiCVlÉHB  OBSERVATION. 


CLOAQUE   DRO-GiBOTAL. 

Trois  opérations.  —  Établissement  d'un  nouvel  urèthre.  —  Deux 
nouvelles  opérations.  —  Guérison  avec  miction  imparfaite. 

Van  H...,  Amélie,  46  ans,  ménagère,  de  Puers  (proyince 
d'Anvers),  d'une  bonne  constitution,  dun  tempérament 
lymphatico-sanguin,  est  entrée  à  l'hôpital  le  12  mars  1865. 

Le  18  août  1849,  après  une  grossesse  exempte  d'acci- 
dents, elle  ressentit  les  premières  douleurs  de  l'accouche- 
ment et  à  partir  de  ce  moment  continua  à  souffrir  pendant 
deux  jours.  Un  accoucheur  appliqua  le  levier  flamand. 
L'emploi  de  cet  instrument,  qui  dura  au  moins  une  heure 
et  demie,  se  fit  avec  beaucoup  de  peine;  il  semblait  à  la 
patiente  que  le  levier  allait  constamment  heurter  contre 
la  paroi  antérieure  du  vagin  et  que  l'on  ne  parvenait  pas 
à  l'appliquer  sur  la  tète  de  l'enfant.  N'ayant  pas  réussi, 
l'accoucheur  quitta  la  femme  et  dit  qu'il  fallait  abandonner 
l'accouchement  à  la  nature;  il  passa  dans  la  vessie  une 
sonde  qui  évacua  une  grande  quantité  d'urine.  Deux  jours 
se  passèrent  encore,  pendant  lesquels  la  femme  eut  des 
envies  continuelles  d'uriner  sans  pouvoir  les  satisfaire. 
Le  17,  elle  cessa  de  percevoir  les  mouvements  de  l'enfant 
et  éprouva  dans  le  ventre  une  sensation  de  froid.  Dans 
l'après-midi,  son  accoucheur  revint  avec  un  collègue,  qui 
appliqua  le  forceps  et  parvint,  après  une  demi-heure  d'ef- 
forts, à  extraire  l'enfant.  Le  placenta,  qui  était  adhérent, 
dut  être  détaché  des  parois  utérines.  Après  la  délivrance, 
la  patiente  épuisée  perdit  en  partie  connaissance  pendant 
trois  jours.  Le  troisième  jour,  l'accoucheur  chercha,  mais 
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vainement,  à  introduire  une  sonde  dans  la  yessie.  Des  dou- 
leurs abdominales  très-fortes  se  manifestèrent;  l'accouchée 
perdit  pendant  assez  longtemps  du  pus  mêlé  de  lanières  de 
tissus  gangrenés,  dont  quelques-unes  avaient  jusqu'à  cinq 
centimètres  de  longueur. 

Sept  semaines  après  l'accouchement,  la  femme  fut  prise 
d'une  hémorrhagie  tellement  abondante  qu'elle  faillit  en 
mourir.  Elle  eut  ensuite  une  diarrhée  qui  fut  suivie  d'une 
constipation  opiniâtre.  Tous  ces  accidents  la  retinrent  chez 
elle  pendant  huit  mois. 

Il  survint  enfin  une  amélioration  qui  lui  permit  de 
sortir  et  de  se  promener.  On  lui  avait  conseillé  l'application 
d'un  pessaire,  probablement  pour  remédier  à  l'inconti- 
nence d'urine  et  à  une  hernie  vésicale.  Vers  le  mois 
d'août  1850,  le  vagin  devint  le  siège  de  nouvelles  douleurs, 
et  il  se  manifesta  par  ce  canal  un  écoulement  assez  abondant. 
Ayant  introduit  le  doigt  pour  savoir  ce  qui  s'y  passait,  eUe 
en  retira  six  petites  pierres  blanches  semblables  à  de  la 
chaux,  et  reconnut  en  même  temps  qu'il  en  existait  encore 
une  plus  grosse  qu'elle  ne  pouvait  extraire.  Plusieurs  méde- 
cins, réunis  en  consultation,  résolurent  de  faire  l'extraction 
du  corps  étranger.  D'après  le  dire  de  la  femme,  ils  durent 
pour  y  parvenir  faire  des  incisions  dont  elle  ne  peut  donner 
une  idée  exacte;  après  les  avoir  pratiquées,  ils  amenèrent 
au  dehors  un  calcul  de  la  grosseur  d'un  œuf  de  poule  et 
trois  autres  plus  petits  ressemblant  à  du  mortier  desséché. 
Depuis  cette  époque  les  douleurs,  sans  cesser  complètement, 
diminuèrent  cependant  d'une  manière  notable.  Les  r^les 
reparurent  à  leurs  époques  normales  et  ne  cessèrent  de 
se  montrer  qu'environ  quatre  mois  avant  l'entrée  de  la 
malade  à  l'hôpital.  U  n'y  eut  plus  d'apparence  de  concep- 
tion. La  santé  se  rétablit  à  tel  point  que,  lorsque  je  la  vis, 
je  lui  trouvai  une  excellente  mine  et  la  jugeai  fort  capable 
de  supporter  une  grande  opération. 


• 
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Cette  femme  était  tellement  propre  que,  malgré  un  écou- 
lement continuel  d'urine  datant  de  seize  ans,  elle  ne  pré- 
sentait aucune  excoriation  aux  parties  génitales  ni  à  la  région 

é  du  siège,  et  n^exhalait  aucune  mauvaise  odeur.  En  exami- 

nant le  vagin,  je  reconnus  que  le  col  de  la  matrice  était 

^  complètement  effacé  et  représenté  seulement  par  un  petit 

orifice  à  pourtour  couvert  de  stries  radiées.  Cette  ouverture 
pouvait  tout  au  plus  donner  passage  à  un  stylet  ordinaire, 

{    '  était  formé  d'un  tissu  évidemment  cicatriciel  et  tourné 

vers  la  paroi  postérieure  du  vagin.  La  fistule  commence  à 
environ  un  centimètre  et  demi  plus  bas,  et  semble  faire 
suite  à  une  espèce  de  rigole  qui,  partie  du  col,  deapend 
insensiblement  vers  la  vessie  sans  laisser  aucune  trace  de 
séparation  entre  les  muqueuses  vaginale  et  vèsicale.  A 
partir  de  ce  point,  la  fistule  se  continue  sans  interruption 
jusqu'au  canal  de  l'urèthre,  dont  elle  a  envahi  la  partie 
supérieure,  ne  laissant  intact  qu'un  petit  cylindre  d'un 
centimètre  de  longueur  dans  le  voisinage  du  méat.  Quand 
on  sonde  l'urèthre,  qu'on  arrive  à  la  partie  supérieure  du 
cylindre  conservé  et  qu'on  étale  cette  partie,  on  voit  que 
l'instrument  glisse  sur  une  petite  surface  triangulaire  à 
base  tournée  en  haut,  striée  de  rouge-violet  et  dont  l'aspect 
rappelle  celui  des  régions  voisines  du  col  de  la  vessie.  Cette 
surface  s'écarte  latéralement,  s'amincit,  s'aplatit  et  finit  par 
contracter  adhérence  à  la  face  interne  du  pubis,  ce  qui 
fait  qu'il  est  difiicile  de  lui  assigner  des  limites  bien  exactes 
en  cet  endroit.  Un  peu  plus  haut,  elle  tend  à  s'accentuer 
davantage  sur  ses  bords,  ceux-ci  finissant  par  se  dessiner 
sous  la  forme  de  deux  bandes  assez  épaisses  et  assez  saillantes 
qui  vont  se  continuer  avec  les  bords  de  la  partie  supérieure 
de  la  fistule.  Il  résulte  de  ces  dispositions  que  l'ensemble  de 
l'ouverture,  qui  est  très-vaste,  présente  cependant  moins 
d'étendue  et  se  trouve  mieux  limité  en  haut  qu'en  bas,  où 
la  fistule  représente  une  espèce  d'antre  béant,  immobile 
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et  incapaUe  d'être  modifié  dans  sa  forme  et  ses  dimensions. 
La  partie  antérieure  de  la  Tessie  passe  par  celte  lai^  perte 
de  sofastance  et  forme  une  tumeur  moUe,  tomenteuse,  rou- 
geâtre,  du  Tolume  d'un  gros  œuf  de  poule,  qui  tend  à 
s'échapper  au  dehors.  Quand  on  repousse  cette  tumeur  et 
qu'on  cherche  à  pénétrer  arec  le  doigt  dans  la  vessie,  on 
constate  que  la  paroi  postéro- inférieure  de  cet  organe 
manque  presque  complètement  :  il  n'y  a  pas  le  moindre 
cul-de-sac  au-dessus  de  la  partie  supérieure  de  la  fistule, 
et  il  semble  que  la  poche  urinaire  cesse  en  cette  région  ; 
quant  à  la  partie  adhérente  au  pubis,  la  paroi  vésicale  y  est 
tellement  identifiée  au  périoste  qu'il  parait  impossible  d'en 
détacher  la  moindre  partie  :  c'est  plus  haut  seulement, 
en  remontant  derrière  le  pubis,  que  le  doigt  pénètre 
dans  une  cavité  qui  peut  avoir  de  deux  à  trois  centimètres 
d'élévation. 

Au  premier  abord,  il  est  assez  difficile  de  voir  où  s'ou* 
vrent  les  uretères;  mais  avec  un  peu  d'attention,  on  en 
découvre  les  orifices  immédiatement  en  dedans  des  bords 
latéraux  de  la  fistule.  On  voit  suinter  l'urine  par  ces  deux 
pertuis,  non  goutte  à  goutte,  comme  l'ont  dit  certains 
physiologistes,  mais  bien  par  petits  jets  successifs  se  répé- 
tant à  des  intervalles  assez  r^ulicrs. 

Le  17  octobre,  après  un  nouvel  examen,  je  me  décide,  vu 
l'énorme  étendue  de  la  fistule  et  ses  adhérences  étendues 
aux  parois  pelviennes,  à  faire  l'opération  en  deux  temps. 
Dans  le  premier  temps,  je  me  bornerai  à  en  réunir  la 
partie  postérieure  et  la  portion  uréthrale,  et  j'en  laisserai 
la  partie  moyenne  libre,  me  réservant  de  l'attaquer  dans 
une  seconde  séance. 

D*après  ce  plan,  je  commence  l'avivement  par  la  portion 
située  entre  la  partie  postérieure  de  la  fistule  et  le  coi 
utérin;  puis  j'entame  les  deux  bords  jusqu'aussi  près  que 
possible  de  leurs  adhérences  à  l'excavation  du  bassin.  Je 
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passe  ensuite  les  fils  de  soie  à  travers  les  bords  aTiyés,  et, 
tirant  successivement  sur  ces  liens  à  partir  des  postérieurs, 
je  réduis  petit  à  petit  la  portion  de  vessie  hemiée,  de  sorte 
qu'il  arrive  un  moment  où  la  fistule  semble  presque  com- 
plètement bouchée.  Cette  circonstance  me  fait  abandonner 
mon  premier- plan  et  m'enhardit  à  tenter  la  réunion  totale 
en  une  seule  fois.  Pour  y  parvenir  J'avive  d'abord  le  fond  de 
l'angle  qui  résulte  de  la  jonction  de  la  partie  postérieure  de 
la  surface  triangulaire  uréthrale  à  l'extrémité  antérieure  du 
bord  gauche  de  la  fistule^  malheureusement  je  rencontre 
en  cet  endroit  une  artère  enclavée  dans  le  tissu  cicatriciel 
qui  fournit  une  hémorrhagie  des  plus  désagréables.  Pen- 
dant plus  d'une  heure,  je  cherche  à  arrêter  l'écoulementdu 
sang ,  d'abord  par  des  applications  froides  et  par  la  com- 
pression, puis  par  des  tentatives  de  torsion;  je  tâche  en 
vain  de  saisir  le  vaisseau  avec  des  pinces  et  avec  un  téna- 
culum  pour  en  faire  la  ligature  :  il  est  tellement  incrusté 
dans  la  substance  fibreuse  qu'il  m'est  impossible  de  le 
soulever.  De  guerre  lasse,  je  prends  enfin  la  résolution  de 
mettre  un  terme  à  l'hémorrhagie  par  l'application  d'un 
cautère  sphéroïde  rougi  à  blanc.  Je  parviens  ainsi  à  maî- 
triser l'accident,  mais  on  conçoit  qu'il  ne  m'est  plus  possible 
de  songer  à  une  réunion  totale;  je  reviens  donc  forcément 
à  ma  première  idée  :  j'avive  la  partie  postérieure  du  canal 
de  l'urèthre  et  me  borne  à  faire  la  suture  de  cette  portion 
de  b  fistule  et  de  toute  celle  qui  a  déjà  été  traversée  par 
les  fils  de  soie.  Dix-sept  fils  sont  employés  à  cette  double 
réunion. 

Pendant  toute  la  durée  de  l'opération,  il  a  fallu  refouler 
la  portion  herniée  de  la  vessie  au  moyen  d'une  sonde 
introduite  par  le  canal  de  l'urèthre.  La  patiente  a  par- 
faitement supporté  la  fatigue  inséparable  d'une  si  longue 
manœuvre,  et  la  perte  de  sang  ne  paraît  pas  l'avoir  trop 
affaiblie.  Le  cathétérisme  est  évidemment  inutile  ici,  et  je 
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me  borne  à  placer  Topcrée  dans  son  lit,  sans  même  l'as- 
treindre à  une  immobilité  complète. 

Les  suites  de  l'opération   furent   très -favorables  et  ne 
présentèrent  que  cette  seule  particularité  que  l'opérée  eut 
le  quatrième  jour  une  perte  sanguine.  Mais,  comme  elle 
me  dit  que  cette  perte  avait  été  précédée  des  prodromes 
ordinaires  des  règles,  je  n'j  attachai  pas  une  trop  grande 
importance;  effectivement,  le   lendemain,  Fécoulement 
diminuait  pour  disparaître  complètement  le  jour  suivant. 
Le  25  octobre,  en  cherchant  à  placer  le  spéculum  pour 
examiner  le  iragin,  je  fus  fort  étonné  de  trouver  ce  canal 
complètement  obstrué  par  un  magma  de  substance  crayeuse 
adhérant  de  tous  côtés  à  ses  parois  et  mêlé  de  mucus  et 
de  pus.  Les  injections  ne  purent  entraîner  cette  espèce  de 
mortier  et  il  fallut  en  faire  l'extraction  avec  le  doigt.  Quand 
il  me  fut  enfin  po^ssible  d'introduire  le  spéculum,  je  parvins 
à  découvrir  l'emplacement  des  fik,  que  je  détachai  avec 
beaucoup  de  peine  du  milieu  de  la  substance  crayeuse  dans 
laquelle  ils  étaient  comme  maçonnés.  Tout  étant  enfin 
débbyé,  je  reconnus  que  malgré  tout  la  réunion  s'était 
assez  bien  faite.  Il  ne  restait  plus  de  l'immense  fistule  qu'un 
orifice  par  lequel  la  vessie  ne  faisait  plus  hernie  et  qui 
pouvait  à  peine  admettre  le  doigt 

L'opérée  resta  encore  quelques  jours  pour  se  rétablir 
complètement,  et  sortit  le  4  novembre  avec  l'intention  de 
revenir  plus  tard  se  soumettre  à  une  seconde  opération. 

Elle  rentra  le  20  janvier  1866,  me  disant  qu'elle  était 
préparée  à  tout  ce  que  je  jugerais  devoir  faire  pour  sa 
guérison. 

La  fistule  qui  a  persisté  a  environ  quatre  centimètres 
dans  tous  les  sens.  La  paroi  antérieure  de  la  vessie  a 
fini  par  y  passer  encore  sous  la  forme  d'une  espèce  de 
champignon  du  volume  d'un  œuf  de  pigeon.  Les  orifices 
des  uretères  se  voient  de  chaque  côté  sur  les  bords  de  la 
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fistule.  Au-dossus  de  sa  limite  postérieure,  il  ne  s'est  pas 
formé  de  cul-de-sac  vésical.  L'urèthre  n  a  qu'un  centi- 
mètre environ  d'étendue  et  lorifice  en  est  extrêmement 
évasé.  A  Tangle  gauche  de  l'ouverture  anormale,  là  où  j'ai 
dû  appliquer  le  fer  rouge,  il  s'est  formé  un  rebord  saillant 
qui  me  permettra  un  avivement  facile;  mais  à  droite, 
l'angle  est  devenu  tellement  aigu  vers  le  pubis,  que  c'est 
à  peine  si  l'on  en  peut  voir  le  fond. 

Le  27  janvier.  j§  pratique  l'avivement,  qui  est  assez  facile, 
sauf  à  l'angle  droit  où  il  me  donne  des  peines  extraordi- 
naires et  où  je  suis  forcé,  pour  arriver  au  fond  de  la  fente, 
de  raser  littéralement  la  face  postérieure  du  pubis.  Une 
artériole  qui  se  trouve  dans  cette  région  est  coupée  et  me 
génc  pendant  tout  le  reste  de  l'opération.  En  passant  les 
aiguilles,  je  dois  souvent  en  exécuter  l'introduction  en  deux 
temps,  employant  pour  le  premier  une  aiguille  droite  et 
pour  l'autre  une  aiguille  courbe.  Arrivé  au  moment  de  la 
substitution  des  fils  d'argent  aux  fils  de  soie,  je  m'aperçois 
que  les  premiers  sont  de  mauvaise  qualité  :  trois  d'entre  eux 
qui  embrassent  l'angle  droit  se  cassent  au  moment  de  leur 
torsion,  et  c'est  à  grand'peine  que  je  puis  les  faire  servir  à 
lafi^rontement  des  tissus.  Cet  accident  me  force  à  terminer 
le  reste  de  la  suture  avec  des  fils  de  soie,  et  à  faire  ainsi, 
bien  malgré  moi,  l'expérience  comparative  des  effets  des  fils 
végétaux  et  des  fils  métalliques.  Avant  de  serrer  les  der- 
niers, je  fais  une  forte  injection  dans  la  vessie  pour  en 
expulser  les  caillots  qui  s'y  sont  accumulés.  Je  crois  avoir 
ainsi  débarrassé  l'organe;  mais  à  peine  la  suture  est-elle 
achevée,  que  l'opérée  fait  involontairement  un  violent 
effort  et  projette  par  le  canal  de  l'urèthre  trente  grammes 
au  moins  de  caillots.  Quinze  points  ont  été  passés  et 
l'opération  a  duré  deux  heures  et  demie.  Une  injection 
poussée  dans  la  vessie  ne  revient  pas  par  la  fistule,  mais 
bien  par  l'intervalle  situé  entre  la  sonde  et  le  méat  urinaire, 
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œ  qui  nie  parait  cvidemmenl  dépendre  de  l'absence  du 
col  vésical.  La  sonde,  cette  fois-ci,  esl  pbcèe  à  demeure  et 
Topèrée  est  soumise  au  r^me  et  à  la  médkaalioii  ordinaires. 

Pendant  deux  heures  environ  après  l'opéralkMi,  l'urine 
s'écoule  mélangée  de  sang,  mais  bienlAt  l'hémorrhagie 
cesse  et  le  liquide  sort  clair  et  limpide. 

Le  81,  l'opérée,  qui  jusqu'alors  s'était  bien  portée, 
un  peu  malade.  Elle  a  de  la  fièvre,  de  la  perte  d'à 
quelques  nausées.  Les  urines  s'écoulent  toujours  entre  la 
sonde  el  l'urètbre.  Ces  phénomènes  et  la  conviction  que 
j'ai  de  ne  pouvoir  encore  obtenir  cette  fois  une  obturation 
complète  m'engagent  à  enlever  la  sonde.  Je  prescris  un 
lavement  et  permets  à  la  femme  d'aUer  à  la  sdle. 

Le  1^  février,  il  persiste  toujours  un  état  saburral  des  voies 
digestives.  J'enlève  quatre  fils  de  soie  qui  n'ont  pas  pasK 
^  travers  les  chairs;  au  niveau  du  cinquième,  que  j'enlève 
ansR,  il  y  a  un  petit  pertuis  par  où  l'on  voit  sourdre  l'urine. 

n  survient  un  vomissement  qui  soulage  la  malade. 

Le  3,  l'appétit  est  un  peu  revenu.  11  y  a  une  améliora- 
tion générale. 

J'enlève  les  fils  de  soie  qui  restent  encore  et  je  les  trouve 
enchevêtrés  entre  eux  et  incrustés  dans  une  eschare  super- 
ficielle, ce  qui  fait  qu'il  est  très-difficile  de  les  extraire.  Us 
n'ont  pas  traversé  toute  l'épaisseur  des  tissus,  mais  l'urine 
suinte  un  peu  après  leur  enlèvemenL  Les  fik  d'argent 
ont  bien  tenu;  il  parait  évident  qu'ils  ont  causé  moins 
de  d^àts  que  les  fils  de  soie.  J'en  extrais  deux,  mais  le 
troisième  est  tellement  enfoncé  dans  le  tissu  fibreux  de 
l'angle  droit,  que  je  ne  puis  en  saisir  l'anse  et  que  je  me 
décide  a  en  exciser  les  deux  extrémités,  abandonnant  le 
reste  dans  la  profondeur  des  parties. 

Le  6  février,  la  femme  est  tout  à  £Eiit  remise  de  son  indis- 
positi«Mi.  Depuis  plusieurs  jours  elle  a  mangé  avec  appétit 
et  est  allée  naturellement  à  la  selle.  Je  trouve  encore  plu- 
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sieurs  petits  pertuis,  mais  en  somme,  j'ai  lieu  d'être  salis- 
fait  du  résultat  obtenu. 

Au  commencement  de  mars^  toutes  les  plaies  étant  par- 
faitement cicatrisées,  je  pus  me  faire  une  bonne  idée  des 
suites  de  l'opération.  Il  restait  deux  fistules  :  l'une,  grande 
comme  une  lentille,  se  trouvait  placée  à  moins  d'un  cen- 
timètre du  méat  urinaire;  l'autre  était  plus  à  gauche, 
à  un  demi -r centimètre  de  la  première,  et  pouvait  à  peine 
admettre  le  crochet  mousse.  La  première  laissait  encore 
passer  une  portion  de  muqueuse  yésicale  du  volume  d'une 
petite  noisette,  l'autre  était  libre.  Toutes  deux  étant  situées 
dans  le  sens  d'une  ligne  transversale,  exigeaient  évidemment 
un  avivement  dans  ce  sens. 

J'y  procédai  le  7  mars  1866.  Comme  toujours,  je  me 
bornai  à  rafraîchir  la  surface  du  pont  intermédiaire  aux 
deux  fistules.  Je  fis  la  réunion  un  peu  obliquement  et  j'eus 
soin  de  passer  les  aiguilles  de  telle  sorte,  que  celles  qui 
avoisinaient  le  canal  de  l'urèthre  fussent  placées  de  chaque 
côté  du  conduit  et  qu'aucune  n'en  entamât  la  paroi  infé- 
rieure. Onze  points*  de  suture  durent  être  employés.  L'opé- 
ration dura  une  heure  et  un  quart.  La  sonde  fut  maintenue 
en  permanence  dans  la  vessie. 

Il  ne  survint  rien  de  particuUer  à  la  suite  de  cette  opéra- 
tion si  ce  n'est  que,  le  neuvième  jour,  lors  de  la  levée  des  fils, 
je  trouvai  dans  la  région  opérée  un  changement  auquel  je 
ne  m'attendais  pas  :  les  deux  ouvertures  fistuleuses  étaient 
oblitérées,  mais  le  petit  tronçon  formant  le  reste  du  canal 
de  l'urèthre  avait  été  tellement  retiré  en  arrière,  qu'il  en 
était  résulté  un  large  orifice  béant  conduisant  directement 
dans  la  vessie  et  laissant  les  urines  s'écouler  comme  elles 
l'auraient  fait  par  une  fistule  ordinaire.  Comme  on  le 
conçoit  bien,  cet  orifice  n'avait  pas  de  sphincter,  puisque 
l'ancien  avait  été  détruit  presque  en  totalité  et  que  lui- 
même  était  formé  entièrement  de  substance  urèthrale.  Je 
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lie  m'étais  du  reste  pas  Eadt  illusion  a  cet  ^ard,  mais  j'avais 
espéré  pouvoir  au  moins  fermer  la  fistule  en  consenrant  un 
bout  d'urèthre  sur  lequel  j^aurais  pu  appliquer  quelque 
agent  de  compression  dans  le  cas  où  il  n'aurait  pas  eu  la 
force  de  retenir  les  urines  dans  la  vessie.  La  chose  étant 
maintenant  devenue  impossible,  il  me  parut  que  les  res- 
sources de  l'art  étaient  épuisées  et  qu'il  (allait  renoncer  à 
toute  tentative  ultérieure.  Je  résolus  donc  d'abandonner  la 
femme  à  son  sort,  et  quelque  temps  après  je  lui  conseillai 
de  quitter  l'hApital. 

L'année  suivante,  ayant  eu  l'occasion  de  pratiquer  chez 
une  autre  femme  un  nouveau  canal  de  l'urèthre,  et  ayant 
eu  lieu  de  me  féliciter  de  cette  entreprise,  je  songeai  à  ma 
malheureuse  opérée  de  Puers  et  je  pensai  que  ce  moyen 
pourrait  aussi  lui  être  utilement  appliqué.  Je  lui  fis  donc 
demander  de  revenir,  ce  qu'elle  promit  de  iiaure  au  premier 
moment  Êivorable.  Vers  le  milieu  de  mars  1868,  elle  repa- 
rut à  TbâpitaL  bien  déterminée  à  passer  par  ce  que  je  lui 
proposerais  de  faire  pour  la  guérir. 

Le  24  mars,  je  pratique  le  nouveau  canal.  Le  doigt 
indicateur  gauche  ayant  été  introduit  dans  l'ouverture 
fistnleuse,  je  rencontre,  en  en  portant  la  pulpe  en  haut  et 
en  avant,  à  environ  un  demi-centimètre  au-dessous  de 
l'orifice,  une  espèce  de  demi-cercle  saillant,  que  je  r^arde 
comme  étant  la  moitié  antérieure  de  1  ancien  col  vésical. 
Je  pratique  sous  le  clitoris  une  incision  à  laquelle  je  donne 
une  direction  transversale,  pour  ne  pas  couper  perpendicu- 
lairement les  fibres  du  col  qui  peuvent  encore  être  restées 
intactes.  Cette  incision  a  environ  un  centimètre  de  brgeur; 
elle  se  dirige  obliquement  de  haut  en  bas  et  d'avant  en 
arrière,  pour  passer  immédiatement  en  dessous  du  pubis  et 
entrer  dans  la  vessie  par  le  milieu  du  demi-cercle  constaté 
par  mon  doigt  indicateur.  Ce  demi-cercle  se  trouvant  à 
un  demi-centimètre  de  Torifice  fistuleux,  je  ménage  ainsi, 
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au-dessons  de  l'ouverture  vésicale  du  nouveau  canal,  une 
épaisseur  de  tissu  suffisante  pour  pouvoir  y  pratiquer  plus 
tard  un  aviveinent  convenable.  Une  héinorrhagie  veineuse 
assez  abondante  se  produit  après  l'incision,  mais  elle  est 
facilement  réprimée  par  l'introduction  d'un  stylet  recou- 
vert de  fil  de  coton  imbibé  de  perchlorure  de  fer.  Un  bout 
de  sonde  de  plomb,  de  quatre  centimètres,  est  introduit 
par  l'incision  dans  la  vessie  et  attaché  aux  poils  des  grandes 
lèvres.  La  femme  est  replacée  dans  son  lit,  et  je  hii  donne 
la  permission  de  s'y  mouvoir  comme  elle  l'entend. 

J'avais  tout  lieu  de  croire  qu'une  opération  aussi  simple 
n'aurait  eu  aucune  suite  fâcheuse.  Il  n'en  fut  pas  pré- 
cisément ainsi,  car,  comme  on  va  le  voir,  la  sonde  qu'il 
fallait  maintenir  dans  le  nouveau  trajet  fut  très-pénible- 
ment supportée  et  des  phénomènes  de  cystite  vinrent 
sérieusement  contrarier  le  traitement.  De  plus,  la  com- 
position particulière  des  urines  de  cette  femme  détermina 
constamment  autour  du  nouveau  canal,  dans  la  sonde  et 
sur  les  poils  des  parties  génitales,  la  formation  de  concré- 
tions calcaires  stalactiformes,  qui  génèrent  un  peu  les 
cathétérismes  et  contribuèrent  à  irriter  les  parties  situées 
dans  le  voisinage  de  la  région  opérée. 

Le  troisième  jour  après  l'opération,  la  femme  se  plaint 
d'un  peu  de  douleur  dans  le  nouveau  canal  et  dans  la 
vessie.  Un  peu  de  suppuration  apparaît  entre  les  petites 
lèvres.  Bain  général. 

Le  29  mars,  la  sonde  fait  beaucoup  de  mal  et  je  suis 
forcé  de  l'enlever  momentanément.  Le  lendemain ,  je  la 
remplace  par  une  sonde  de  gomme  élastique. 

Le  81,  amélioration.  La  suppuration  semble  diminuer. 
Comme  il  n'y  a  pas  eu  de  selles  depuis  quatre  jours,  j'ad- 
ministre un  peu  de  tamarin  qui  produit  son  effet  dans  la 
journée. 

Le  8  avril,  la  sonde  de  gomme  est  sortie  pendant  un  effort 
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de  défêcation.  Elle  est  tout  à  fait  délériorée.  J'introduis  par 
erreur  une  sonde  d'étain  au  lieu  d'une  sonde  de  plomb. 

Le  4,  nouvelles  douleurs  vers  le  canal  et  la  vessie.  Je 
reconnais  Terreur  de  la  veille  et  je  substitue  une  sonde  de 
plomb  à  la  sonde  d'étain. 

Le  5,  les  douleurs  ayant  continué,  je  retire  encore  la 
sonde  pour  un  jour;  le  lendemain  je  la  réintroduis. 

Le  10,  la  dernière  sonde  a  été  assex  bien  supportée,  mais 
aujourd'hui  elle  est  sortie.  G>mme  elle  me  parait  un  peu 
trop  courle,  j'en  applique  une  plus  longue.  L'introduction 
s'en  (ait  assez  péniblement  et  c'est  surtout  l'orifice  vésical 
du  nouvel  urèthre  qu'elle  franchit  avec  difficulté.  L'état 
général  est  assez  satisfaisant. 

Le  IS,  je  dois  encore  enlever  la  sonde  pour  un  jour.  Le 
lendemain,  j'en  replace  une  de  gomme  élastique.  Toujours 
mêmes  difficultés  pour  l'introduction.  Quand  on  pousse 
l'instrument  un  peu  avant  dans  la  vessie,  on  détermine 
une  vive  douleur  :  évidemment  la  cystite  continue. 

Le  20.  la  sonde  a  été  passablement  tolérée;  mais  comme 
elle  est  détériorée  et  ne  tient  presque  plus  aux  poils,  je  la 
retire  et  pendant  quelques  jours  j'abandonne  le  catbété- 
risme. 

Le  36,  en  cherchant  à  replacer  la  sonde  de  plomb, 
j'éprouve  une  grande  résistance  dans  le  canal. 

A  partir  de  cette  époque,  la  femme  qui,  d'après  ce  que 
l'on  me  dit,  est  pressée  par  son  mari  de  hâter  son  départ, 
devient  moins  patiente,  moins  raisonnable,  et  me  demande 
instamment  de  terminer  au  plus  vite  l'opération  qui  reste 
encore  à  (aire.  Je  résiste  autant  que  je  puis  à  ces  su^es- 
tions,  le  moment  n'étant  évidemment  pas  encore  venu 
d'agir  sur  la  fistule  et  l'état  général  de  la  malade  n'y 
encourageant  guère.  Cependant  je  finis  par  céder,  et  le 
l^**  mai,  je  procède  à  1  opération. 

Je  pratique  un  avivement  dirigé  d'avant  en  arrière  et 
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place  dans  ce  sens  sept  [K>ints  de  suture.  Ces  deux  temps 
de  la  manœuvre  chirurgicale  se  font  avec  beaucoup  de 
facilité  et  aucune  circonstance  digne  d'être  notée  ne  vient 
les  entraver.  La  femme  est  soumise  au  traitement  consé- 
cutif ordinaire.  La  sonde  de  plomb  est  maintenue  en  place 
et  nettoyée  tous  les  jours  par  des  injections.  £Ue  est  assez; 
bien  tolérée. 

Le  9,  j'âte  les  fils  et  constate  qite  tous  ont  bien  rempli 
leur  ofiice,  sauf  deux,  qui  ont  passé  à  travers  les  chairs. 
Une  injection  étant  poussée  dans  la  vessie,  il  revient  un 
peu  de  liquide  par  un  petit  pertuis  situé  au  centre  de  la 
ligne  cicatricielle.  Je  cautérise  soigneusement  ce  point  avec 
le  nitrate  de  mercure  et  maintiens  toujours  la  aonde  de 
plomb  à  demeure. 

Le  12,  il  n'y  a  pas  eu  de  perte  d'urine.  Je  place  une 
nouvelle  sonde.  La  constipation,  qui  a  persisté  depuis  le 
jour  de  l'opération  sans  l'assistance  de  la  morphine,  est 
levée  au  moven  d'un  laxatif. 

Le  16,  lors  d'un  nouvel  examen,  je  reconnais  que  la  fis- 
tule persiste  sous  la  forme  d'une  petite  fente.  Les  empreintes 
que  les  fils  ont  laissées  dans  les  chairs  existent  encore. 
Nouvelle  cautérisation.  J'essaye  le  tamponnement  vaginal 
avec  de  la  charpie  pour  soutenir  la  paroi  opérée.  Je  suis 
forcé  de  l'enlever  quelques  jours  après. 

Les  choses  persistent  à  peu  près  dans  le  même  état  jus- 
qu'au 8  juin,  date  à  laquelle  j'examine  encore  l'état  des 
parties.  Les  impressions  des  fils  sont  à  peu  près  effacées. 
La  région  de  la  plaie  présente  un  aspect  assez  satisfaisant; 
mais  la  vessie  est  encore  sensible,  quoique  la  sonde  ait 
pu  être  maintenue  sans  trop  de  douleur.  La  femme  est 
amaigrie  et  considérablement  affaiblie.  L'ayant  engagée  à 
marcher  un  peu,  je  constate  que  c'est  à  peine  si  elle  peut 
faire  quelques  pas. 

Dans  cet  état  de  choses,  c'était  bien  le  cas  d'attendre, 
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avant  de  recommencer  à  agir  sur  la  fistulette  qui  persistait, 
que  la  santé  se  fût  bien  raffenoie,  que  la  région  uréthrale 
fut  complètement  consolidée,  que  le  nouveau  canal  eût 
acquis  le  volume  et  le  degré  d'insensibilité  convenables 
et  que  la  vessie  eût  perdu  sa  vive  irritabilité.  Mais  encore 
une  fois,  je  ne  fus  pas  le  maître  de  me  comporter  comme 
je  l'aurais  voulu  :  la  femme  me  suppliait  de  nouveau  de  ne 
point  retarder  l'opération  et  le  faisait  avec  tant  d'insistance 
que  je  vis  bien  qu'elle  n'était  plus  maîtresse  de  ses  actions; 
j'appris  en  effet  que  des  ordres  de  son  mari  lui  enjoignaient 
d'en  finir  au  plus  vite,  n'importe  comment.  Craignant  de 
voir  cette  pauvre  femme  sortir  de  l'hApital  malgré  elle 
sans  être  parfaitement  rétablie,  je  me  décidai  à  hâter 
l'époque  de  l'opération,  et  je  la  pratiquai  le  10  juin. 

J'introduisis  d'abord,  avec  beaucoup  de  difficulté,  la 
sonde  dans  la  vessie.  J'exécutai,  comme  la  dernière  fois, 
l'avivement  et  la  suture  d'avant  en  arrière  et  je  plaçai 
sept  fils.  L'opération  dura  une  heure  et  présenta  quelques 
incidents  qui  en  entravèrent  un  peu  la  marche.  D^abord  je 
fus  tellement  embarrassé  par  l'une  des  petites  lèvres,  qui 
était  extrêmement  longue  et  retombait  constamment  sur  la 
fistule,  malgré  les  efforts  des  aides  pour  la  retenir,  que  je 
pris  le  parti  d'j  passer  un  fil  pour  pouvoir  mieux  l'écarter. 
Ensuite  j'eus  encore  le  désagrément  de  devoir  me  senrir  de 
fils  d'argent  de  mauvaise  qualité,  dont  plusieurs  se  brisèrent 
pendant  la  torsion,  heureusement  assez  loin  de  b  plaie, 
mais  de  manière  cependant  à  m'empècber  d'en  serrer  quel- 
ques-uns avec  le  degré  de  Force  nécessaire.  Enfin,  au  cin~ 
quième  point,  il  arriva  qu'en  tirant  sur  le  fil  d'argent  pour 
lui  faire  traverser  les  chairs,  ce  lien  entraîna  avec  lui  le  fil 
de  soie  suivant,  sans  qu'il  fût  possible  de  ramener  celui-ci. 
Je  suppose  que  cet  accident  s'est  produit  parce  que.  pen- 
dant le  passage  des  fils  de  soie,  un  de  ceux-ci,  au  lieu  de 
passer  à  côté  de  l'anse  voisine,  s'était  engagé  sous  elle.  Je 
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tâchai  de  réparer  ce  contre-temps  en  plaçant  d'un  seul 
coup  un  nouveau  fil  au  moyen  d'une  aiguille  courbe. 

La  femme,  qui  s'est  beaucoup  plainte  pendant  l'opération, 
est  portée  dans  son  lit,  où  je  lui  place  cette  fois  une  sonde 
élastique  anglaise,  que  j  espère  devoir  être  moins  sujette  à 
détérioration  et  partant  moins  irritante  que  les  autres. 

Le  11,  la  sonde  a  été  bien  supportée  et  Turinc  coule 
bien,  mais  il  y  a  de  la  fièvre  et  de  la  céphalalgie.  Je  n'en 
suis  pas  surpris  quand  j'apprends  que  le  mari  est  arrivé  la 
veille  et  qu'il  y  a  eu  une  petite  scène  de  famille  entre  les 
deux  époui. 

Le  16,  j^ôte  la  sonde  élastique;  elle  est  un  peu  altérée, 
mais  moins  que  ne  l'ont  été  les  autres.  J'en  replace  une 
nouvelle  et  pratique  une  injection  émoUiente  dans  le  vagin. 
Je  remarque  que  l'urine  coule  entre  la  sonde  et  le  nouveau 
canal. 

Le  17,  l'opérée  est  dans  la  désolation,  parce  qu'elle  croit 
avoir  perdu  ses  urines  par  le  vagin.  L'examen  de  cet 
organe  montre  qu'il  n'en  est  rien;  l'opérée  aura  probable- 
ment été  trompée  par  la  perte  d'urine  qui  se  fait  le  long 
des  parois  du  nouvel  urèthre.  La  constipation  persiste  sans 
l'emploi  de  la  morphine. 

Le  19,  lors  de  Tenlèvement  des  fils,  je  constate  qu'ils  ont 
tous  bien  tenu.  Au  premier  aspect,  la  réunion  parait  avoir 
lieu;  les  fils  sont  entrés  dans  les  chairs,  mais  il  n'y  a  pas 
de  suppuration.  Cependant  l'extrémité  d'un  fil  a  produit  à 
droite  une  petite  ulcération  qui  s'étend  assez  profondé- 
ment puisqu'elle  laisse  échapper  un  peu  de  liquide  quand 
on  remplit  la  vessie  d'eau  par  une  injection.  Je  replace 
une  nouvelle  sonde  élastique. 

Le  27,  l'état  général  de  l'opérée  s'est  sensiblement  amendé. 
La  plaie  parait  guérie,  seulement  il  persiste  encore  un 
pertuis  à  l'endroit  de  l'ulcération  indiquée  plus  haut.  Je 
crois  le  moment  venu  d'apprendre  à  la  femme  à  se  sonder 
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dle-mème  et  de  me  borner  au  cathétérisme  iotennittent. 

Le  28,  elle  est  panrenue  à  exécuter  cette  manœuvre, 
mais  le  matin  elle  n'j  a  plus  réussi  et  elle  a  dû  appeler 
l'interne  à  son  secours.  Elle  n'a  pu  retenir  les  urines  que 
pendant  un  temps  assez  court,  après  lequel  elles  les  laissait 
écouler  involontairement.  La  faculté  d'expulser  l'urine  est 
revenue  jusqu'à  un  certain  degré,  mais,  après  la  miction, 
le  liquide  continue  encore  à  couler  un  peu  en  bavanU 

Le  1^  juillet^  les  choses  n'ont  pas  changé.  L'examen  des 
parties  démontre  que  la  fissure  constatée  antérieurement  a 
disparu,  mais  qu'il  reste  une  petite  ouverture  à  l'endroit 
ou  se  trouvait  un  fil,  à  un  demi-centimètre  du  nouveau 
méaL  L'opération  n'a  donc  point  complètement  réussi  ;  mais 
Me  a  eu  du  moins  cet  immense  avantage  de  déplacer  le 
pertuis  qui  existait  encore,  et  de  le  porter  assez  en  avant 
pour  que  j'aie  maintenant  entre  lui  et  l'entrée  de  la  vessie 
un  certain  espace  qui  me  permettra  d'appliquer  un  com- 
presseur et  d*interrompre  par  son  usage  l'écoulement  des 
urines.  Je  puis  donc  sans  aucun  inconvénient  laisser  sub- 
sister le  pertuis  fistuleux  et  me  dispenser  de  toute  opération 
ultérieure.  Il  ne  me  reste  plus  qu'à  Faire  confectionner 
un  compresseur  uréthral  et  à  continuer  l'apprentissage 
de  l'opérée  pour  le  cathétérisme.  En  quelques  jours  cet 
apprentissage  est  terminé. 

Le  1 1,  le  compresseur  est  appliqué.  Je  reconnais  qu'il  y  a 
quelques  modifications  à  y  apporter  et  que  quelques  jours 
me  seront  encore  nécessaires  pour  faire  de  nouveaux  essais 
et  prendre  tous  mes  apaisements  relativement  à  l'efficacité 
de  l'appareil.  Malheureusement  le  mari  de  l'opérée  est  à 
l'hôpital  et  bon  gré  mal  gré  veut  emmener  sa  femme,  sans 
avoir  aucun  ^ard  à  mes  conseils  et  à  mes  remontrances, 
n  me  promet  cependant  de  la  ramener  dans  une  quinzaine 
de  jours. 

Le  24  juillet,  elle  rentra  effectivement  à  l'hôpital  pour 
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essayer  le  nouvel  appareil.  Celui-ci  ayant  été  appliqué,  la 
femme  se  leva,  marcha,  se  baissa  sans  perdre  une  goutte  de 
liquide,  même  quand  elle  accompagnait  ces  mouvements 
d'efforts  pour  uriner.  Cependant,  quand  elle  s'asseyait  et 
qu'elle  se  levait  ensuite,  il  s'en  écoulait  encore  une  petite 
quantité.  J'en  découvris  bientôt  la  cause  :  c'est  que,  dans 
cette  attitude  et  pendant  les  mouvements  que  faisait  la 
femme  pour  la  prendre,  l'olive  de  l'instrument  descendait 
un  peu  et  venait  arc-bouter  contre  l'arcade  du  pubis.  U 
fut  bien  facile  de  remédier  à  ce  déplacement  en  changeant 
légèrement  la  courbure  de  la  tige  et  en  la  remontant 
un  peu  dans  sa  coulisse.  Après  cette  modification,  l'urine 
fut  parfaitement  maintenue,  quelque  position  que  prît  la 
femme  et  quelques  mouvements  qu'elle  exécutât.  Je  répétai 
assez  souvent  mes  épreuves  et  variai  assez  les  attitudes  pour 
être  sûr  que  l'instrument  remplissait  parfaitement  son  but. 
Ma  tâche  étant  ainsi  terminée,  je  renvoyai  la  patiente  dans 
ses  foyers. 


VIN6TIÊIB  OBSERVATION. 


FISTULE     VÉSICALB   CERVICO  -  UTÉRIHB    PROFOHDE. 

Vue  opération  par  kystérokleisis.  —  Cessation  de  Vinconiinence  avec 
persistance  d*un  pertuis.  —  Éconietnent  des  règles  par  ta  vessie. 
—  Grossesse  consécutive.  —  Expulsion  du  fœtus  par  ta  vessie. 

Victoire  S...,  d'Appellerre-Eychem  (Flandre  orientale), 
d'une  forte  constitution,  ménagère,  âl  ans,  entre  pour  la 
seconde  fois  à  riiôpital,  le  0  mars  1868. 

La  première  fois  qu'elle  y  était  venue,  elle  l'avait  fait 
malgré  les  conseils  d'une  personne  qui  l'en  avait  fortement 
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en  lai  représentant  Topéralion  sous  les  couleurs 
les  plus  sombreSw  Le  lendemain  de  son  arrivée,  le  souvenir 
de  tout  ce  qu'on  lui  avait  dit  lui  avait  inspiré  une  telle 
terreur  qu'elle  s'était  enfuie  de  l'hôpital  avec  son  mari  qui^ 
dominé  par  le  même  effroi^  était  venu  la  reprendre. 

Cette  femme  a  eu  neuf  enfants,  dont  cinq  sont  morts. 
Toutes  ses  couches  ont  été  laborieuses  et  deux  d'entre  elles 
ont  nécessité  l'application  du  forceps.  Le  dernier  accouche- 
ment, qui  eut  lieu  en  novembre  1867,  dura  deux  jours 
et  se  termina  sans  application  du  forceps,  l'accoucheuse 
n'ajant  point  jugé  nécessaire  d'appeler  un  médecin.  Cnc| 
ou  six  jours  après,  il  j  eut  une  évacuation  d'une  grande 
quantité  de  débris  de  chairs  mêlés  de  pus  et  de  dépôts 
urinenx,  et  pendant  une  quinzaine  de  jours  une  suppu- 
ration abondante  s'écoula  par  le  vagin.  L'incontinence 
d'urine  ne  se  déclara  que  vers  le  huitième  jour.  Les  r^les 
se  supprimèrent  et  ne  reparurent  que  quelques  jours  après 
le  retour  de  la  femme  à  l'hôpital;  elles  durèrent  huit  jours 
et  retardèrent  un  peu  le  moment  de  Tinspection  et  de 
l'opération  de  la  fistule. 

Celle-ci  présente  une  disposition  assez  curieuse.  Elle 
est  située  sur  la  ligne  médiane  et  peut  admettre  le  petit 
doigt  Sa  lèvre  inférieure  est  semi-lunaire,  comme  tran- 
chante, à  concavité  tournée  en  haut;  la  postérieure  est 
formée  par  une  espèce  de  croissant  fort  mince,  à  concavité 
inférieure,  formé  par  la  partie  la  plus  élevée  de  la  paroi 
antérieure  du  col  utérin,  dont  b  portion  voisine  du  vagin 
manque  complètement  Ce  rebord  est  tellement  caché  au 
fond  d'un  infundibulum  formé  par  les  parties  voisines, 
qu'on  ne  peut  bien  l'apprécier  qu'en  le  recherchant  avec 
le  doigt,  et  qu'il  est  assez  difficile  de  découvrir  derrière  lui 
le  canal  très- court  qui  conduit  dans  la  matrice  :  on  ne 
parvient  à  j  introduire  le  stylet  qu'après  des  tâtonnements 
exécutés  dans  différentes  directions.  Derrière  la'  fistule  se 
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trouve  la  lèvre  i>ostérieure  du  col  utérin,  presque  complè- 
tement effacée,  divisée  en  deux  par  une  fente  large  et  pro- 
fonde dirigée  d'avant  en  arrière  et  limitée  latéralement  par 
deux  petits  bourrelets  se  continuant  chacun  vers  une  extré- 
mité du  segment  formant  le  bord  inférieur  de  la  fistule. 

Ces  particularités  rendaient  impossibles  tout  avivement 
et  toute  réunion  au  moyen  de  la  lèvre  antérieure  du  col 
de  la  matrice.  Il  n'y  avait  à  ma  disposition  d'autre  substance 
que  celle  de  la  lèvre  postérieure  et  de  ses  prolongements 
latéraux.  En  me  servant  de  ce  tissu,  il  devenait  possible  de 
boucher  louverture,  mais  je  ne  pouvais  éviter  un  incon- 
vénient assez  sérieux,  celui  de  fermer  le  passage  aux  règles 
et  aux  mucosités  utérines  et  d'être  forcé  de  les  faire  passer 
par  la  vessie.  Cette  considération  ne  m'arrêta  pas,  et  je 
n'hésitai  pas  à  pratiquer  l'opération  dans  ces  conditions, 
le  25  mars. 

La  fente  longitudinale  de  la  lèvre  postérieure  du  col 
rendant  un  avivement  antéro-postérieur  assez  naturel  et 
assez  facile,  je  choisis  ce  mode  de  réunion.  Je  rafraîchis 
d'abord  le  fond  de  la  fente,  puis  sa  lèvre  gauche,  ensuite 
sa  lèvre  droite,  les  bourrelets  et  le  bord  inférieur  de  la 
fistule,  en  en  laissant  intacte  la  partie  voisine  de  la  matrice. 
Plusieurs  artérioles  sont  intéressées  pendant  ce  premier 
temps  de  l'opération.  Au  moment  de  la  suture,  il  faut 
que  je  prenne  les  plus  grandes  précautions  pour  ne  point 
fermer  complètement  la  cavité  du  col  et  pour  en  laisser 
libre  la  communication  avec  la  matrice  et  la  vessie.  Afin 
de  ne  point  m'exposer  à  cet  accident,  je  laisse  dans  l'ori- 
fice de  la  matrice  un  stylet  qui  me  permet,  pendant  toute 
l'opération,  de  ne  point  perdre  de  vue  cette  ouverture. 
Les  aiguilles  de  M.  Siins  ne  peuvent  servir  et  je  dois  em- 
ployer celles  de  Jobert,  que  je  place  en  commençant  par 
la  région  postérieure  de  la  plaie.  Quand  la  suture  en  est 
venue  au  milieu  de  la  ligne  d'affrontement,  une  difficulté 
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imprévue  se  présente  :  elle  résulte  de  ce  que  la  r^on 
déjà  réunie  se  précipite  en  se  recourbant  sur  elle-même 
vers  le  fond  de  la  solution  de  continuité^  forme  un  grand 
pli  qu'il  est  très-difficile  de  dédoubler,  et  masque  ainsi  les 
parties  dans  lesquelles  les  aiguilles  doivent  être  introduites. 
Ce  contre -temps  finit  cependant  par  être  surmonté  et 
la  suture,  formée  de  dix  points,  s'achève  à  mon  entière 
satisfaction;  après  Topération,  une  injection  poussée  dans 
la  vessie  prou?e  que  l'obturation  est  complète.  Pendant 
toute  la  durée  des  manœuvres,  la  femme,  dont  Fintelligence 
est  très-bornée  et  Tindocilité  fort  grande,  n'a  cessé  de 
remuer  et  de  se  retourner  sur  la  table  d'opération,  an 
|K>int  qu'elle  a  fini  par  se  mettre  sur  le  ventre,  les  jambes 
étendues  :  changements  de  position  bien  faits,  on  le  conçoit, 
pour  rendre  mes  mouvements  fort  pénibles  et  en  compro- 
mettre la  sûreté.  Elle  poussait  parfois  des  cris  tellement 
aigus  que  je  me  demandai  à  plusieurs  reprises  si  je  n'avais 
pas  blessé  le  péritoine  ou  au  moins  la  vessie.  Heureusement 
il  n'en  était  rien,  et  la  preuve,  c'est  qu'ajant  été  transportée 
dans  son  lit,  elle  cessa  toutes  ses  plaintes  et  nous  assura 
qu'elle  se  trouvait  fort  bien  et  ne  ressentait  plus  aucune 
douleur.  L'introduction  de  la  sonde  amena  une  grande 
quantité  d'urine.  L'instrument  fut  fixé  aux  poils;  deux 
centigrammes  de  morphine  furent  administrés. 

Le  S6,  la  journée  s'est  admirablement  passée.  Point  de 
fièvre  ni  de  douleurs.  L'urine  coule  bien  par  la  sonde;  la 
femme  est  satisfaite  et  mange  avec  appétit. 

Les  jours  suivants  se  passent  de  même.  La  sonde  est 
renouvelée  tous  les  jours.  La  constipation  se  maintient  au 
moyen  de  quelques  poudres  de  morphine. 

Le  8  avril  se  fait  l'extraction  des  fik,  rendue  un  peu 
pénible  par  un  infundibulum  très-profond  qui  s'est  formé 
au  fond  du  vagin,  dans  le  voisinage  de  la  fistule.  Tous  les 
fils  ont  rempli  leur  office  et  aucun  d'eux  n'a  traversé  les 
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chairs.  Une  injection  poussée  dans  la  vessie  revient  par  la 
sonde  sans  qu'aucune  partie  s'en  écoule  par  le  vagin.  La 
sonde  est  encore  maintenue  pendant  quelques  jours. 
Le  4  et  le  5,  le  vagin  a  continué  à  rester  parfaitement  sec. 
Le  6,  il  y  a  eu  une  garde-robe.  La  femme  n'a  pas  perdu 
d'urine.  Cependant,  en  l'examinant  au  spéculum,  je  dé- 
couvre  encore  un  petit  pertuis  au  fond  de  Tinfundibulum. 
Quand  l'opérée  pousse  modérément  ou  qu'on  injecte  de 
l'eau  dans  la  vessie,  l'orifice  ne  laisse  rien  passer;  il  faut 
une  pression  assez  forte  pour  qu'il  laisse  suinter  une  gout- 
telette d'urine.  Cautérisation  légère  avec  le  nitrate  acide  de 
mercure. 

Les  jours  suivants,  point  d'écoulement  vaginal. 
Le  10,  l'opérée  se  plaint  d'avoir  encore  été  un  peu 
mouillée.  Cependant  l'inspection  du  vagin  ne  fait  rien 
découvrir  de  nouveau,  et  contrairement  à  ce  que  j'avais 
observé  le  6,  une  injection,  même  forte,  dans  la  vessie  ne 
fait  rien  passer  par  le  pertuis  cautérisé. 

Les  11, 12  et  18,  il  n'y  a  aucune  évacuation  parle  vagin. 
Je  renonce  au  cathétérisme  permanent  et  fais  sonder  trois 
ou  quatre  fois  par  jour. 

Le  15,  le  cathétérisme  est  supprimé.  Un  nouvel  examen 
me  fait  constater  que  rien  n'a  changé  dans  la  région  opérée. 
Le  16,  la  femme  a  eu  ses  règles  :  elles  se  sont  écoulées 
par  la  vessie  et  rien  n'a  passé  par  le  vagin.  L'examen  au 
spéculum  ne  fait  découvrir  aucune  trace  de  sang  dans  ce 
canal.  Le  cathétérisme  évacue  une  certaine  quantité  d'urine 
rouge,  et  vers  la  fin  une  espèce  de  sédiment  de  même  cou- 
leur avec  quelques  petits  caillots.  La  femme  se  lève.  Les 
règles  sont  arrivées  sans  douleur. 

Le  17,  l'opérée  continue  à  a£Blrmer  qu'elle  n'a  rien  perdu 
par  le  conduit  vulvo-utérin.  Cependant,  en  appliquant  de 
nouveau  le  spéculum,  je  découvre  une  gouttelette  de  sang 
un  peu  liquide  au  fond  de  l'infundibulum.  Quelle  est  la 
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source  de  ce  sang?  Provient-il  de  rintérieur  de  la  yessie  et 
est-il  arrivé  là  par  le  pcrtuis  que  j'ai  tu  le  6  avril?  Ou 
bien  sont-ce  les  restes  du  col  qui  lont  fourni?  Une  injec- 
tion plusieurs  fois  répétée  laisse  du  doute  à  cet  é^rd.  A 
tout  hasard,  je  touche  encore  avec  le  nitrate  acide. 

L'opérée,  excitée  par  son  mari,  qui  est  venu  à  l'hApital, 
ne  nous  laisse  pas  le  loisir  d'observer  le  résultat  de  cette 
nouvelle  cautérisation.  Elle  est  persuadée  qu'elle  est  guérie 
et  ne  comprend  pas  que  je  puisse  encore  chercher  à  la 
retenir;  elle  demande  donc  instamment  son  exeat  qu'il 
m'est  impossible  de  lui  refuser. 

Le  8  juin  suivant,  elle  remplit  la  promesse  qu'elle 
m'avait  faite  de  revenir  se  soumettre  à  une  nouvelle  inspec- 
tion. Elle  continue  à  prétendre  qu'elle  est  guérie.  Elle  a 
eu  ses  r^les  par  la  vessie,  sans  aucune  souffrance  ni  incon- 
vénient. Elle  dit  qu'elle  doit  uriner  souvent,  mais  qu'elle 
retient  parfaitement  l'urine  dans  les  intervalles;  cependant 
elle  en  perd  un  peu  quand  elle  attend  trop  longtemps. 
L'examen  minutieux  du  vagin  me  fait  découvrir  un  petit 
pertuis  qui  persiste  au  milieu  de  la  cicatrice,  dans  le  fond  de 
l'infundibulum.  N'ayant  pas  réussi  à  le  guérir  par  la  cauté- 
risation, il  est  naturel  que  je  songe  à  revenir  à  une  seconde 
opération;  je  fais  part  de  mes  intentions  à  la  patiente,  qui 
parait  décidée  à  s  j  conformer. 

Le  17  juin,  elle  se  présente  à  cet  effet  dans  mon  serrice. 
Elle  est  dans  le  même  état  que  lors  de  ma  visite  précé- 
dente. Je  constate  de  nouveau  le  petit  pertuis,  qui  peut  à 
peine  admettre  un  stylet  très-fin  et  qui  est  dirigé  de  haut 
en  bas  et  d'arrière  en  avant,  du  vagin  vers  l'intérieur 
de  la  vessie.  Une  injection  poussée  dans  le  réservoir  urinaire 
ne  fait  rien  revenir  par  cette  fistulette.  Lorsqu'on  aban- 
donne à  elles-mêmes  les  parties  formant  le  cul -de -sac 
vaginal,  on  voit  que  la  paroi  postérieure  de  l'infundibu- 
lum vient  s'appliquer  hermétiquement  contre  l'antérieure; 
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il  est  probable  que  plus  haut  la  petite  fistule  se  trouve 
complètement  oblitérée  par  le  même  mécanisme,  ce  qui 
rend  compte  de  la  faculté  que  possède  la  patiente  de 
retenir  ses  urines  pendant  un  certain  temps^  et  de  la  sortie 
de  quelques  gouttes  quand  la  réplétion  de  la  vessie  dépasse 
certaines  limites.  Le  contentement  de  la  femme  et  sa  pré- 
tention d'être  guérie  s'expliquent  aussi  de  cette  manière^ 
car  on  comprend  fort  bien  qu'en  comparaison  de  l'infir- 
mité dont  elle  a  été  délivrée^  la  nécessité  actuelle  d'uriner 
fréquemment  lui  paraisse  une  sujétion  fort  peu  pénible. 

Malgré  ces  circonstances  favorables,  je  pensai  qu'il  était 
indiqué  de  ne  pas  renoncer  à  mon  projet  de  terminer 
le  traitement  par  une  dernière  opération.  La  patiente 
était  rentrée  à  l'hôpital  pour  s'y  soumettre;  mais,  sans 
cause  coYinue,  elle  eut  la  bizarrerie  de  changer  d'avis  et 
de  refuser  toute  nouvelle  tentative  :  elle  sortit  le  lende- 
main du  jour  où  je  lavais  visitée  et  au  moment  où  je  me 
disposais  à  l'opérer. 

Une  année  se  passa  sans  que  j'entendisse  parler  de  cette 
singulière  malade.  En  juin  1869,  elle  reparut  dans  mon 
service,  demandant  à  subir  l'opération  que  je  lui  avais 
proposée,  à  cause,  diaait*eUe,  d'une  nouvelle  fistule  qui 
s'était  produite.  L'ayant  examinée  au  spéculum,  je  découvris 
des  lésions  qui  me  surprirent  beaucoup.  Une  large  fistule 
transversale  de  deux  centimètres  environ  s'était  formée  au 
niveau  du  col  utérin  et  donnait  passage  à  un  flot  d'urine. 
A  droite,  à  un  demi-centimètre  de  là,  se  trouvait  une  autre 
fistule.  La  sonde  introduite  par  l'urèthre  pénétrait  dans 
une  petite  cavité  située  immédiatement  au  delà  du  col 
vésical,  mais  était  bientôt  arrêtée  par  un  obstacle  insur- 
montable qui  l'empêchait  de  pouvoir  arriver  jusqu'à  la 
région  des  fistules;  cet  obstacle  ne  pouvait  être  tourné 
d'aucun  côté  par  l'instrument.  Il  était  évident  qu'il  s'était 
formé  une  adhérence  entre  les  parois  opposées  de  la  vessie. 


—  759  — 

Tout  cela  roe  paraissait  bien  étrange  et  je  réfléchissais  à  ce 
qui  avait  pu  déterminer  de  si  grands  changements,  lorsque 
la  patiente  finit  par  m'en  donner  lexplication.  Elle  m'avoua 
cpi'elle  était  devenue  enceinte  et  qu'après  trois  à  quatre 
mon  de  grossesse  elle  avait  avorté.  Le  fœtus,  au  lieu  de 
passer  dans  le  vagin,  était  tombé  d'abord  dans  la  vessie,  et 
l'un  de  ses  bras  avait  même  passé  par  le  canal  de  l'urèthre; 
il  avait  cependant  fini  par  être  expulsé  par  le  vagin.  Je  ne 
voyais  à  cela  rien  d'impossible,  vu  la  disposition  des  parties 
qui  avait  été  le  résultat  de  l'opération.  Toutefois,  pour  plus 
de  sûreté,  je  fis  demander  quelques  détails  à  l'accouchenr 
qui  avait  été  appelé  par  la  sage-femme  au  moment  de 
l'avortement  Celui-ci  me  confirma  en  tous  points  le  récit 
de  la  femme.  Le  cas  qui  était  soumis  à  mon  observation 
constituait  donc  un  exemple  bien  remarquable  et  bien 
extraordinaire  de  conception  survenue  à  la  suite  d'une 
tentative  d'ocdusîon  du  col  utérin  n'ayant  laissé  après  elle 
qu'un  pertuis  presque  imperceptible;  le  sperme,  pour  arriver 
dans  la  matrice,  avait  dû  passer  par  ce  trajet  ordinairement 
humecté  d'urine;  les  changements  de  rapports  que  présen- 
taient les  organes  génito-urinaires  n'avaient  pas  permis  à 
l'oeuf  d'arriver  à  maturité,  et  son  expulsion  précoce  l'avait 
conduit  dans  la  vessie,  qui  avait  probablement  dû  se  con- 
tracter avec  la  matrice  pour  le  porter,  d'abord  vers  le  col 
vésical  et  le  canal  de  l'urèthre,  puis,  après  des  efforts 
infructueusement  dirigés  dans  ce  sens,  vers  la  r^ion,  pro- 
bablement encore  affaiblie,  de  l'ancienne  fistule;  cette  partie 
avait  dû  se  rompre  pour  livrer  au  fœtus  un  passage  vers  le 
vagin,  d'où  la  formation  des  deux  nouvelles  fistules;  pen- 
dant les  contractions  expukives,  la  muqueuse  vésicale  s'était 
probablement  altérée  elle-même  et  était  devenue  ensuite 
le  si^;e  d'un  bourgeonnement  suivi  de  l'adhérence  de  ses 
parois  opposées. 

Dans  cet  état  de  choses,  il  m'était  impossible  de  faire 
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immédiatement  une  opération  ayant  pour  objet  l'occIusioD 
des  ouvertures  uro-génitales  :  l'ignorance  où  je  me  trouvais 
des  relations  qui  existaient  entre  les  restes  de  la  poche 
vésicale,  la  cavité  utérine,  les  uretères  et  le  vagin,  m'eût 
exposé  à  tous  les  dangers  d'une  tentative  incertaine  et  aven- 
tureuse. Je  résolus  donc  de  renvoyer  la  femme  et  d'attendre, 
avant  de  prendre  une  détermination  définitive,  qu'elle  pût 
me  donner  de  nouveaux  renseignements  sur  le  cours  ulté- 
rieur des  règles  et  la  manière  de  se  comporter  de  l'urèthre 
et  des  fistules.  Si  ces  renseignements  venaient  me  donner  la 
certitude  que  les  menstrues  pouvaient  trouver  une  issue 
par  l'urèthre  en  passant  par  des  rigoles  restées  libres  dans 
la  poche  vésicale^  si,  d'un  autre  côté,  j'acquérais  la  convic- 
tion que  les  uretères  continuaient  à  s'ouvrir  dans  la  cavité 
urinaire,  il  me  paraissait  qu'il  y  aurait  lieu  a  faire  une 
nouvelle  opération,  malgré  les  adhérences  vésicales.  En 
efiet,  en  supposant  qu'après  locclusion  des  fistules,  la  vessie 
ne  pût  se  distendre  suffisamment  pour  conserver  longtemps 
son  liquide,  la  malade ,  me  disais-je,  en  serait  quitte  pour 
recourir  souvent  à  la  miction,  nécessité  beaucoup  moins 
désagréable  que  l'incommodité  résultant  d'une  incontinence 
non  interrompue. 

Je  n'ai  plus  revu  cette  femme. 
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Deux  opérations.  —  Insuecè». 

La  nommée  F....  Catherine,  ouvrière,  86  ans,  de  Bniielles, 
entre  à  l'hApital  le  15  septembre  1867.  Elle  est  d'un  tem- 
pérament nerveux,  très-maigre,  cbétîve  et  rachitique. 

Elle  a  eu  six  enfanta,  dont  cinq  mort-nnés.  Trois  fois  fl  y 
a  eu  présentation  de  Fépaule.  Le  travail  a  toujours  été 
très-lent  La  dernière  couche  a  eu  lieu  il  j  a  neuf  mois. 
L  enfant,  qui  présentait  la  tète,  ne  put  être  extrait  par 
Taccoucheur  malgré  trois  applications  successives  du  for- 
ceps, et  la  femme  fut  envoyée  à  l'hôpital,  où  die  accoucha 
spontanément  Trois  jours  après,  elle  perdait  ses  urines  par 
le  vagin.  Une  longue  suppuration  la  retint  encore  neuf 
semaines  à  l'hApital.Elle  eut  pendant  trois  mois,  à  Fépoque 
des  menstrues,  un  petit  écoulement  d'un  liquide  rosé;  puis 
les  r^les  disparurent  tout  à  fait. 

Je  ne  pus  Texaminer  que  le  1 1  octobre.  Je  trouvai  une 
fistule  de  deux  centimètres  de  largeur  pouvant  facilement 
admettre  le  doigt,  transversalement  dirigée  et  située  à  trois 
centimètres  et  demi  au-dessus  du  méat  urinaire.  Sa  lèvre 
antérieure,  nettement  tranchée  dans  le  sens  à  peu  près 
transversal,  représente  un  bord  assez  mince;  la  postérieure 
offre  un  large  biseau  incliné,  d'arrière  en  avant  et  de  haut 
en  bas,  vers  la  cavité  vésicale.  La  partie  de  ce  biseau  qui 
est  située  vis-à-\is  de  la  lè?re  antérieure  offre  tous  les 
caractères  de  la  muqueuse  vésicale,  qui  continue  à  s'étendre 
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cil  haut  dans  l'étendue  d'environ  un  centimètre,  sans  qu'une 
ligne  de  démarcation  bien  distincte  soit  établie  entre  elle 
et  la  muqueuse  vaginale.  Sur  les  côtés  de  cette  lèvre,  près 
des  angles,  existent,  à  droite  et  à  gauche,  deux  orifices 
étroits  et  arrondis,  par  lesquels  on  voit  sourdre  d'une  ma- 
nière intermittente  une  certaine  quantité  d'urine.  Un  stylet 
s'engage,  quand  il  est  bien  dirigé,  dans  chacun  de  ces 
orifices,  qui  sont  évidemment  les  uretères.  L'angle  droit 
de  la  fistule  est  fortement  adhérent  aux  parois  pelviennes; 
l'angle  gauche  est  un  peu  incliné  en  bas  et  ne  présente  pas 
d'adhérence.  Derrière  la  lèvre  postérieure,  on  ne  trouve 
plus  qu'une  paroi  lisse,  espèce  de  cloison  étendue  de  la 
vessie  au  rectum ,  sur  laquelle  il  n'y  a  aucun  vestige  de  col 
ni  d'orifice  utérin;  seulement  il  existe  sur  la  partie  droite 
de  cette  cloison,  derrière  l'embouchure  de  l'uretère  droit, 
un  orifice  d'un  centimètre  menant  dans  une  espèce  de 
doigt  de  gant  imperforé  de  huit  millimètres  de  profon- 
deur. Ni  la  sonde  introduite  dans  la  vessie,  ni  l'index 
engagé  dans  le  rectum  ne  rencontrent  de  saillie  qu'on 
puisse  prendre  pour  le  col  de  la  matrice.  La  cavité 
vésicale  est  très- petite  et  cesse  presque  immédiatement 
derrière  la  lèvre  postérieure  de  la  fistule.  Quand  on  retire 
le  spéculum,  le  rebord  postérieur  de  l'ouverture  retombe 
sur  l'antérieur  et  tend  à  boucher  la  communication  vésico- 
vaginale. 

Ce  cas  était  trop  compliqué  pour  me  permettre  d'espérer 
une  guérison  radicale  après  une  première  opération,  mais 
je  crus  que  je  pourrais  en  venir  à  bout  en  quelques  séances 
répétées  à  des  intervalles  convenables.  Je  pratiquai  ma 
première  opération  le  18  octobre  1867;  elle  dura  deux 
heures  et  demie  et  nécessita  l'application  de  huit  fib.  Je  fis 
d'abord  l'avivement  de  l'angle  gauche;  puis,  ayant  tracé 
avec  le  ténotoiue,  sur  la  lèvre  postérieure,  une  incision 
indiquant  les  limites  présumées  des  muqueuses  vésicale  et 
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▼aginale,  je  réséquai  de  celle-ci  un  lambeau  de  grandeur 
8uffisaifte  en  ajant  soin  de  le  prendre  au  delà  des  orifices 
uréléranx;  Tintroduction  d^un  stjlet  dans  chaque  orifice 
facilita  singulièrement  le  maintien  de  leur  inté^ité.  Je 
rencontrai,  sur  la  partie  droite  de  la  lèvre,  un  tissu  cra- 
quant sous  le  ténotome,  comme  si  j'avais  divisé  le  col  ou 
une  cicatrice  très-dure;  une  artère  y  fut  intéressée  et 
donna  une  hémorrhagie  qui  m'embarrassa  beaucoup  pen- 
dant tout  le  reste  de  l'opération.  J'abordai  ensuite  la  lèvre 
antérieure,  puis  l'angle  droit,  que  je  dus  comme  sculpter 
sur  les  os  du  bassin  et  dont  il  fallut  détacher  les  deux  bords 
pour  en  rendre  le  rapprochement  possible.  Quand  il  s'agit 
d'introduire  les  aiguilles,  je  ne  pus  les  passer,  comme  d'or- 
dinaire, de  bas  en  haut,  par  la  raison  qu'aucun  cul-de-sac 
n'existant  au  delà  de  la  lèvre  postérieure,  je  n'eus  pu  les 
retirer  sans  léser  le  vagin.  Je  dus  me  servir  d'aiguilles 
très- petites  et  très- courbes,  les  iaire  pénétrer  en  deux 
temps  et  les  engager  de  haut  en  bas.  Les  fils  d'argent  durent 
naturellement  être  introduits  dans  le  même  sens,  ce  qui 
ne  fut  pas  facile,  le  jeu  du  doigt  conducteur  se  trouvant 
gêné  par  le  défaut  d'excavation  derrière  leurs  points 
d'introduction.  Le  ténaculum  enfoncé  dans  la  substance 
vaginale  dut  faciliter  souvent  l'inspection  et  l'accessibilité 
des  parties,  et  il  fallut  maintes  fois  porter  le  doigt  dans 
le  rectum  pour  en  garantir  la  paroi  antérieure  de  toute 
atteinte  des  aiguilles.  Après  l'opération ,  je  remarquai  que 
l'injection  poussée  dans  la  vessie  faisait  sortir  en  un  point 
de  la  suture  une  espèce  de  petite  rusée;  je  m'en  inquiétai 
fort  peu,  mon  but  n'étant  pas  de  chercher  à  réussir  du 
premier  coup.  Je  laissai  les  points  de  suture  tels  qu'ils 
étaient  et  fis  transporter  la  femme  dans  son  lit,  lui  don- 
nant un  peu  plus  de  liberté  que  dans  les  cas  ordinaires. 
J'introduisis  cependant  une  sonde  que  je  fixai  aux  poils  de 
la  vulve. 
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19  octobre.  Langue  sèche,  soif,  inappétence,  douleurs 
abdominales  vagues,  augmentant  à  la  pression.  Pouls  à 
quatre-vingt-dix.  Il  s'est  écoulé  de  l'urine  colorée  par  la 
sonde.  Pas  d'écoulement  par  le  vagin.  Cataplasmes  sur  le 
ventre.  Boissons  délayantes.  Remplacement  de  la  sonde. 

20  octobre.  Même  état. 

21  octobre.  Il  y  a  eu  hier  une  envie  d  aller  à  la  selle 
qui  a  nécessité  l'administration  d'une  dose  de  morphine  que 
la  malade  a  vomie.  Pas  d'appétit,  langue  sèche.  Le  ventre 
est  souple  et  la  face  bien  composée.  Les  urines  ont  coulé 
et  sont  claires. 

22  octobre.  Amélioration  générale.  L'opérée  est  gaie  et 
demande  à  manger.  Elle  n'a  pas  été  mouillée  depuis  l'opé- 
ration et  a  pris  encore  deux  centigrammes  de  morphine 
qu'elle  n'a  pas  vomis.  La  sonde,  que  je  renouvelle  tous  les 
jours  et  que  je  dois  attacher  aux  poils  à  cause  de  la  grande 
tendance  qu'elle  a  à  sortir,  laisse  couler  une  urine  Umpide. 

28,  24  et  25  octobre.  Même  état. 

26  octobre.  La  femmee  a  eu  une  envie  violente  d'aller  à 
la  selle  qu'il  lui  a  été  très-difficile  de  réprimer.  Elle  parait 
être  un  peu  plus  soucieuse.  Je  procède  à  l'enlèvement  des 
fils,  après  lequel  je  constate  que  la  réunion  est  en  bon  état, 
sauf  à  l'angle  gauche,  où  il  semble  s'être  produit  un  l^er 
arrachement  par  lequel  on  voit  sourdre  un  peu  d'urine. 
Cautérisation  du  pertuis^  maintien  de  la  constipation  et  de 
la  sonde  pendant  deux  jours. 

28  octobre.  Enlèvement  de  la  sonde.  La  femme  va  à  la 
selle.  Elle  se  sent  mouillée,  dit-elle,  comme  avant  l'opé- 
ration. Les  fesses  sont  écorchées  pour  avoir  été  trop  long- 
temps en  contact  avec  les  bords  de  la  palette  destinée  à 
recevoir  Turine. 

Le  2  novembre,  j'examine  le  vagin  et  reconnais  que  tout 
le  milieu  de  la  fistule  est  fermé,  mais  qu'il  reste  encore 
comme  excorié  et  légèrement  saignant.  Il  existe  à  l'angle 
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gauche  une  ouverture  de  la  largeur  d'un  stylet,  et  en 
outre,  à  Fangle  droit,  une  espèce  de  fente  enfoncée  d'un 
demi -centimètre  environ  de  diamètre.  Ce  résultat,  sans 
être  aussi  satisfaisant  que  semblait  l'indiquer  le  dernier 
examen,  répondait  cependant  assez  bien  aux  prévisions 
que  j'avais  conçues  dans  le  principe. 

Le  4  novembre,  l'opérée  retourne  chez  elle  pour  laiswr 
à  la  cicatrice  le  temps  de  se  consoUder. 

Au  commencement  de  juin  1868  seulement,  elle  revient 
à  l'hôpital,  pressée  par  les  douleurs  qui  sont  survenues  au 
si^e  par  suite  de  nombreuses  excoriations.  Elle  a  remarqué 
à  deux  reprises  diflérentes,  depuis  la  dernière  opération, 
que  ses  urines  contenaient  un  peu  de  sang;  mais  la  pré- 
sence de  ce  dernier  liquide  n'avait  été  accompagnée 
d'aucune  douleur.  Le  vagin  est  encore  très-court;  il  semble 
cependant  que  la  cloison  du  fond  s'est  un  peu  excavée 
(serait-ce  le  coit  qui  aurait  déterminé  ce  changement?). 
Il  existe  deux  fistules  :  l'une  à  droite,  d'un  centimètre 
de  diamètre,  transversale,  de  forme  triangulaire,  à  base 
tournée  à  droite,  et  adhérant,  dans  le  fond  d'un  pli  très- 
prononcé,  aux  os  du  bassin;  l'autre,  située  à  gauche,  à 
un  centimètre  de  la  première,  vers  la  paroi  rectale,  et 
présentant  un  orifice  suivi  d'un  hiatus  tourné  en  haut, 
exactement  comme  l'orifice  d'entrée  du  conduit  dentaire 
inférieur  :  le  diamètre  de  cette  dernière  fistule  est  de  deux 
millimètres.  Quand  on  pousse  une  injection  dans  la  vessie, 
il  ne  sort  rien  par  cet  orifice,  à  moins  qu  on  ne  l'entr'ouvre 
avec  un  crochet  mousse;  le  doigt  introduit  dans  le  rectum 
constate  qu'il  est  surtout  creusé  dans  la  paroi  recto- vaginale; 
la  sonde ,  portée  dans  la  vessie  à  reflet  de  faire  constater 
les  rapports  de  la  carité  urinaire  avec  l'orifice,  rencontre 
difficilement  le  crochet  mousse  engagé  dans  le  trajet  de 
celui-ci;  le  cathéter  a  de  la  tendance  à  se  porter  en  avant 
et  en  haut,  en  s'éloignant  de  la  fistule,  ce  qui  parait  dé- 
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pendre  de  la  présence  d'une  saillie  que  l'instrument  fait 
percevoir  en  arrière  et  en  haut.  Serait-ce  le  col  utérin  ou 
en  seraient-ce  les  débris  qui,  depuis  la  première  opération, 
auraient  exécuté  un  mouvement  de  descente  vers  la  cavité 
vésicale? 

L^opération  est  pratiquée  le  17  juin  1868.  Les  deux  fis- 
tules sont  disposées  de  telle  manière  que  celle  de  gauche, 
dont  le  grand  diamètre  est  dirigé  de  bas  en  haut,  pourrait 
être  avivée  dans  ce  sens.  Mais  il  ne  m'est  pas  permis  de  le 
faire,  car  le  peu  de  distance  qui  existe  entre  les  deux 
ouvertures  déterminerait  la  confusion  des  aires  des  deux 
avivements,  de  sorte  qu'après  leur  achèvement  il  me  man- 
querait une  lèvre  solide  à  droite  de  la  fistule  du  côté 
gauche.  Il  faut  donc  que  je  me  décide  pour  un  avivement 
transversal  réunissant  les  deux  orifices  dans  une  même 
plaie.  Je  commence  par  la  partie  gauche,  en  me  guidant 
de  temps  à  autre  avec  le  doigt  introduit  dans  le  rectum; 
passant  ensuite  a  la  lèvre  postérieure,  j'y  rencontre,  comme 
la  première  fois,  un  tissu  dur  et  j'y  intéresse  une  artériole. 
A  l'angle  droit,  j'éprouve  de  grandes  difficultés  et  ne  puis 
obtenir  un  rafraîchissement  suffisant  qu'en  soulevant  avec 
le  ténaculum  le  fond  du  pli  et  en  déchiquetant  quelquefois 
les  surfaces.  Les  huit  points  de  suture  qu'il  faut  employer 
ne  peuvent  être  appliqués  qu'en  deux  temps  :  il  faut  que 
je  passe  d'abord  dans  la  lèvre  antérieure,  et  d'avant  en 
arrière,  une  aiguille  droite,  puis  que  j'enfile  une  nouvelle 
petite  aiguille  courbe  pour  traverser  la  lèvre  postérieure. 
Pour  les  points  qui  avoisinent  l'angle  gauche,  je  constate 
avec  le  doigt  engagé  dans  le  rectum  qu'ils  passent  très- 
près  de  la  substance  de  l'intestin.  Un  phénomène  qui 
m'intrigue  beaucoup  se  manifeste  pendant  l'exécution  du 
cinquième  point  :  au  moment  où  j'introduis  l'aiguille  à 
travers  la  lèvre  postérieure,  un  jet  de  liquide  clair  est  pro- 
jeté le  long  de  l'instrument.  Je  me  demande  d'où  ce  liquide 
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{leut  proyenir?  Est-ce  de  la  cavité  péritonéale,  de  la  yewe 
ou  de  l'uretère?  Ce  ne  peut  être  que  de  l'une  de  ces  deux 
dernières  sources,  car  la  femme  ne  témoigne  aucune  dou- 
leur, et  il  est  probable  que  c'est  plutôt  de  l'uretère,  puis- 
que l'urine  qui  arrive  dans  la  vessie  en  est  évacuée  par  les 
fistules  au  moment  où  elle  j  entre.  Quoi  qu'il  en  soit,  je  juge 
convenable  de  retirer  l'aiguille  et  de  la  placer  à  une  petite 
distance  de  là.  Quand  la  suture  est  terminée,  la  ligne  de 
réunion  se  trouve  tout  près  de  la  vulve,  et  l'ensemble  du 
vagin  apparaît  comme  un  culHle*sac  de  fort  peu  de  pro- 
fondeur La  patiente  gémit  et  crie  pendant  toute  la  durée 
de  la  manœuvre  cbiruipcale  (deux  heures),  et  vers  la  fin  se 
trouve  mal.  Une  poudre  de  morphine  amène  un  peu  de 
calme.  La  sonde  donne  issue  à  une  certaine  quantité 
d'urine.  L'instrument  est  fixé  aux  poils. 

18  juin,  n  y  a  quelques  douleurs  dans  l'abdomen  et  dans 
les  riions  rénale  et  sacrée;  cependant  le  ventre  est  souple 
et  n'est  pas  ballonné.  Anorexie.  Pouls  à  quatre-vingt  Point 
de  sjmptômes  de  péritonite.  Urine  claire.  Cataplasmes. 

19  juin.  Mieux  sensible.  La  femme  est  très-satisbite;  elle 
a  un  peu  mangé.  Nouvelle  sonde  avec  nouvelle  courbure. 

20  juin.  Le  vase  qui  reçoit  les  urines  contient  un  liquide 
louche  mêlé  de  glaires.  Il  est  survenu  des  ténesmes  vésicaux 
qui  ont  projeté  l'urine  entre  la  sonde  et  l'urèthre.  Il  y  a 
des  douleurs  plus  vives  vers  les  flancs,  à  la  r^ion  rénale, 
mais  la  douleur  au  sacrum  a  diminué.  Rien  ne  s'est  perdu 
par  le  vagin.  L'appétii  a  un  peu  diminué.  Langue  sèche. 
Nouvelle  sonde  de  gomme. 

22  juin.  Amélioration.  Il  n'y  a  plus  eu  hier  que  trois 
ténesmes;  mais  il  y  a  toujours  de  la  douleur  vers  les  flancs. 

24  et  25  juin.  Les  douleurs  s'aggravent.  Les  mucosités 
deviennent  purulentes.  J'essaye  l'application  d'une  nou- 
velle sonde  d'élain  percée  de  deux  grands  yeux  et  je  la 
fiie  aux  poils. 
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27  juin.  La  femme  est  plus  malade;  pouls  à  cent;  frissons; 
la  sonde  a  fait  mal,  elle  est  décidément  moins  bien  sup- 
portée qu'une  sonde  de  gomme  élastique.  Je  la  retire 
avec  assez  de  difficulté  et  en  produisant  des  douleurs, 
car  la  muqueuse  vésicale  s'est  engagée  dans  ses  yeux.  La 
femme  me  dit  que  depuis  deux  jours  elle  se  sent  mouillée. 
L'examen  du  vagin  démontre  que  plusieurs  fils  ont 
divisé  les  chairs.  L'état  général  de  l'opérée  et  les  dou- 
leurs cystiques  et  rénales  m'engagent,  après  l'enlèvement 
des  fils,  à  ne  plus  employer  de  sonde.  Cataplasme  sur  le 
ventre. 

28  juin.  Pouls  moins  fréquent  mais  petit.  La  femme  a 
dormi.  Plus  de  frissons.  Un  peu  d'appétit.  Ventre  souple, 
non  douloureux.  Plus  de  douleurs  à  la  région  rénale  ni 
vers  le  sacrum.  Urines  toujours  bourbeuses,  purulentes. 
L'opérée  me  redemande  une  sonde,  disant  qu'elle  pourra 
bien  la  supporter.  J'en  place  une  de  caoutchouc. 

80  juin.  Elle  se  plaint  encore  un  peu  d'une  douleur  au 
rein  droit.  Point  de  douleurs  abdominales.  Les  urines  ont 
meilleur  aspect,  mais  sont  toujours  muqueuses.  Encore 
un  peu  de  fièvre.  La  femme  se  sent  mouillée  de  temps 
en  temps. 

!<'■'  juillet.  Amélioration  notable.  J'examine  la  région 
de  la  fistule  et  j'y  trouve  deux  ouvertures,  une  à  gauche, 
qui  est  celle  que  j'ai  déjà  constatée,  une  autre  à  l'angle 
droit.  L'urine  est  un  peu  moins  trouble.  La  constipation  et 
une  nouvelle  sonde  à  demeure  sont  encore  maintenues. 

2  juillet.  Tout  parait  à  peu  près  rentré  dans  l'ordre.  H 
y  a  eu  la  veille  une  selle ,  la  première  depuis  l'opération. 
Il  y  a  toujours  un  écoulement  d'urine  par  le  vagin.  Je  sup- 
prime la  sonde. 

7  juillet.  La  fièvre  est  revenue.  Pouls  à  cent  et  trente, 
langue  sèche,  soif,  inappétence;  douleurs  vives,  augmen- 
tant par  la  pression,  le  long  de  l'uretère  et  vers  le  rein. 
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L'urine  continue  cependant  à  couler  par  le  vagin.  Baio 
tiède.  Cataplasme.  Limonade  citro-magnésîenne. 

La  réapparition  des  douleurs  rénales,  sans  qu'il  j  ait 
dans  le  yagin  aucune  cause  d'obstruction,  puisque  les  deux 
fistules  restent  ouvertes,  me  donne  à  penser  qu'il  j  a 
peut-être  chez  la  femme  une  disposition  à  la  gravelle.  In- 
tern^ée  sur  ce  point,  elle  déclare  qu'elle  a  eu  chez  elle, 
à  difierentes  reprises,  des  accès  semblables  qui  duraient 
vingt-quatre  heures  et  disparaissaient  spontanément;  tou- 
tefois elle  n'a  jamais  observé  de  graviers  dans  ses  urines. 
L'intermittence  étant  aussi  possible,  j'administre  le  sulfate 
de  quinine  et  fais  boire  en  même  temps  de  l'eau  de  G>d- 
trexeville. 

8  juillet.  La  fièvre  tombe;  les  douleurs  rénales  ont  dis- 
paru pour  &ire  place  à  une  sensation  simplement  incom- 
mode de  ce  c6té.  La  femme,  qui  la  veille  était  désolée,  a 
repris  courage  et  se  montre  un  peu  plus  satisfaite. 

15  juillet.  Les  urines  sont  encore  un  peu  muco-purulen- 
tes.  L'examen  du  vagin  me  démontre  l'existence,  au  miheu 
de  la  ligne  de  réunion,  d'une  surface  encore  excoriée  et  un 
peu  saignante,  d'un  centimètre  et  demi  d'étendue,  mais 
non  perforée.  A  gauche,  il  persiste  une  fistule  par  laquelle 
je  pénètre  maintenant  directement  dans  la  vessie.  A 
droite,  la  fistule  est  beaucoup  rétrécie  et  il  ne  reste  plus 
la  que  deux  pertuis  pouvant  à  peine  recevoir  le  crochet 
mousse.  Il  revient  fort  peu  de  Uquidepar  ces  pertuis  quand 
on  injecte  de  l'eau  dans  la  vessie.  La  femme  perd  encore, 
mais  moins  qu'avant  l'opération. 

16  juillet  Elle  me  montre  un  vase  dans  lequel  die  a 
laissé  couler  ses  urines.  Le  liquide  est  devenu  beaucoup  plus 
dair.  Elle  a  jusqu'ici  continué  à  prendre  de  l'eau  de  G>n- 
trexeville.  Elle  demande  sa  sortie.  Je  la  lui  accorde  en  lui 
iaisant  emporter  quelques  bouteilles  d'eau  minérale. 

Le  5  août,  elle  rerient  se  soumettre  à  ma  visite  à  l'hô- 
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pital.  La  perte  d'urine  continue,  mais  moins  cpi'auparavant. 
Plus  de  douleurs  rénales;  il  n'y  a  pas  de  miction. 

Depuis  cette  date,  je  n'ai  plus  revu  l'opérée. 


VINGT-DEUXIÈME  OBSERVATION. 


GRANDE  FISTULE  visiCO-VAGIIIALE.  —  ADHIÈBEUCES. 

Utie  opération^  —  Guériêon,  mais  sans  ia  possibilité  d'uriner 

spontanément, 

La  nommée  V...,  Henriette,  de  Saint -Gilles  lez- 
Bruxelles,  serrante,  âgée  de  30  ans,  lymphatique,  a  tou- 
jours joui  d'une  bonne  santé  et  l'a  conservée  malgré 
l'infirmité  dont  elle  est  affectée. 

Elle  entre  à  l'hôpital  le  9  juin  1868.  L'accouchement 
qui  a  causé  sa  fistule  a  eu  heu  le  25  mars.  Il  a  été  pratiqué 
par  une  sage-femme  qui  a  laissé  l'en£ant  au  passage  p«i- 
dant  trente-six  heures  sans  appeler  un  médecin.  L'enfant, 
qui  présentait  la  tête,  est  venu  mort  et  en  partie  putréfié. 
La  femme  ne  s'est  aperçue  de  l'écoulement  d'urine 
par  le  vagin  que  neuf  jours  après.  Les  r^les  n'ont  plus 
reparu. 

La  fistule  est  située  à  trois  centimètres  et  demi  du  col 
vésical  et)  vu  le  peu  d'étendue  du  vagin,  se  trouve  au 
fond  de  cet  organe.  Elle  a  cinq  centimètres  de  largeur  et 
l'on  y  introduit  facilement  trois  doigts.  Sa  direction  est 
transversale.  La  vessie  fait  à  travers  l'orifice  une  hernie  de 
deux  centimètres  de  saillie.  La  lèvre  antérieure  se  rebrousse 
en  dedans,  vers  la  cavité  vésicale,  de  manière  à  rendre  très> 
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difficile  l'appréciation  de  la  limite  des  deux  muqueuses.  La 
lètrre  postérieure  présente,  vers  le  milieu  de  son  étendue, 
l'orifice  du  col  utérin  ouvert  à  trois  millimètres  seulement 
du  pourtour  de  la  fistule.  Cet  orifice  est  tellement  rétréci, 
que  j'y  puis  à  peine  introduire  une  sonde  cannelée.  Les 
deux  angles  de  la  fistule,  fortement  adhérents  au  bassin, 
sont  situés  dans  deux  anfractuosités  tellement  profondes, 
qu'il  est  impossible  d^en  voir  le  fond,  même  en  en  écartant 
les  bords  avec  un  ténaculum. 

Je  procède  à  l'opération  le  18  juin  1868.  Les  difficultés 
de  l'avivement  devant  être  grandes  a  cause  de  la  situation 
profonde  ou  cachée  de  certaines  parties  de  l'orifice  anor- 
mal, je  cherche  d'abord  à  faciliter  l'accessibilité  du  champ 
de  l'opération  en  passant  une  anse  de  fil  à  travers  le  col 
utérin  et  une  autre  dans  la  substance  vaginale  située  au- 
dessous  de  la  fistule.  Les  deux  anses  ayant  été  tirées  en 
sens  inverse  par  un  aide,  afin  de  rendre  plus  apparent  le 
fond  de  l'angle  gauche,  je  soulève  celui-ci  avec  le  ténaculum, 
et  l'excise,  non  sans  peine,  avec  des  ciseaux.  J'accroche 
ensuite  la  lèvre  postérieure,  et  quand  l'arivement  a  été 
amené  jusqu'à  l'orifice  du  col ,  je  laisse  intacte  la  partie 
postérieure  de  cet  organe  et  je  n'en  intéresse  que  la  lèvre 
antérieure.  Une  artériole  qui  est  blessée  pendant  ce  temps 
de  l'opération  donne  lieu  à  une  hémorrhagie  fort  gênante. 
La  lèvre  antérieure  de  la  fistule,  pour  pouvoir  être  rafraî- 
chie, doit  être  fortement  attirée  en  bas  au  moyen  de  l'anse 
de  fil  et  du  ténaculum,  et  déchiquetée  par  petits  tronçons 
à  l'aide  de  ciseaux  courbes.  L'angle  droit  est  rendu  opérable 
par  le  même  procédé  que  celui  employé  pour  l'angle  gau- 
che, et  comme  lui  est  avivé  jusqu'au  tissu  osseux  sans  qu'il 
en  résulte  aucune  hémorrhagie.  L'ensemble  de  l'avivement 
donne  une  plaie  très-étendue  dont  les  bords  ont  une  lar- 
geur plus  grande  que  d'habitude  (un  centimètre  et  demi), 
fils  sont  nécessaires  pour  fermer  la  plaie.  Les  points 


—  772  — 

de  suture  sont  pratiqués  de  gauche  à  droite.  Le  premier 
doit  être  fait  avec  une  aiguille  de  Jobert  introduite  d'arrière 
en  ayant,  en  commençant  par  la  lèvre  postérieure;  les 
autres  sont  pratiqués  d'avant  en  arrière,  avec  une  aiguille 
droite  pour  la  lèvre  antérieure  et  une  courbe  pour  la  pos- 
térieure, ce  qui  nécessite  le  réenfilement  d'une  nouvelle 
aiguille  entre  les  deux  temps  de  chaque  point  Lorsque 
ceux-ci  sont  arrivés  au  niveau  du  col,  je  suis  forcé  de  ne 
saisir  qu'une  épaisseur  de  parties  beaucoup  moins  grande 
que  partout  ailleurs  et  je  fais  sortir  la  pointe  des  aiguilles  soit 
par  l'orifice,. soit  suivant  une  ligne  passant  un  peu  en- 
dessous  de  son  diamètre  transversal^  afin  de  ne  pas  risquer 
d'en  fermer  la  lumière.  Malgré  ces  précautions,  le  col,  après 
la  torsion  des  fils,  se  retourne  et  se  perd  dans  la  ligne  de 
réunion^  et  il  m'est  impossible  de  l'y  retrouver,  quelques 
recherches  que  je  fasse.  Cette  circonstance  ne  me  contrarie 
ni  ne  m'inquiète  pas  trop,  persuadé  que  je  suis  qu'aucune 
adhésion  ne  pouvant  avoir  lieu  avec  la  lèvre  postérieure 
de  l'orifice  utérin,  que  j'ai  conservée  intacte,  les  liquides 
provenant  de  la  matrice  sauront  facilement  se  frayer  une 
issue  vers  l'extérieur. 

L'opération  terminée  (elle  a  duré  trois  heures  et  demie)^ 
je  constate  par  une  injection  vésicale  que  rocclusion  de  la 
fistule  est  parfaite.  Chose  singulière,  je  remarque  qu'une 
petite  partie  seulement  du  liquide  introduit  sort  par  la 
sonde;  mais  à  peine  la  femme  est-elle  replacée  dans  son  lit» 
qu  un  nouveau  cathétérisme  évacue  une  autre  quantité 
assez  notable  d'urine. 

Les  suites  de  l'opération  sont  extrêmement  favorables. 
Elles  ne  présentent  rien  de  particulier,  sauf  un  écoulement 
sanguin  par  la  vessie,  qui  survient  le  deuxième  jour  et  que 
la  femme  attribue  à  une  réapparition  de  ses  règles.  Je  suis 
'bien  plus  porté  à  croire  qu'il  est  dû  à  quelque  hémorrhagie 
provenant  d'un  point  de  la  suture.  Le  vase  qui  recueille 
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les  urines  renferme  pendant  quelques  jours  une  cerlaîne 
quantité  de  petits  caillots.  Pour  en  faciliter  l'expulsion,  je 
place  une  sonde  d'étain  à  grands  yeux.  Bientôt  ik  dispa- 
raissent, mais  les  urines  prennent  un  aspect  purulent 

Le  27,  en  procédant  à  l'enlèvement  des  fils,  je  trouve  la 
pbie  parfaitement  cicatrisée,  sauf  à  l'angle  gauche  où 
persiste  une  petite  fente  à  bords  saignants.  Cette  fente  est 
oblitérée,  aussitôt  que  je  retire  le  spéculum,  par  la  descente 
des  tissus  appartenant  au  col,  et  lorsqu'alors  j'injecte  du 
liquide  dans  la  vessie  rien  ne  sort  par  la  fissure.  C'est  ce 
qui  explique  comment  l'opérée  a  pu,  comme  elle  l'affirme^ 
retenir  ses  urines  pendant  quatre  heures,  puis  les  perdre 
par  le  vagin  en  ressentant  un  grand  soulagement  après 
cette  évacuation.  L'accumulation  de  l'urine  s'étant  faite 
malgré  la  présence  de  la  sonde,  j'attribue  ce  phénomène 
à  la  présence  de  caillots  ou  à  l'introduction  de  la  muqueuse 
vésicale  dans  les  ouvertures  de  l'instrument;  cette  dernière 
supposition  est  rendue  plus  probable  par  la  difficulté  que 
j'éprouve  à  le  retirer  et  par  la  douleur  que  déterminent 
les  mouvements  de  torsion  que  je  suis  obligé  de  lui  im- 
primer pour  le  dégager.  L'urine  est  encore  purulente.  Je 
replace  une  sonde  de  gomme  élastique. 

Le  80,  les  urines  encore  muqueuses  ne  sont  presque  plus 
purulentes.  La  rétention  d'urine  s'est  montrée  a  différentes 
reprises,  et  l'opérée  l'a  fait  souvent  cesser  en  {loussant  la 
sonde  plus  profondément 

Le  1^  juillet,  l'état  général  continue  à  être  excellent; 
la  femme  retient  toujours  ses  urines  pendant  trois  à 
quatre  heures,  mais  elle  croit  qu'après  ce  laps  de  temps  il 
s'en  échappe  un  peu  par  le  vagin.  Cependant,  en  exa- 
minant cet  oi^ane  pendant  que  de  l'eau  est  injectée  dans 
la  vessie,  je  ne  vois  rien  sourdre  dans  sa  cavité.  L'urine  est 
devenue  beaucoup  moins  trouble.  Nouvelle  sonde  d'étain 
à  petits  trous. 

49 
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Le  5,  à  différentes  reprises,  l'écoulement  de  l'urine  s'est 
encore  arrêté.  Je  retire  la  sonde,  j'en  introduis  une  autre 
et  j'évacue  près  de  trois  cents  grammes  d'urine. 

Le  7,  un  nouvel  examen  me  fait  voir  qu'il  y  a  encore  à 
l'angle  gauche  de  la  ligne  cicatricielle  une  fistulette  par 
laquelle  une  injection  ordinaire  dans  la  vessie  ne  fait  rien 
passer,  mais  qui  suinte  un  peu  quand  on  pousse  fortement 
sur  le  liquide  et  qu'on  en  introduit  une  grande  quantité. 
Je  cautérise  l'orifice  avec  le  nitrate  de  mercure  et  je  re- 
place une  sonde  pendant  deux  jours  seulement.  La  femme 
n'ayant  pas  encore  été  à  la  selle  depuis  l'opération,  je  lui 
administre  un  lavement  huileux  qui  procure  une  évacua- 
tion abondante. 

18  juillet.  Je  replace  le  spéculum  dans  l'intention  de 
juger  encore  une  fois  de  l'état  des  parties  et  surtout  de 
constater  ce  qu'est  devenu  l'orifice  du  col  utérin.  Je  vois 
avec  plaisir  que  celui-ci  est  resté  parfaitement  libre  vers 
le  milieu  de  la  cicatrice.  Je  ne  trouve  plus  le  pertiiis 
fistuleux;  le  cathétérisme  évacue  une  grande  quantité 
d'urine  et  l'injection  ne  fait  rien  pénétrer  dans  le  yagin. 
La  femme  cependant  dit  s'être  encore  sentie  mouillée;  mais 
elle  ne  peut  affirmer  que  l'urine  ne  se  soit  pas  écoulée  par 
l'urèthre  sans  qu'elle  en  ait  eu  la  conscience.  Ce  qu'il  y  a 
de  certain,  c'est  qu'elle  ne  sait  pas  uriner  volontairement, 
et  que  chaque  fois  que  le  besoin  s'en  fait  sentir,  elle  est 
obligée  ou  de  se  sonder  elle-même,  ou,  quand  elle  n'y 
réussit  pas,  d'appeler  quelqu'un,  à  son  aide.  Je  trouve 
encore  quelques  fils  métalliques  enfoncés  dans  les  chairs, 
au  fond  d'un  infundibulum  profond  qui  s'est  formé  entre 
l'emplacement  du  col  utérin  et  la  région  située  autrefois 
au-dessous  de  la  fistule.  Je  les  retire. 

22  juilleL  Toute  la  partie  réunie  parait  solidement  cica- 
trisée. Le  crochet  mousse  pénètre  encore  dans  un  petit 
enfoncement  situé  à  l'endroit  où  se  trouvait  l'ancien  per- 
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luis,  mais  je  ne  puis  le  faire  arriyer  dans  la  Teasie.  Une  pres- 
sion très-forte  exercée  sur  la  colonne  de  liquide  injectée 
dans  ce  viscère  ne  parvient  pas  à  mouiller  le  pourtour  de 
renfoncement.  J'ai  donc  tout  lieu  de  croire  à  une  guérison 
complète. 

Cependant  la  femme  continue  à  être  tourmentée  par 
l'impossibilité  où  elle  se  trouve  d'évacuer  spontanément 
ses  urines;  elle  a  bien  pu  à  différentes  reprises  et  en  exé- 
cutant d'assez  grands  efforts,  en  expulser  quelques  jets, 
mais  elle  n'a  pas  encore  pu  vider  complètement  la  vessie, 
et  elle  a  dû  employer  le  cathétérisme  chaque  fois  qu'elle 
voulait  y  parvenir.  Cette  circonstance,  qui  constitue  main* 
tenant  la  seule  incommodité  qui  persiste,  puisque  la 
perte  des  urines  par  le  vagin  a  complètement  disparu, 
excite  sérieusement  mon  attention  et  m'engage  à  faire 
une  exploration  plus  minutieuse  de  la  vessie  et  du  rec- 
tum. Je  finis  par  m'assurer  au  moyen  du  cathétérisme  que 
la  cavité  vésicale  est  comme  partagée  en  deux  par  une 
saillie  dir^;ée  d'arrière  en  avant  et  partant  de  la  r^on 
oonespondant  au  col  utérin  pour  aboutir  vers  la  face  pos- 
térieure an  pubis.  Cette  saillie  laisse  en  dessous  d'elle  une 
petite  portion  de  la  poche  vésicale  et  est  surmontée  d'une 
cavité  beaucoup  plus  grande.  Dans  certains  moments,  l'ap- 
plication de  la  saillie  derrière  le  pubis  se  fait  d'une  manière 
tellement  hermétique,  que  la  vessie  se  divise  en  deux  com- 
partiments, l'un,  que  le  cathétérisme  évacue  au  moment 
de  l'arrivée  de  la  sonde  au  delà  de  l'urèthre,  l'autre,  qui 
ne  peut  être  atteint  qu'en  portant  fortement  en  arrière  le 
parillon  de  l'instrument  pendant  qu'on  en  pousse  le  bec 
dans  un  sens  inverse  après  lui  avoir  fait  refouler  l'espèce  de 
diaphragme  accidentel  formé  par  la  tumeur  intrà-vésicale. 
L'introduction  du  doigt  dans  le  rectum  y  fait  décou- 
vrir le  fond  de  la  matrice  et  constater  la  rétroversion  de 
cet  organe. 
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Ainsi  se  trouvaient  expliquées  et  l'évacuation  en  deux 
fois  du  liquide  contenu  dans  la  vessie  après  Popération,  et 
les  rétentions  d'urine  survenues  pendant  le  traitement 
consécutif  malgré  la  présence  de  la  sonde,  et  les  diffi- 
cultés qui  s'opposaient  à  l'exécution  complète  de  la  mic- 
tion après  la  guérison  de  la  fîstulette  et  l'enlèvement  du 
cathéter. 

Mais  pour  que  des  phénomènes  de  ce  genre  pussent  se 
produire,  il  fallait  nécessairement  que  le  pubis  fût  très- 
rapproché  du  sacrum  et  qu'il  y  eût  par  conséquent  une 
angustie  pelvienne.  C'est  effectivement  ce  que  je  constatai 
par  la  pelvimétrie,  qui  me  donna  les  résultats  suivants  : 
du  promontoire  au  pubis  extérieur,  douze  centimètres; 
épaisseur  de  la  symphyse,  cinq  centimètres.  Il  n'y  avait 
donc  que  sept  centimètres  pour  le  diamètre  sacro-pubien 
intérieur;  et  si,  lors  de  l'accouchement,  l'enfant  a  pu  passer 
par  une  filière  si  étroite,  c'est  évidemment  qu'il  élait  déjà 
tombé  en  putréfaction. 

Pour  remédier  au  renversement  de  la  matrice,  cause  de 
la  saillie  du  col  dans  la  vessie,  il  y  avait  peut-être  lieu  de 
songer  à  l'introduction  d'un  pessaire.  Je  renonçai  pour  le 
moment  à  cette  idée,  de  peur  de  compromettre  la  cica- 
trice de  nouvelle  formation  que  j'avais  obtenue;  je  pré- 
férai astreindre  la  femme  à  l'inconvénient  du  cathétérisme 
fréquemment  répété,  qu'elle  pratiquait  maintenant  elle- 
même  avec  beaucoup  de  facilité.  Je  lui  permis  donc  de 
sortir  de  l'hôpital  le  26. 

Le  5  août  suivant,  elle  y  revint  pour  me  faire  connaître 
l'état  ou  elle  se  trouvait.  A  cette  date,  elle  continuait 
toujours  à  ne  pouvoir  uriner  que  très-peu  et  à  devoir  se 
servir  de  la  sonde.  Elle  ne  perdait  plus  rien  par  le  vagin. 
Sa  santé  était  on  ne  peut  meilleure,  et  elle  était  décidée 
à  reprendre  ses  occupations. 

Je  ne  l'ai  plus  revue  depuis,  ce  qui  me  fait  supposer 
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qu'une    amélioration  sera  insensiblement  survenue  dans 
ses  fonctions  urinaires. 


VINGT-TROISIÉIB  OBSERVATION. 


rUTOLB  VÉSICALB  CEBVKO-lJTiuiK. 

Une  opération  par  h(f$térokleUis.  —  Guériton  de  ta  fistate. 
—  Péritonite  consécutive.  —  MÊort. 

Clémence  L...,  de  Beaudour  (Hainaut),  âgée  de  86  ans, 
entre  à  Tbôpital  le  16  airrU  1869. 

Mariée  depuis  quatre  ans,  cette  femme  a  eu,  un  an  après 
son  mariage,  un  accouchement  qui  a  duré  deux  jours  et 
qui  s'est  terminé  naturellement  L'enfant  était  mort,  la 
délivrance  se  fit  naturellement  et  les  suites  de  couches 
furent  heureuses.  L'année  suivante,  en  1867,  elle  eut  une 
nouvelle  grossesse.  L'accouchement  fut  très-laborieux  et  les 
douleurs,  qui  persistèrent  du  80  septembre  au  8  octobre,, 
amenèrent,  sans  l'aide  d'aucune  application  d'instrument, 
un  enfant  mort  d'un  volume  énorme.  La  délivrance  et 
les  suites  de  couches  furent  néanmoins  encore  exemples 
d'accidents. 

A  partir  de  ce  dernier  accouchement,  elle  commença  à 
perdre  ses  urines.  Dans  la  position  assise,  elle  pouvait  les 
garder  un  peu,  mais  le  liquide  s'écoulait  pendant  la  marche; 
la  nuit,  il  pouvait  être  quelquefois  retenu,  mais  pas  tou- 
jours. En  général,  la  femme  remarquait  que  l'écoulement 
était  plutôt  déterminé  et  augmenté  par  les  mouvements 
que  par  la  position.  Les  r^les  continuèrent  à  se  montrer 
tous  les  mois  par  le  vagin.  La  constitution  et  la  santé,  qui 
étaient  robustes,  se  maintinrent  sans  aucun  changement, 
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et  l'embonpoint,  la  bonne  coloration  des  chairs,  la  force 
musculaire  ne  subirent  aucune  atteinte  de  la  présence  de 
la  fistule. 

En  procédant  à  l'examen  du  vagin,  je  trouvai  que  cet 
organe  était  intact  et  avait  conserve  toute  sa  longueur  et 
sa  largeur.  Il  n'était  le  siège  '  d'aucune  cicatrice.  Le  col 
utérin  était  effacé  et  présentait  un  contour  bosselé,  dur^ 
inégal,  déchiqueté,  se  continuant  sans  ligne  de  démarca- 
tion bien  prononcée  avec  le  reste  du  vagin.  Le  doigt  pouvait 
aisément  pénétrer  dans  son  ouvertpre;  après  l'y  avoir 
engagé,  on  sentait  parfaitement  le  bec  d'une  sonde  intro- 
duite dans  la  vessie  par  l'urèthre.  En  poussant  une  autre 
sonde  par  le  col ,  on  pouvait  la  faire  entrer  directement 
dans  la  vessie^  ce  qui  était,  du  reste,  prouvé  par  la  rencontre 
immédiate  de  l'instrument  qui  s'y  trouvait;  mais  quelques 
recherches  que  je  fisse,  il  me  fut  impossible  de  parvenir  à 
pénétrer  dans  la  matrice. 

Il  existait  donc  une  fistule  vésicale  cervico-utérine  inté- 
ressant probablement  presque  toute  la  hauteur  de  la  paroi 
antérieure  du  col,  et  incurable  par  tout  autre  moyen  opé- 
ratoire que  l'hystérokleisis.  Je  prévins  la  femme  et  le  mari 
que  de  nouvelles  grossesses  seraient  impossibles  après  la 
guérison,  et  que  le  passage  des  menstrues  se  ferait  par  la 
vessie.  Ces  conséquences  ne  les  détournèrent  point  du  trai- 
tement, et  je  pratiquai  l'opération  le  23  avril. 

La  disposition  particulière  du  col  utérin  paraissant  rendre 
l'avivement  et  la  réunion  plus  faciles  dans  la  direction 
antéro-postérieure,  c'est  dans  ce  sens  que  je  les  exécutai. 
Avec  des  ciseaux  tantôt  droits,  tantôt  courbés  sur  le  plat 
et  sur  les  bords  comme  ceux  que  j'ai  fait  confectionner 
pour  mon  usage,  je  pratiquai  deux  laides  excisions  sur  les 
côtés  du  col.  Le  tissu  criait  sous  les  instruments  comine 
celui  de  la  substance  fibreuse;  une  hémorrhagie  en  nappe 
se  déclara  et  gêna  un  peu  l'opération,  qui  se  termina  cepen- 
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dant  sans  trop  de  difficulté.  Les  poinls  de  sulure  au  nombre 
de  sept  durent  être  passés  au  moyen  de  l'aiguille  de  Jobert. 
La  femme  ne  parut  point  beaucoup  souffrir,  car  elle  ne 
poussa  aucune  plainte  et  après  la  manœuvre  se  mit  à  se 
mouvoir  et  à  causer  comme  si  elle  n'avait  point  été  opérée. 
Une  injection  dans  la  vessie  prouva  que  la  réunion  était 
exacte  et  complète.  L'opération  avait  duré  une  heure. 

Ayant  placé  la  malade  dans  son  lit,  je  lui  introduisis 
une  sonde  d'étaiu  que  je  fixai  aux  poils  de  la  vulve  au 
moyen  d'un  fil,  à  ma  manière  habituelle.  Un  peu  d'urine 
sanguinolente  s'écoula  après  l'introduction  de  l'instrument. 
R^me  animal.  Acétate  de  morphine  au  besoin. 

Les  jours  suivants,  l'état  général  est  très-satisfaisanL  Le 
sommeil  est  excellent,  l'appétit  bon,  la  fièvre  et  la  douleur 
nulles  et  le  moral  on  ne  peut  meilleur.  La  sonde  fut  plu- 
sieurs fois  nettoyée  et  recourbée  dans  différents  sens;  les 
urines  ne  présentèrent  plus  de  coloration  rouge  et  sorti- 
rent transparentes  du  cathéter  à  partir  du  premier  jour; 
à  plusieurs  reprises,  la  sonde  étant  obturée,  elles  furent 
retenues  en  grande  quantité  dans  la  vessie  sans  qu'il  s'en- 
suivit aucun  écoulement  par  le  vagin.  Cet  état  lavorable 
se  maintint  jusqu'au  l*''  mai. 

Le  matin  de  ce  jour,  un  frisson  se  déclare.  L'opérée  se 
plaint  de  sa  constipation;  elle  a  eu  moins  d'appétit  depuis 
hier  et  sa  langue  est  un  peu  chargée.  Le  moment  d'extraire 
les  fils  étant  arrivé,  je  procède  à  cette  o[)ération.  Les  pre- 
miers s'enlèvent  avec  asseï  de  facilité,  mais  le  dernier, 
le  plus  élevé,  est  tellement  enfoncé  dans  les  chairs,  qu'il 
m'est  impossible  de  le  saisir.  G>mme  l'oblitération  de  la 
fistule  est  parfaite  et  que  la  cicatrice  est  belle  et  solide, 
je  crains  d'endommager  celle-ci  en  tirant,  soit  avec  des 
pinces,  soit  avec  le  ténaculum,  sur  la  cloison  vésioo- vagi- 
nale, pour  l'abaisser  et  mettre  ainsi  plus  à  ma  portée  le  fil 
qui  est  resté  en  arrière;  après  quelques  nouveaux  essaie, 
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je  me  décide  à  le  laisser  en  place,  quitte  à  le  reprendre 
quelques  jours  plus  tard,  lorsque  la  réunion  aura  acquis 
plus  de  résistance  et  de  solidité. 

L'opérée,  pendant  cette  extraction,  se  plaint  d'un  peu 
de  refroidissement.  Quelque  temps  après,  il  y  a  de  la  réac- 
tion, la  peau  s'échauffe,  le  pouls  s'accélère,  il  y  a  de  la 
céphalalgie  et  de  l'inappétence. 

Le  2  mai,  la  malade  continue  à  se  plaindre  de  la  consti- 
pation. On  lui  passe  un  lavement  huilé  qui  ne  produit 
rien.  Deux  heures  après,  administration  d'un  second  lave- 
ment. Dans  l'après-midi,  deux  nouveaux  lavements  sont 
employés  sans  résultat. 

Le  8,  la  nuit  a  été  assez  agitée.  Vers  le  matin,  elle  com- 
mence à  avoir  des  selles  liquides;  les  garde-robes  se  suc- 
cèdent sans  interruption  et  finissent  par  remplir  deux 
vases  de  nuit.  A  la  suite  de  ces  évacuations  il  survient  une 
amélioration  marquée,  mais  dans  l'après-midi  les  accidents 
reparaissent.  Chaleur  et  rougeur  à  la  face,  céphalalgie, 
pouls  à  cent  vingt-huit;  coliques,  sensibilité  du  ventre  à 
la  pression;  léger  ballonnement. 

Le  4,  pouls  à  trente-quatre,  mais  plein.  La  face  se  grippe 
un  peu.  L'état  local  et  l'état  général  se  sont  aggravés.  Un 
peu  de  hoquet,  ventre  ballonné,  douloureux;  plus  de  selles; 
la  sonde  amène  des  urines  troubles  offrant  une  l^ère 
coloration  rouge  occasionnée  par  la  présence  d'un  peu 
de  sang.  Application  sur  l'abdomen  de  quinze  sangsues 
qu'on  laisse  saigner  sous  un  léger  cataplasme.  La  sonde  est 
enlevée. 

L'après-midi,  l'opérée  a  pu  parfaitement  conserver  ses 
urines.  Amélioration,  plus  de  hoquet  :  elle  a  vomi  de  la 
tisane,  mais  la  limonade  citrique  a  été  conservée.  Moins 
de  douleurs  abdominales.  Une  selle  copieuse.  La  sonde 
évacue  une  grande  quantité  d'urine  rougeâtre. 

Le  soir,  Tamélioration  continue;  la  gaieté  est  revenue. 
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Pouls  à  trente.  Le  sang  fourni  par  les  sangsues  continue  à 
couler  abondammenL 

La  nuit  est  tranquille.  Le  matin  la  malade  dort. 

Le  5,  l'amélioration  se  soutient;  douleur  abdominale 
diminuée;  moins  de  ballonnement.  Peau  plus  fraîche,  langue 
humide.  Pouls  à  vingt-cinq.  L'urine  est  toujours  sangui- 
nolente. Je  songe  un  moment  à  procéder  à  Textraction  du 
fil  resté  dans  la  plaie,  mais  la  crainte  de  remuer  la  femme 
m'y  fait  renoncer.  Dix  sangsues  sur  la  r^on  hyp(^astrique, 
où  il  y  a  encore  un  peu  de  douleur. 

Dans  raprès-midi,  l'état  s'aggraver  subitement.  Douleurs 
abdominales  violentes,ballonnement  considérable,  dyspnée, 
vomissements,  peau  froide,  pouls  petit.  Frictions  mercu- 
rielles  à  la  partie  interne  des  cuisses,  fomentations  avec 
de  l'eau  de  guimauve  et  laudanum  sur  le  ventre. 

Le  6,  face  jaunâtre,  grippée,  peau  froide,  pouls  insen- 
sible. Selle  liquide  abondante.  Ecoulement  involontaire 
d'urine  contenant  du  sang.  La  sonde  n'évacue  plus  d'urine. 

Le  ventre  est  toujours  très-douloureux.  Frictions  mer- 
curielles.  Vingt  gouttes  de  laudanum  en  lavement. 

Le  7,  vers  ^ix  heures,  l'opérée  se  refroidit  et  commence 
à  délirer.  Vers  sept  heures  et  demie  la  réaction  se  dit,  la 
chaleur  renaît,  le  pouk  redevient  appréciable,  trente-trois 
au  quart.  Ventre  toujours  ballonné.  La  malade  urine  dans 
son  lit.  Le  cathétérisme  amène  un  peu  d'urine  mêlée  de 
sang  noir.  Grand  vésicatoire  sur  le  ventre. 

Le  8,  la  nuit  a  été  très-agitée,  mais  le  matin  il  y  a  eu 
un  peu  de  calme.  Le  refroidissement  fait  des  progrès  et  la 
mort  arrive  dans  la  matinée. 

Malheureusement,  malgré  toute  mon  insistance,  le  mari 
m'a  opiniâtrement  refusé  l'autorisation  de  pratiquer  l'au-, 
topsie.  Je  ne  puis  donc  que  faire  des  conjectures  sur  les 
causes  de  cette  péritonite.  Avait-elle  été  produite  spon- 
tanément, sans  l'intervention  d'aucune  cause  antérieure? 
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Etait-elle  sous  la  dépendance  d'une  influence  épidémiqne, 
et  avait-elle  quelque  corrélation  avec  la  cause  des  érysi- 
pèles  et  surtout  des  érysipèles  de  la  face  qui  r^naient  en 
ce  moment  à  Thôpital?  Avait-elle  eu  pour  principe  la 
constipation  dont  s'était  plainte  l'opérée?  Ou  bien  avait- 
elle  été  produite  par  l'opération,  par  la  sonde,  ou  par  la 
permanence  d'un  fil  métallique  dans  le  fond  de  la  plaie? 
C'étaient  autant  de  questions  qu'on  pouvait  s'adresser. 
Après  avoir  réfléchi  à  ces  différentes  probabilités,  il  me 
parut  qu'il  n'était  guère  possible  de  rattacher  l'accident 
aux  deui  premières  êauses,  par  la  raison  que  la  femme 
avait  une  constitution  trop  bonne  et  était  entourée  de  trop 
de  soins  hygiéniques  pour  qu'une  péritonite  pût  l'attaquer 
ainsi  à  l'improviste  sans  aucune  raison  appréciable;  d'ail- 
leurs, dans  ce  même  moment  j'avais  à  l'hôpital  plusieurs 
sujets  qui  venaient  d'être  opérés  (entre  autres  un  enfant 
de  onze  ans  à  qui  je  venais  de  pratiquer  la  taille  périnéale) 
et  qui  n'avaient  point  paru  se  ressentir  de  l'affection 
régnante.  La  constipation  ne  pouvait  guère  être  r^ardéc 
comme  l'origine  du  mal  :  car  un  dénouement  pareil  ne 
rentre  pas  dans  ses  conséquences  habituelles,  et  on  l'ob- 
serve ou  on  la  provoque  trop  souvent  sans  inconvénient, 
pour  que  l'on  pût  raisonnablement  la  rendre  responsable 
des  désordres  produits.  J'étais  bien  plutôt  disposé  à  admet- 
tre qu'un  accident  inhérent  à  l'opération  avait  déterminé 
l'invasion  des  phénomènes  qui  avaient  amené  la  mort.  Tou- 
tefois je  ne  pouvais  croire  que  les  diérèses  produites  avaient 
par  elles-  mêmes  amené  ces  tristes  résultats,  attendu  que  les 
suites  immédiates  de  la  manœuvre  chirurgicale  avaient 
été  d'une  bénignité  extraordinaire;  je  n'étais  pas  plus 
autorisé  à  en  accuser  le  calhétérisme,  quoique  j'eusse  pré- 
sent à  la  mémoire  un  accident  semblable  survenu  par  cette 
cause  a  la  suite  d'une  x)pération  pratiquée  dans  le  temps 
par  M.  Sims.  Dans  ce  cas  malheureux,  en  effet,  des  péri- 
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tonites  antérieures  avaient  produit  des  adhérences  et  une 
imoiobilité  complète  de  la  Tessie,  tandis  que  les  suites  des 
deux  couches  de  mon  opérée  avaient  été  très-naturelles  et 
très-heureuses.  Il  ne  me  restait  donc  plus  à  soupçonner  que 
la  permanence  du  fil  d'argent  dans  la  plaie,  et  il  y  avait 
quelques  raisons  d'admettre  cette  étiol(^e,  puisque,  au 
moment  même  où  les  phénomènes  péritonéaux  s'étaient 
déclarés,  il  y  avait  eu  un  écoulement  de  sang  dans  la  vessie, 
l^er  à  la  vérité,  mais  parfaitement  évident  et  qui  s'était 
accompagné  d'un  dépôt  de  muco-pus.  J'étais  bien  sur  de 
n'avoir  exercé  aucune  violence  sur  la  plaie  ni  sur  le  fil 
abandonné  dans  la  profondeur  de  son  angle  postérieur, 
puisque  c'était  précisément  pour  l'éviter  que  j'avais  résolu 
de  ne  pas  insister  sur  les  tentatives  d'extraction;  il  était 
du  reste  bien  évident  que  lenlèvement  des  liens  n'avait 
été  pour  rien  dans  l'apparition  de  la  péritonite,  attendu 
que  le  frisson  initial  de  la  maladie  avait  précédé  cette 
petite  manœuvre  qui,  dans  le  fait,  s'était  pratiquée  avec  la 
plus  grande  facilité  pour  tous  les  fils  extraits.  Cependant 
il  était  possible  que  le  corps  étranger  abandonné  dans  la 
cicatrice  eût  déterminé  une  ulcération  perforative  sur  la 
lame  de  la  séreuse  qui  devait  se  trouver  dans  un  voisinage 
très-rapproché.  En  se  fixant  à  cette  hypothèse,  on  pouvait 
dire  que  l'ulcération  avait  débuté  depuis  quelque  temps^ 
que  le  jour  de  l'enlèvement  des  fils,  au  moment  du  frisson, 
elle  avait  atteint  le  repli  de  Douglas;  que  les  suites  inflam- 
matoires de  cette  atteinte  avaient  été  conjurées  d'abord 
par  le  traitement  antiphlogistique  énergique  institué,  mais 
que,  l'épine  génératrice  de  la  phlogose  continuant  à  exer- 
cer son  action,  les  symptômes  pathologiques  avaient  dû  se 
reproduire  et  finir  par  amener  la  séparation  des  lèvres 
réunies,  le  retour  de  l'incontinence  d'urine,  la  formation 
de  pus  dans  la  cavité  abdominale  et  la  mort.  Hais  encore, 
dans  cette  supposition^  comment  s'était-il  lait  que  le  séjour 
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d'un  fil  métallique  dans  un  tissu  situé  â  proximité  seu- 
lement du  péritoine  était  devenu  le  point  de  départ  d'un 
tel  désastre,  alors  qu'ordinairement  cette  espèce  de  lien 
est  parfaiteinent  tolérée,  et  qu'il  est  même  arrivé  à  certains 
opérateurs,  après  l'ovariotomie,  de  laisser  dans  le  ventre 
ce  qu^ils  ont  appelé  des  ligatures  perdues,  sans  qu'ils  aient 
eu  à  se  plaindre  de  cette  pratique?  Il  y  avait  là  un  mystère 
que  j'ai  été  d'autant  plus  au  regret  de  ne  pouvoir  éclaircir 
par  l'autopsie,  que  les  occasions  de  faire  une  inspection 
directe  de  l'ensemble  des  résultats  des  opérations  de  fistules 
ne  se  présentent  que  dans  des  circonstances  extrêmement 
rares,  et  que  souvent  des  praticiens  parcourent  toute  leur 
carrière  chirurgicale  sans  avoir  le  triste  bonheur  de  pouvoir 
y  procéder. 


VIKGT-aUATRIÈNE  ET  DERNIÈRE  OBSERVATION. 


CLOAQUE    VESICO-VAGIIIAL.   —  COMMUHICATIOH    DIBECTE   BRTRK   LA   VE9S1B 

ET    LA   MATBICE. 

Mort  avant  Vopération, 

La  description  du.  cas  suivant  est  relative  non  à  un  trai- 
tement chirurgical  qui  aurait  été  institué  pour  le  guérir, 
mais  au  diagnostic  et  aux  particularités  d'une  lésion  qui  a 
présenté  des  conditions  tout  à  fait  extraordinaires  d'étendue, 
de  complications  et  d'accidents  concomitants. 

Marie  B... ,  de  Bruxelles,  âgée  de  83  ans,  repasseuse, 
entre  à  l'hôpital  le  23  février  1869.  Elle  est  chétive,rachi- 
tique,  d'une  taille  extrêmement  petite  (un  mètre).  Ses 
membres  inférieurs,  mesurés  de  l'épine  iliaque  antérieure 
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el  supérieure  h  la  plante  des  pieds,  n'ont  que  soixante- 
cinq  centimètres  de  longueur  :  ils  sont  contournés  de  la 
façon  la  plus  étrange^  comme  on  le  voit  souvent  chez  les 
rachitiques. 

Le  8  décembre  1868,  elle  ressentit  les  premières  dou- 
leurs de  raccouchement.  Celles-ci  augmentèrent  graduel- 
lement jusqu'au  10,  sans  être  suivies  d'aucun  résultat, 
malgré  la  rupture  de  la  poche  amniotique  pratiquée  par 
une  sage-femme.  Un  accoucheur  fut  alors  appelé  et  con- 
stata une  présentation  du  sommet  de  la  tète.  Il  appliqua 
le  forceps,  mais,  malgré  ses  efforts  réitérés,  le  crâne  resta 
tellement  immobile  et  enclavé  dans  l'étroite  filière  où  il 
avait  été  attiré,  quMl  dut  se  décider  à  le  diviser  en  plu- 
sieurs morceaux  aTcc  des  instruments  appropriés;  grâce  â 
cette  mutilation,  il  put  réussir  à  extraire  l'enfant.  Aucune 
hémorrhagie,  aucun  accident  n'accompagnèrent  ni  ne  sui- 
virent cet  accouchement  laborieux,  mais  la  femme  perdit 
involontairement  ses  urines  à  partir  du  moment  de  la  sortie 
du  fœtus.  Quinze  jours  après,  en  se  nettoyant,  elle  vit  avec 
surprise  sortir  du  vagin  une  lanière  roulée  sur  elle-même, 
d'un  gris  ardoisé,  qu'elle  prit  pour  des  matières  coagulées. 
Elle  entra  alors  dans  les  salles  de  médecine  de  l'hôpital,  où 
on  lui  pratiqua  l'extraction  de  la  lanière  qui,  déployée  et 
étalée,  mesurait  vingt-cinq  centimètres  de  longueur  sur  dix 
de  lai^ur  et  présentait  une  épaisseur  d'environ  trois  mil- 
limètres. Elle  était  lisse,  partout  continue  â  elle-même,  et 
l'épaisseur  en  était  à  peu  près  la  même  dans  tous  les  points 
de  son  étendue.  La  patiente  resta  à  l'hôpital  jusqu'à  ce 
qu'elle  se  sentit  capable  de  marcher;  elle  en  sortit  alors 
pour  rentrer  à  l'époque  indiquée  plus  haut,  avec  l'inten- 
tion de  s'y  faire  opérer  pour  son  incontinence  d'urine. 

A  son  arrivée  dans  mon  service,  cette  femme  avait  récu- 
péré la  santé.  Les  r^les  n  avaient  plus  reparu.  Elle  était 
maigre,  mais  nullement  décharnée;  son  appétit,  ses  dig< 
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lions,  son  sommeil  étaient  bons;  elle  ne  perdait  plus  de 
pus  par  le  vagin;  tout  semblait  donc  indiquer  la  possibilité 
de  pratiquer  utilement  une  opération. 

Lors  de  mon  eiamen,  outre  une  difformité  très-pro- 
noncée du  bassin,  dont  je  rendrai  compte,  je  constatai  que 
le  spéculum,  à  peine  entré  dans  le  vagin,  y  tombait  dans 
un  cloaque  d'où  s'écoulaient  les  urines  et  dont  les  parois 
étaient  devenues  méconnaissables.  La  cloison  recto-vaginale 
seule  était  restée  intacte  dans  sa  partie  inférieure,  mais  en 
haut,  à  une  hauteur  d'environ  six  centimètres,  elle  se 
recourbait  en  avant  en  formant  une  concavité  inférieure 
et  se  continuait  sans  interruption  avec  les  parties  les  plus 
profondes  et  les  plus  relevées  du  cloaque.  Aucun  vestige 
de  col  utérin  ne  se  dessinait  sur  la  voûte  de  cette  paroi, 
qui  paraissait  tapissée  d'une  membrane  muqueuse  rosée. 
Toute  la  cloison  vésico-vaginale  manquait.  L'urèthre  était 
conservé  dans  toute  sa  longueur,  mais  cessait  brusquement 
à  sa  partie  supérieure  où  il  n'existait  aucun  vestige  de  col 
vésical.  Le  doigt,  introduit  dans  le  vagin  et  recourbé  en 
avant,  pénétrait,  immédiatement  derrière  la  partie  supé- 
rieure de  l'urèthre,  dans  une  cavité  où  il  se  trouvait  par-» 
faitement  libre  et  dont  il  lui  était  impossible  d'apprécier 
toute  l'étendue.  Seulement,  en  haut  et  un  peu  en  arrière, 
il  percevait  la  présence  d'un  corps  allongé  en  cylindre, 
mou,  dépressible,  lisse,  donnant  l'impression  qu'aurait 
déterminée  une  anse  intestinale.  Le  doigt,  à  l'entrée  de  la 
cavité,  c'est-à-dire  entre  la  partie  supérieure  de  l'urèthre 
et  la  voûte  de  la  paroi  recto- vaginale,  était  encore  très  à 
l'aise,  mais  faisait  constater  cependant  que  les  bords  oppo- 
sés d'avant  en  arrière  n'en  étaient  pas  fort  éloignés  l'un 
de  l'autre. 

Au  premier  abord,  cette  exploration  donnait  l'idée  d'une 
absence  totale  de  la  vessie  et  du  col  utérin  et  d'une  cavité 
formée  au-dessus  et  en  arrière  du  pubis  par  une  anse  d'in- 
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testin  grêle,  rdiée  par  des  adhérences,  en  avant  à  la 
sjmphyse  pubienne,  en  arrière  à  la  face  antérieure  de  la 
matrice.  Quelque  singulière  et  extraordinaire  que  fut  une 
caTÎté  de  ce  genre,  elle  ne  me  paraissait  pas  tout  à  fait  in- 
explicable; elle  me  rappelait  différents  cas  de  perforation 
du  vagin  et  de  la  matrice  avec  issue  d'anses  intestinales, 
dans  lesquels  j'avais  vu  s'organiser  des  fausses  membranes 
qui  avaient  fini  par  rétablir  des  cloisons  nouvelles  et  pro- 
curer la  guérison.  Cette  manière  de  considérer  la  lésion  se 
conciliait,  du  reste,  avec  Ictendue  de  l'énorme  plaque  gan- 
greneuse que  la  femme  avait  perdue  après  son  accouche- 
ment. 

Cependant  je  conservais  des  doutes  à  cet  ^rd.  Je  répé- 
tai l'examen  à  plusieurs  reprises  et  de  différentes  manières. 
Le  spéculum  ne  me  donnait  pas  beaucoup  d'éclaircisse- 
ments lorsque  la  femme  était  sur  le  dos  ou  sur  le  côté  :  il 
ne  me  faisait  voir  alors  en  avant  qu'une  ouverture  condui- 
sant dans  un  antre  où  tout  était  ténèbres  et  incertitude. 
J'eus  donc  recours  à  une  autre  attitude  et  je  mis  la  femme 
sur  les  coudes  et  les  genoux;  ayant  ensuite  placé  le  spé- 
culum en  arrière  et  attiré  fortement  le  périnée  de  ce  côté, 
je  fis  projeter  un  faisceau  de  lumière  sur  la  concavité  de 
Tinstrument  explorateur  qui,  le  renvoyant  au  fond  de 
l'antre,  me  permit  d'y  distinguer  le  corps  cylindrique 
que  le  doigt  avait  perçu.  Il  était  transversalement  dirigé  et 
formait  dans  la  cavité  une  saillie  d'environ  un  centimètre 
et  demi.  La  couleur  en  était  d'un  rose  l^èrement  brunâtre, 
semblable  à  celle  que  présente  un  intestin  qui  n'a  été  que 
l^èrement  étranglé,  et  la  surface  semblait  en  être  l^ère- 
ment  tiquetée  et  granulée,  comme  si  elle  avait  été  dépourvue 
de  son  épithélium.  Ce  mode  d'inspection  semblait  donc 
confirmer  mes  premières  conjectures.  Hais  l'élrangeté  de 
ce  fait  me  faisant  toujours  craindre  quelque  illusion,  je 
m'entourai  des  avis  éclairés  de  plusieurs  collègues  à  qui  je 
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demandai  de  vouloir  bien  contrôler  mes  observations.  Tous 
pensèrent  que  les  choses  avaient  dû  et  devaient  se  passer 
encore  comme  je  l'avais  supposé.  Le  seul  diagnostic  qu'il 
parût  possible  de  faire  se  trouvait  donc  établi.  Seulement 
nous  nous  demandions  tous  comment  il  était  possible  qu'un 
intestin  supportât,  sans  témoigner  aucune  souffrance,  le 
contact  immédiat  des  urines  fournies  par  les  uretères,  qui 
débouchaient  évidemment  dans  quelques  recoins  du  cloaque 
inappréciables  pour  nous. 

Quoi  qu'il  en  fût ,  je  pensai  que,  les  urines  étant  évi- 
demment tolérées,  il  n'y  avait  pas  de  raison  pour  ne 
pas  chercher  à  barrer  le  cloaque  et  à  rétablir  le  cours 
naturel  du  liquide  au  moyen  de  l'occlusion  de  l'orifice  vagi- 
nal. L'opération  était  possible,  puisque  le  canal  de  l'urèthre 
fournissait  encore  la  substance  nécessaire  et  qu'en  arrière 
les  parties  étaient  restées  intactes.  L'occlusion  fut  donc 
décidée.  Toutefois,  comme  j'avais  remarqué  à  différentes 
reprises  que  le  moindre  attouchement  sur  la  portion  de  ta 
cloison  recto-vaginale  formant  le  bord  postérieur  de  l'ori- 
fice du  cloaque  déterminait  un  suintement  sanguinolent, 
je  conçus  des  craintes  concernant  la  solidité  des  cicatrices 
et  je  me  demandai  même  s'il  n  y  avait  pas  là  quelque 
affection  de  mauvaise  nature  susceptible  de  compromettre 
le  résultat  de  l'opération.  Je  crus  donc  bon  de  ne  rien  pré* 
cipiter,  et  résolus  d'attendre  qu'une  observation  attentive 
et  assez  longue  me  fixât  sur  ces  deux  points  importants. 

Bien  m'en  prit;  car  si  j'avais  passé  outre,  je  serais  venu, 
comme  on  va  le  voir,  buter  contre  des  obstacles  qui  eussent 
évidemment  fait  échouer  ma  tentative. 

Le  22  mars,  la  patiente  se  plaignit  d'accès  de  fièvre 
aparaissant  régulièrement  l'après-midi.  Quarante  centi- 
grammes de  quinine. 

Le  28,  les  accès  ont  été  moins  marqués.  Céphalalgie 
légère,  anorexie.  Même  prescription. 
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Le  24,  plus  d'accès;  il  y  a  un  peu  de  diarrhée.  Diète. 

Le  25,  même  étaL 

Le  26,  la  diarrhée  augmente.  Vomissements  bilieux. 
Douleurs  abdominales.  Peau  chaude,  pouls  fréquent.  Eau 
de  rix.  Cataplasmes  sur  le  ventre. 

Le  27,  même  état. 

Le  28,  face  grippée,  langue  sèche,  vomissements,  coli- 
ques intenses,  diarrhée,  ventre  ballonné.  Potion  avec  sous- 
nitrate  de  bismuth  et  un  peu  de  sirop  de  morphine. 

Le  29,  le  ballonnement  a  augmenté.  Aggravation 
manifeste.  Frictions  mercurielles  à  la  partie  interne  des 
cuisses. 

Le  80,  pouls  à  cent  trente-quatre.  Douleurs  intolérables, 
vomissements  incoercibles,  ballonnement  énorme,  refroi- 
dissement général,  mort. 

A  l'autopsie,  je  trouve  un  épanchement  purulent  très- 
abondant  dans  la  cavité  abdominale.  Le  bassin  et  les  oi^anes 
qu'il  renferme  présentent  les  particularités  suivantes  : 

L'excavation  est  fortement  aplatie  d'avant  en  arrière, 
beaucoup  plus  vers  le  détroit  supérieur  que  vers  l'infé- 
rieur. L'intervalle  compris  entre  langle  sacro -vertébral  et 
la  partie  supérieure  de  la  symphyse  pubienne  ne  mesure 
que  six  centimètres.  Du  coccyx  à  la  partie  moyenne  de  la 
symphyse  pubienne  il  y  a  sept  centimètres.  Le  diamètre 
transversal  du  détroit  supérieur  est  de  onze  centimètres; 
il  est  dirigé  obUquement  d'arrière  en  avant  et  de  gauche  à 
droite.  Le  diamètre  transversal  du  détroit  inférieur  est  de 
treize  centimètres. 

Il  n'y  a  point,  comme  je  l'avais  supposé,  d'anse  intes- 
tinale faisant  saillie  dans  le  cloaque  vaginal  :  ce  que 
j'avais  pris  pour  l'intestin  n'est  autre  chose  que  le  sommet 
de  la  vessie,  renversé  par  la  pression  que  l'iléon  a  exercée 
sur  lui.  Le  corps  de  la  matrice  est  encore  très-déve- 
loppé  et  présente  près  de  sept  centimètres  dans  le  sens 
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transyersal.  Le  col  utérin  manque  complélement;  la 
cavité  de  la  matrice  s'ouvre  directement  dans  la  vessie 
par  un  orifice  de  cinq  millimètres,  dépourvu  de  toute 
saillie  et  caché  au  contraire  dans  le  fond  d'un  petit  infun* 
dibulum.  La  poche  urinaire  manque  absolument  de  paroi 
inférieure.  En  haut  et  eh  arrière,  elle  est  soudée  au  corps 
de  la  matrice,  immédiatement  au-dessus  de  l'orifice  vésical 
de  celle-ci,  par  une  multitude  de  brides  dont  plusieurs 
sont  encore  très-faibles  et  dont  l'ensemble  forme  une  cloi- 
son qui  n'a  pas  plus  de  deux  à  trois  millimètres  d'épaisseur 
et  qui  constitue  là  la  seule  barrière  qui  sépare  le  cloaque 
de  la  cavité  péritonéale.  Le  rectum  est  resté  intact  dans 
toute  son  étendue.  Entre  sa  face  antérieure  et  la  région 
inférieure  de  la  face  postérieure  de  la  matrice  existe  un 
intervalle  de  deux  centimètres  qui  n'est  occupé  que  par 
une  membrane  très-mince,  fort  inégale,  parsemée  de  petites 
brides  irrégulièrement  dirigées.  Cette  membrane,  évidem- 
ment de  nouvelle  formation,  comme  celle  qui  sépare 
l'utérus  de  la  vessie,  limite  la  partie  supéro-postérieure  du 
cloaque  et  constitue  la  seule  substance  qui  l'isole  de  la 
cavité  abdominale.  Elle  présente  en  dijBTérents  endroits  de 
petites  perforations.  L'intérieur  du  cloaque  offre  donc  deux 
régions  fort  amincies,  l'une  au-devant  de  la  partie  infé- 
rieure du  corps  utérin,  l'autre,  plus  étendue,  en  arrière  de 
cet  organe.  La  surface  vaginale  de  ces  régions  contraste  par 
son  aspect  chagriné,  déchiqueté,  inégal  et  par  l'épaisseur 
variable  des  différents  points  des  parois,  avec  l'apparence 
lisse  et  régulière  du  reste  du  cloaque.  La  face  postérieure 
de  celui-ci  décrit  un  arc  de  cercle  à  concavité  antéro- 
inférieure,  occupant,  de  bas  en  haut,  le  rectum,  la  mem- 
brane située  entre  cet  organe  et  la  matrice,  la  dépression 
au  fond  de  laquelle  se  trouve  l'orifice  vésical  de  ce  dernier 
viscère,  et  la  membrane  utero- vésicale^  la  face  antérieure 
de  la  cavité  anormale  commence  à  la  partie  supérieure  de 
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l'urctbre,  puis  se  continue  immédiateroent  avec  la  paroi 
antérieure  de  la  vessie.  L'étendue  antéro-postérieure  du 
cloaque,  examinée  de  la  partie  supérieure  de  Turéthre  à 
l'ouverture  vésicale  de  la  matrice,  est  de  trois  centimètres 
et  demi. 

Il  est  donc  évident  que,  pendant  Taccouchement,  le  col 
de  la  matrice  a  été  broyé,  et  qu  en  même  temps  les  deux 
replis  péritonéaux  utero- vésical  et  utero- rectal,  ainsi  que 
la  paroi  inférieure  de  la  vessie  ont  été  compris  dans  les 
parties  mortifiées.  Avant  le  détachement  et  la  chute  de 
celles-ci ,  qui  ont  bien  certainement  constitué  la  lanière 
extraite  quinze  jours  après  laccouchement,  l'exsudation 
inflammatoire  formée  dans  le  bassin  entre  les  organes  lésés 
a  eu  le  temps  de  s'oi^niser  et  d'établir  un  barrage  entre 
la  cavité  péritonéale  et  le  cloaque. 

Cette  observation  prouve  qu'il  est  prudent  de  ne  pas 
opérer  trop  tôt  des  pertes  de  substance  uro-génitales  dont 
la  cicatrisation  n'est  pas  positivement  assurée.  D'un  autre 
côté,  elle  démontre  la  difficulté  du  diagnostic  de  certains 
cloaques  dont  une  partie  est  rétréde  par  des  déformations 
de  l'excavation  pelvienne.  Enfin,  elle  rend  évidente  la  pos- 
sibilité de  la  guérison  de  lésions  attaquant,  conjointement 
avec  certaines  parties  des  voies  uro-génitales,  les  replis 
péritonéaux  situés  entre  la  matrice,  le  rectum  et  la  vessie. 
Cette  vérité  établie,  il  est  incontestable  que  des  fistules 
passant  directement  de  la  cavité  du  corps  de  la  matrice 
dans  celle  de  la  vessie  par  l'intermédiaire  de  la  cavité  péri- 
tonéale, ne  sont  pas  matériellement  impossibles;  on  peut 
même  regarder  le  cas  qui  fait  le  sujet  de  cette  observation 
comme  représentant  une  véritable  fistule  vésico- utérine, 
puisque  la  communication  entre  la  vessie  et  la  matrice  se 
faisait  directement  sans  passer  par  le  col,  qui  était  tout  à 
fait  détruit.  La  division  qui,  au  commencement  de  la  seconde 
partie  decet  ouvrage  (p.  217),  comprend  ces  sortes  de  fistules, 
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n'est  donc  pas  irrationnelle;  elle  est  dès  maintenant  légi- 
timée par  l'observation,  et  il  est  probable  que  dorénavant, 
l'attention  des  praticiens  étant  mieux  fixée  sur  ce  point  de 
pathologie,  on  découvrira  de  nouveaux  cas  qu'il  faudra 
faire  rentrer  dans  cette  catégorie. 
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Emploi  de  la  cautérisation  comme  traitement  principal.  — 

Dupuytren,  Sanson 40 

Belpech.  —  Cautère  actuel.     . 41 

Méthode  mixte  de  Lallemand.  —  Cautérisation  et  emploi  de 

moyens  unissants 42 

Flamant. — ,  Porte-caustique 43 

Dupuytren.  —  Sonde  à  opercules 44 

Laugier.  —  Pince  vaginale 44 

Critique  de  la  cautérisation.  —  Jeanselme 45 

Vidal  de  Cassis 46 

Michon,  Bérard,  Jobert 47 

Directions  variées  des  essais  des  successeurs  de  Lallemand.  48 

Syme.  —  Traitements  divers i.     .     .     .  49 

Dugès.  —  Suture 49 

Malagodi.  — ^  Accrochement  de  la  fistule  avec  Tindex  garni 

d'un  doigtier.  —  Suture 50 

Roux.  —  Avivement  au  moyen  d'une  pince  à  plaques. 

—  Suture  entortillée 51 

Colombat.  —  Suture  du  pelletier  ou  en  tire-bouchon.  — 

Divers  procédés  pour  les  différentes  fistules.     ...  5S 
Fabbri.  Instruments  divers.  —  Baroni.  Suture  avec  des 

épingles  d'argent.  —  Rizzoli 55 

Gerdy.  —  Avivement  à  lambeaux.  —  Suture  enchevillée.  56 
Leroy-d'Etiolles.  —  Son  éclectisme.  —  Analyse  de  son 
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mémoire.  —  InitramenU  nombreux.  —  Horner  .         57  à  6S 
Ségalas.  —  Cautérisation  et  tamponnement  a^ec  le  fpé- 

culom 68 

INeffenbaeh  s'occupe  du  traitement  des  fistules  et  les  traite 

par  difierents  moyens.  —  Ses  insuccès 64 

Wûtxer. — Suture  avec  desépinglesà  insertes. — Ponction 

sus-pubienne  de  la  Tcssie. —  Décubitus  sur  le  Tentre  67 

Chélins.  —  Cautérisation 67 

Kilian.  ÂTiTement  en  entonnoir,  sature  entrecoupée.  — 

Berg.  Séparation  du  Tagin  d'avec  la  Tessie  ....         68 
Hetxler.  —  Suture  en  chapelet  a^ec  des  aiguilles  dorées.        69 
Les  chirurgiens  anglais  font  faire  peu  de  progrès  au  traite- 
ment des  fistules,  qu'ils  regardent  comme  à  peu  près  incu- 
rables. —  Liston,  Miller 70 

Vidal  de  Cassu  intente  une  nourelle  méthode  de  traitement, 
l'occlusion  indirecte.  —  Point  de  départ  et  principes  de 

cette  méthode.  —  Applications 7! 

Tenta tiTes  d'occlusion  indirecte  par  Yelpeau,  Lenoir, 

Bérard.  —  Procédés  divers 74 

L'occlusion  indirecte  devant  l'Académie  de  Médecine  de 
Paris.  —  Dubois,  Blandin,  Gerdy,  Moreau,  Roux,  Yel- 
peau, Bérard     74 

Discussion  dans  les  journaux  périodiques  à  propos  de 
l'occlusion  indirecte.  —  Bouisson,  Jeanselme,  Michon, 

Bérard 77 

Jobert  de  Lamballe  applique  l'élytroplastie  ou  cystoplastie.         78 

Essais  d'éljtroplastie  par  Yelpeau 80 

Leroj-d  *Étiol les  propose  un  procédé  d'éljtroplastie  81 
Critique  de  l'élytroplastie.  —  Jeanselme,  Michon      ...         82 
Jobert  institue  la  cjstoplastie  faite  au  moyen  de  l'utérus    .         82 
Jobert  invente  la  cystoplastie  par  glissement.  —  Idées  fon- 
damentales de  cette  méthode.  —  Instruments.  —  Descrip- 
tion du  manuel  opératoire 84  â  88 

Jobert  communique  sa  découverte  â  l'Académie  de  Méde- 
cine de  Paris  et  fait  paraître  un  ouvrage  sur  la  chirurgie 

plastique.  —  Analyse  de  cet  ouvrage 88 

Jobert  et  M.  Maisonneuve  obtiennent  seuls  des  succès  au 
moyen  de  l'application  de  la  cystoplastie  par  glisse- 
ment           89 
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Influence  du  livre  de  Jobert.  —  Critique.  —  HM.  Verne uil, 

Kilian,  HerrgoU 91 

Jobert  publie  un  ouvrage  sur  les  fistules  vésico-utérines. 

—  Opérations  pratiquées  sur  le  col  utérin 9S 

Retour  aux  anciennes  méthodes.  —  Debout,  M.  Bcrtet  (eau- 
tcrisatinn,  serres-fines);  M.  Desgranges  (pince  vaginale); 
MM.  Féron,  Maruéjouls (pessaire  a  air);  M.  Aubinais  (Cam- 
ponnenient);  M.   Nélaton  (galvano -caustie);   Châtelain 

(pince  à  griffe) 9-4 

M.  Torrachi.   —  Aviveinent  par   petites  excisions.  — 

Aiguille  de  Dechamps 95 

M.  Reybard  propose  la  rugi  nation  comme  moyen  d'avi- 

vement.  —  Moyens  unissants.  —  Il  soumet  ses  idées 

aux  Académies  de  Médecine  de  Paris  et  de  Bruxelles  .         95 

M.  Sprengler  adopte  la  rugination 97 

M.  Heyfelder.  —  Scarifications  et  serres-fines .  ...  97 
M.  Paget.  —  Avivement  à  lambeaux.  Suture  encbevîllée.  97 
M.  Soupart  soumet  à  TAcadémie  de  Médecine  de  Belgique 

une  sonde-pince  unissante 98 

M.  Mintura.  —  Suture  au  moyen  d*épingles  maintenues 

avec  de  petites  plaques  de  liège  et  des  serres-fines.  .  99 
M.  Riboli.  —  Instrument  abaisseur  de  la  fistule  ...  99 
H.  Col  lis.  Dédoublement  de  la  cloison  vésico- vaginale.  — 

Henley  Thorp 99 

Revue  rétrospective  sur  l'histoire  ancienne  des  fistules  uro* 

génitales.     . 100  à  104 

Rénovation  du  traitement  des  fistules.  —  Premiers  pro- 
dromes de  l'apparition  delà  méthode  américaine.     .     .       104 
Mettauer.  —  Suture  au  moyen  de  fils  de  plomb.  —  Fils  de 

soie 104 

Gosset.  —  Suture  avec  des  fils  fins  d'argent  doré  ...  105 
Hayward.  —  Avivement  pratiqué  sans  toucher  à  la  vessie. 

—  Suture  avec  des  fils  de  plomb,  puis  avec  de  la  soie  de 

dentiste.  —  Enlèvement  tardif  des  fils  .     .     .     .     105  à  108 

Pancoast.  -^  Suture  par  schindylèse 108 

M.  Marion  Sims.  —  Histoire  de  ses  premiers  essais.  —  Posi- 
tion sur  les  genoux  et  les  coudes.  —  Suture  enchevillée. 
—  Chevilles  et  grains  de  plomb,  fils  de  plomb.  —  Fils 
d'argent.  —  Cathéter  [tel f  retaining  cathéter),     .     .     109  à  113 
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IfooTelle  méthode.  —  InstrumenU  de  M.  Sîms.  —  Des- 
cription de  ton  mode  d^avÎTement  et  de  suture.  —  Soins 

consécutifs. — EnlèYcment  des  fils IIS  à  125 

M.  Sims  initie  M.  Boieraan  «  sa  méthode 1 25 

M.  Boieman  modifie  le  traitement  de  M.  Sims.  —  Suture 

en  bouton.  —  Ajusteur.  —  Description  do  procédé.     I  ^5  à  127 
Influence  de  l'innoraiion  américaine  sur  la  pratique  des 

chirurgiens  de  l'Europe  occidentale 127 

Voyage  de  H.  Boxeman  en  Europe 128 

MM.  Eben  Watson.  Marscball,  Coghill 129 

Modifications  à  la  suture  en  bouton 129 

M.  Baker*firown.  —  Aiguilles  de  Startin  à  courbures  diffé- 
rentes.— Fils  d'argent  ou  de  fer. — Croissants  de  plomb.       1 SO 
M.  Simpson.  —  Aiguille  porte-fil.  —  Treillis  de  fil  de 

fer.  —  Instrument  à  torsion  de  Coghill ISO 

M.  Spencer-Wells.  —  Fils  de  soie.  —  Abandon  du  cathé- 

térisme  consécutif. 1 S2 

M.  Atlee.  —  Fils  attachés  à  un  fil  latéral.  —  Plaque 
fenétrée  et  trouée.  —  Torsion  des  fils  en  deux  séries. 

—  Grains  de  plomb  perforés.  —  Instrument  de  Coghill.  1 32 
Suture  au  moyen  des  fils  élastiques  de  M.  Rigal  ...  ISS 
M.  Batiey.  —  Plaque  présentant  d'un  côté  des  trous,  de 

l'autre  des  entailles iS4 

Robert,  Follin,  M.  Verneuil  adoptent  la  méthode  améri- 
caine et  le  procédé  de  M.  Boieman.  —  Publications  sur 
ce  sujet 1S4 

Thèse  de  M.  d'Andrade. — Élude  des  procédés  de  M.  Boie- 
man et  de  ses  imitateurs.  —  Observations.  —  Tableau 
synoptique 1S6 

Jobert,  Malgaigne,   H.   Labbé  combattent  la  méthode 

américaine 1S7 

Voyage  de  M.  Sims  en  Europe.  Il  pratique  plusieurs  opé- 
rations à  Bruxelles 1S8 

L*anteiir  présente  à  l'Académie  de  Médecine  de  Belgique 
deux  mémoires  sur  le  traitement  employé  par  M.  Sims. 

—  Rapport  de  M.  Michaux  sur  le  discours  annirersaire 

de  ce  chirurgien 1 S9 

Effets  de  l'introduction  de  la  méthode  américaine  dans  l'est 

et  le  midi  de  l'Europe 140 
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État  de  la  chirurgie  allemande  à  l'époque  de  Jobert.  — 

Voyage  de  M.  G.  Simon  à  Paris 140 

M.  G.  Simon  apporte  des  modifications  a  la  méthode  de 
Jobert.  —  Suppression  des  incisions  latérales.  — 
Double  suture. —  Mémoire  de  1854 141 

État  de  la  chirurgie  allemande  à  l'époque  de  l'apparition 

de  la  méthode  américaine 14S 

Roser  adopte  les  idées  de  M.  Simon,  mais  pratique  l'aTive- 

ment  à  l'américaine I4S 

M.  Esmarch.  —  Double  suture.  —  Spéculum  se  mainte- 
nant seul.  —  Fils  de  suie  doubles  ou  quadruples     .     .       144 

M.  Simon  publie  un  second  mémoire.  —  Analyse  de  ce 
travail.  —  Principes  généraux  de  la  méthode  de 
M.  Simon.  —  Position  peWi-dorsale.  —  Mise  a  jour  de 
la  fistule.  —  Avivement  en  entonnoir  profond.  — 
Exécution  de  cet  avivement.  —  Réunion  par  la  double 
suture.  —  Dissertation  sur  le  volume  et  la  nature  des 
fils.  —  Emploi  des  fils  de  soie.  —  Traitement  consé- 
cutif. —  Position  à  volonté.  —  Rejet  du  catbétérisme. 
—  Cas  cliniques 145àl6S 

Mémoire  historique  de  M.  Freund.  —  Analyse     ...       163 

Brochure  de  M.  Herrgott.  —  Mélange  des  idées  de  M.  Simon 
avec  celles  des  praticiens  américains ,  français  et  an- 
glais      165 

M.  Ulrich.  —  Moyen  particulier  d'exploration.  —  Méthode 

américaine.  —  Fils  de  soie.  —  Pas  de  catbétérisme     .        167 

Thèse  de  M.  de  Montmotin.  —  M.  Billroth 168 

M.  Rose  expose  la  pratique  de  M.  Wilms.  —  Avivement 
américain  très-large.  —  Fils  d'argent.  —  Torsion  des 
fils  avec  rinstrument  de  Lutter  ou  de  Grœfe.  —  Sonde 
élastique.  —  Rejet  de  la  double  suture 168 

M.  Spiegelberg.  —  Procédé  de  M.  Simon  avec  fils  de  fer. 

Traitement  consécutif  américain 170 

M.  Heppner.  Méthode  américaine.  Abaissement  de 
l'utérus  par  le  procédé  de  M.  Simon.  —  MM.  von  Kieter, 
Sawostitzky,  Pagenkopf,  Bassoff,  Popufi*,  Novatsky.     .        171 

MM.  Peruzzi,  Mazzoni,  Bottini  emploient  avec  avantage, 
en  Italie,  la  méthode  américaine.  —  MM.  Burci,  Landi, 
Palascinno  éprouvent  des  échecs.  —  Retour  à  la  eau- 
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lérisation  par  MH«  Rinoli,  Leai,  Belvederi,  Crescîmbeni 
etBellozti 171 

Mémoire  de  M.  Giordano.  —  Analyse.  —  Traitement 

statique.  —  Lit  raëcaniqae 1724175 

Réaction  en  faveur  de  la  méthode  de  H.  Sims 175 

Thèse  de  H.  Monteros.  —  Analyse.  —  Elle  met  en  relief 
la  pratique  de  H.  Sims  et  fait  connaître  celle  de 
H.  Simon.  —  Guérisons  spontanées.  —  Guérisons  par 
la  cautérisation,  lesraojens  unissants,  la  gaWano-canstie, 
les  serres-fines,  la  pince  à  griffe.  —  Étude  des  com- 
plications. —  Description  des  procédés  de  Jobert, 
MH.  Simon,  Sims  et  Boxeman.  —  Appréciations  statis- 
tiques   175  à  179 

Scission   entre  les  partisans  de   HM.  Sims  et  Boxeman. 

—  Modifications  et  recherches  nouvelles 179 

MH.  Simpson,  Letenneur  et  Ollier  étudient  Faction  des 

différents  fils  et  surtout  celle  des  fils  itaétalliques  .     .       181 

M.  Yerneuil  s'occupe  des  moyens  de  rendre  les  fistules 

accessibles.  —  MM.  Bourguet,  d*Aix.  —  Foucher  .  181 

MM.  Yerneuil,  Murel- La  vallée,  Jarjavaj,  Liouville, 
Nélaton ,  Lane ,  Fixe ,  Foucher,  Deroubaix  adoptent  et 
défendent  la  méthode  de  M.  Sims 182 

Voyage  de  M.  Courty  en  Angleterre,  -f  Sa  manière  de 
procéder.  —  Elle  est  éclectique.  —  Fils  de  fer.  — 
Aiguille  de  Startin  ou  de  M.  Sims.  —  Suture  simple  ou 
double.  —  Ajustement  des  fils,  torsion.  —  Cathétérisme 
intermittent 18Sàl85 

M.  Baker-Brown  pratique  une  opération  pour  établir  un 
nouvel  urèthre 185 

M.  Meadows.  —  Déambulalion  après  la  suture.     ...       186 

M.  Horand  expose  la  pratique  de  M.  Desgranges.  —  Fils 
d*argent  introduits  avec  Taiguille  de  Startin.  —  Suture 
raoniliforme 186 

MM.  Rey,  Fleury.  —  Suture  moniliforme 187 

M.  Gaillard,  de  Sain t-Julicn-le -Petit.  Valves  de  Jobert, 
suture  entortillée,  sondes  élastiques.  —  M.  Gaillard, 
de  Poitiers.  Démarcation  des  limites  de  Tavivement 
avec  le  nitrate  d'argent,  fils  attachés  à  des  grains  de 
verroterie 187 
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M.  Duboué.  —  Procédé  autoplastique  à  lambeaux.  — 

Sulure  moniliforme  au  moyen  de  boutons  de  buis.  188 

Vues  rétrospectives.  —  M.  Gousot.  —  Spéculum  à   trois 

valves.  —  Cautérisation.  —  Pince  érigne  unissante  .     .       189 
Rapport  de  M.  Soupart  sur  le  procédé  de  M.  Gousot.  — 

Nouveaux  instruments 191 

M.  Debout  revient  aux  serres- fines,  à  la  pince  vaginale,  à 

la  pince  à  griffes  et  à  la  cautérisation 198 

M.  Verneuil  recherche  les  conditions  dans  lesquelles  se 
produit  la  guérison  spontanée.  —  Mécanisme  de  la  cica- 
trisation       198 

Thèse  de  M.  Da  Gosta  Duarte 194 

Mémoire  de  M.  Schuppert.  —  Gas  cliniques.  —  Son  procédé 
opératoire.  —  Avivementqui  entame  la  vessie.  —  Suture 
au  moyen  de  fils  d'argent  passant  à  travers  la  substance 
vésicale.  —  Aiguille  percée  d'un  chas  à  sa  pointe  et 
fixée  à  un  manche,  droite  ou  courbe.  —  Introduction 
immédiate  et  rétrograde  du  fil  métallique.  —  Ajusteur 
muni  d'une  entaille  latérale.  —  Incisions  latérales  au 
besoin.  —  Torsion  avec  l'instrument  de  Goghill.  —  Gathé- 
lérisme.  —  Abandon  de  l'opium  et  des  moyens  propres  à 
maintenir  la  constipation 194  à  198 

Ouvrages  de  MM.  Bedfort,  Ghurchill  et  Gourty     ....       198 

Troisième  ouvrage  de  M.  Simon.  —  Analyse.  —  Gas  clini- 
ques. —  Accidents  survenant  pendant  et  après  l'opéra- 
tion. —  Fistules  compliquées.  —  Réunions  diverses.  — 
Oblitération  vaginale.  —  Hystérokleisis.  —  Kolpokleisis. 
—  Mode  d'exécution  du  kolpokleisis  à  toutes  les  hauteurs 
du  vagin.  —  Oblitération  partielle.  —  Indications  de 
l'occlusion  vaginale.  —  Suites  et  accidents    .     .     .     198  à  21 1 

Lacunes  probables  de  cet  aperçu  historique 211 
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DEUXIEME  PARTIE. 


EXAMEN  ANALYTIQUE  ET  CRITIQUE. 


CHAPITRE  PREMIER. 

DÉFINITION  ET  DIVISION. 

risis. 

Définition 213 

Dirâion  des  fistules.  Son  utilité.  —  Dirisions  anciennes.  — 

Division  de  l'auteur 214  à  218 

CHAPITRE  U. 

ANATOMIE  DU  SIÈGE  DES  nSTULES. 

Description  du  vagin.  —  Étendue,  direction,  forme,  volume, 
capacité,  dilatabilité.  —  Surfaces,  orifices.  —  Rapports. 
—  Cloisons  vésico-vaginale  et  recto-vaginale.  —  Coupes, 
mesures,  nature  du  tissu,  mouvements,  consistance.  — 
Diflërences  entre  les  parties  vésicale  et  vaginale.  Consé- 
quences pratiques.  —  Position  des  uretères,  rapports, 
mouvements.  Conséquences.  —  Structure  du  vagin , 
artères,  veines,  vaisseaux  lymphatiques,  nerfs.  Consé- 
quences pratiques  219  à  288 

CHAPITRE  III. 

ÉTIOLOGIE. 
Division 219 

FISTULES   CONGléNITALES. 

Généralités 2tS9 
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FISTULES    ACCIDENTELLES. 

A.  —  Fistules  iraumaiiques,  —  Causes.  —  Agents  vulnérants 
introduits  par  la  vessie.  —  Agents  vulnérants  dirigés 
d^avant  en  arrière.  —  Agents  vulnérants  opérant  par  le 
vagin.  —  Corps  étrangers.  —  Corps  piquants  ou  conton- 
dants. —  Opérations.  Taille.  Ponction  vésicale.  Incisions 
pour  combattre  Talrésie  ou  la  sténose  vaginales.  —  Coït. 

—  Manœuvres  obstétricales.  Appréciation  des  opinions 
opposées.  —  Accouchement  laborieux.  Causes  prédispo- 
santes. Causes  déterminantes.  Mécanisme.  Fistules  d*em- 
blée  ou  par  arrachement,  mécanisme.  Fistules  par  morti- 
fication ou  écrasement,  mécanisme,  régions  où  elles 
peuvent  s'établir,  leur  étendue,  leur  nombre.  —  Fistules 

par  contusion  abcédée.  —  Opinion  de  Diefienbach  .     240  à  261 

B.  —  Fistules  pathologiques.  —  Elles  sont  exceptionnelles. 

—  Suppurations  voisines.  —  Calculs  vésiraux. —  Ulcéra- 
tions vésicales.  —  Rétention  d'urine.  —  Ulcus  corrodens. 

—  Cancer;  tubercules.  —  Ulcérations  syphilitiques.  — 
Etat  puerpéral;  ulcères.  —  Statistiques  concernant  les 
causes  des  fistules 261  a  272 

CHAPITRE  IV. 

ANATOffllE  ET  PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUES. 

CONSIDERATIONS    GENERALES . 

Les  anciens  et  même  les  modernes  s*en  sont  fort  peu  occupés. 

—  Physiologie  pathologique  des  fistules  survenues  à  la 
suite  de  lésions  par  instruments  tranchants.  Causes  de 
rétablissement  définitif  de  ces  fistules.  Influence  de 
Turine.  Opinions  diverses.  Appréciation.  Mes  expériences. 

—  Pourquoi  les  infiltrations  urineuses  sont  rares.  —  Fis- 
tules provenant  de  déchirures.  —  Fistules  par  arrache- 
ment. —  Fistules  par  suite  de  contusions.  —  Fistules  par 
gangrène  d*emblée.  —  Fistules  par  gangrène,  suite  d'in- 
flammation. —  Fistules  par  ulcération.  —  Mécanisme 
histologique  de  la  formation  des  fistules  et  de  la  cicatri- 
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satîun   de  leurs   bords.   —  Anatomie  pathologique  du 
pourtour  et  des  environs  des  fistules 378  à  287 

SIÉGE^    FORME,    DIRECTION,    ETENDUE,     TRAJET, 

NOMRRE   DES   FISTULES. 

Siège  des  fiêiules.  —  Variable  suivant  les  causes.  —  Siège  des 
fistules  produites  par  raccouchement.  Fréquence  relative 
des  fistules  médianes  et  des  fistules  placées  en  d'autres 
endroits  des  organes  uro-génitani. Raisons  qui  font  varier 
le  siège  des  fistules  et  leur  fréquence  dans  certaines  ré- 
gions. —  Statistique  relative  au  siège  des  fistules.     .     287  à  295 

Forme  des  fistuies,  —  Influences  qui  déterminent  cette  forme. 
Forme  arrondie.  Forme  des  petites  fistules.  Formes  inso- 
lites. Ca  uses  de  ces  formes.  Fistules  infundibuliforraes.    295  a  299 

Direction  des  fisiuleê,  —  Fréquence  de  la  direction  transver- 
sale. Causes.  Fistules  obliques.  —  Statistique  concernant 
la  forme  et  la  direction  des  fistules 299  à  SOI 

Etendue  et  trajet  des  fistules.  —  Étendue.  Quelques-unes  ont 
une  étendue  à  peu  près  invariable.  —  Nombreuses  variétés, 
en  rapport  souvent  avec  celles  des  causes.  —  Raisons  de 
la  direction  ordinairement  transversale  des  grandes  fis- 
tules.—  Trajet  des  fistules.  Souvent  les  fistules  en  présen- 
tent peu  ou  point.  Il  est  surtout  bien  marqué  dans  les 
fistulettes.  Mécanisme  de  leur  formation.  —  Statistique 
relative  à  l'étendue  des  fistules SOI  à  S04 

Nombre  des  fistules,  —  Fréquence   des  fistules  uniques. 

Causes.  —  Fistules  multiples.  Causes  et  mécanisme.     S04  à  S06 

ÉTAT   DES   ORGANES   TOISINS    DES    FISTULES. 

État  de  la  vessie,  de  Turèthre.  Rareté  de  la  cjstite.  —  État 
du  vagin,  des  uretères.  Rareté  de  la  vaginite.  —  Etat  des 
grandes  lèvres,  du  périnée,  de  la  marge  de  l'anus  et  des 
régions  cutanées  voisines 106  4  812 

COMPLICATIONS   DES   FISTULES. 
Diflbrraités  du  bassin.  —  Obésité.  —  Coarctations  de  l'urè- 
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thre,  son  oblitération,  sa  destruction  partielle  ou  totale. 

—  Cystite.  —  Hernie  de  la  vessie  par  la  fistule,  son  mé- 
canisme. —  Adhérences  de  la  paroi  interne  de  la  vessie. 

—  Irrégularité  des  bords  de  la  fistule.  —  Ouverture  des 
uretères  sur  le  pourtour  de  la  fistule.  —  Rétrécissements 
et  brides  du  vagin.  —  Déviations,  hypertrophie,  oblitéra- 
tion, efiacement  du  col  utérin.  —  Adhérences  de  la  fistule 
aux  os.  —  Adhérences  des  organes  voisins,  suites  de  péri- 
tonite. —  Vaginite.  —  Cystocèle.  —  Calculs  urinaires,  con- 
crétions lithiques.  —  Végétations  dans  le  vagin  et  à  son 
entrée.  —  Multiplicité  des  fistules.  —  Grande  étendue  des 
fistules.  —  Fistule  recto-vaginale  concomitante.  —  Rup- 
ture du  périnée.  —  Chute  du  rectum,  constipation.     SIS  à  826 

CHAPITRE  V. 

SYMPTOMATOLOGIE. 

Divbion S27 

SYMPTÔMES  DES  FISTULES  EN  VOIE  DE  FORMATION. 

Symptômes  des  fistules  produites  par  instrument  tranchant, 
piquant,  par  déchirures  ou  arrachement.  Hémorrhagie, 
perte  d*urine.  —  Symptômes  des  fistules  produites  par 
contusion  ou  écrasement.  Mode  d'établissement.  État  de  la 
miction.  Époque  de  Tapparition  de  l'incontinence.  Statis- 
tique sur  cette  époque 827  à  880 

SYMPTÔMES  DES  FISTULES  CONFIRMEES. 

Écoulement  de  l'urine  par  le  vagin,  symptôme  essentiel. 
Variations  dans  le  mode  d'écoulement  par  suite  de 
l'étendue  et  de  la  position  de  la  fistule;  causes  de  ces 
variations;  mode  d'écoulement  particulier  dans  le  cas  de 
fistule  urétérale;  mode  d'écoulement  particulier  par  suite 
de  l'influence  des  organes  voisins  ;  influence  de  la  présence 
d'une  hernie  vésicale  ;  modifications  de  l'incontinence  par 
suite  de  dispositions  particulières  du  vagin,  des  os  du  bassin 
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nu  des  parties  molles  Toîsînes  ;  possibilité  d*oriner  encore, 
mais  avec  douleur  ;  rot  résical.  —  Influence  de  la  fislulesnr 
la  constipation,  la  menstruation  et  la  grossesse  ;  causes  des 
diflërences  observées  à  cet  égard;  résumés  d'observations 
relatives  à  ces  diflërences.  —  Eflets  de  la  fistule  sur  la 
santé  générale;  causes  de  ces  eflets 3S0  à  1146 

CHAPITRE  VI. 

DIAGNOSTIC. 

Diagnostic  des  différentes  incontinences  ;  moyens  d'éviter 
les  erreurs.  —  Diverses  manières  de  constater  directement 
l'existence  des  diflërentes  fistules  ;  inspection  simple,  spé- 
culum; sonde  introduite  dans  la  vessie;  usage  du  stylet; 
oblitération  momentanée  du  méat  urinaire  combinée  avec 
un  eflbrtde  miction  ;  injections  colorées  dans  la  vessie.  — 
Diagnostic  des  fistules  urétérales.  —  Difficultés  du  dia- 
gnostic dans  le  cas  de  certaines  dispositions  particulières 
du  vagin;  erreurs  grossières  qui  ont  été  commises  .     847  à  S54 

CHAPITRE  VII. 

PRONOSTIC. 

Il  est  beaucoup  plus  favorable  aujourd'hui  qu'autrefois.  — 
La  fistule  amène  rarement  la  mort.  —  Guérison  spon- 
tanée ;  elle  est  assez  rare.  —  Diflerence  de  la  curabilité 
des  fistules  par  suite  de  leur  siège,  de  leur  grandeur  et 
de  leur  ancienneté.  —  Influence  des  complications  sur  le 
diagnostic.  —  La  guérison  d'une  fistule  est  ordinairement 
définitive 855  a  862 

CHAPITRE  VIII. 

TRAITEMENT. 

Généralités.  —  Divisions 868  à  867 

51 
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PROPHYLAXIE    ET    TRAITEMENT    DES    FISTULES 
EN   VOIE    DE    l^ORHATION. 

Prophylaxie  proprement  dite.  —  Traitement  préventif  des 
fistules  non  produites  par  raccouchement.  —  Traitement 
préventif  des  fistules  produites  par  raccouchement; 
suture,  cathétérisme,antiphIogistiques,  injections,  moyens 
unissants,  cathérétiques.  —  Contre-indications  •     .     867  à  S72 

TRAITEMENT    DES    FISTULES    CONFIRMIÉES. 

TRAITEMENT  CURATIF. 
TRAITEMEirr   MEGANK^UB   OU   DfaBLlYATlP. 

Principes  sur  lesquels  il  est  fondé.  —  Positions,  apprécia- 
tion. —  Tamponnement,  appréciation.  —  Gathetérisme, 
appréciation.  —  Autres  moyens  autrefois  proposés.     872  à  880 

TRAITEMEIIT   CniRURGlGAL. 

Généralités 88 

TRAITEMENT  GBIRUIIGICAL    PBIUGIPAL, 

Époque  qu'il  faut  clioisir  pour  l'appliquer. 

Époque  a  choisir  au  point  de  vue  de  la  possibilité  de  la  £^ué- 
rison  spontanée.  Opinions  des  auteurs.  —  Époque  qu'il 
faut  préférer  au  point  de  vue  des  conditions  favorables  à 
la  réussite  de  l'opération .  Opinions  diverses  des  opérateurs. 
Critérium  propre  à  faire  apprécier  Tépoque  convenable.  — 
Il  faut  choisir  un  moment  où  la  patiente  est  en  parfaite 
santé.  —  Peut-on  opérer  pendant  les  menstrues  et  la  gros- 
sesse?  881  à  887 

Préparation  à  l'opération. 

A,  Préparation  éloignée. 

Guérir  les  complications.  —  Maladies  concomitantes.  — 
Rétrécissements  uréthraux.  —  Sténoses  du  vagin;  dangers 
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des  opérations  qa*elles  réclament  et  précautions  à  prendre. 
—  Occlusion  on  destruction  de  Turèthre;  moyens  d*y 
remédier,  appréciation.  —  Oblitération  du  col  utérin; 
conduite  à  tenir,  opinions  de  différents  opérateurs;  dis- 
tinctions à  établir  dans  les  indications,  d*après  les  différents 
états  de  la  matrice  et  les  phénomènes  qui  les  accompa- 
gnent   887  à  897 

B.  Préparation  prochaine. 

Conduite  de  beaucoup  de  chirurgiens.  —  Beaucoup  de 
traitements  préparatoires  sont  inutiles  et  nuisibles;  pour- 
quoi?        897  à  401 

C  Préparation  immédiate. 

Différentes  positions,  leurs  avantages  et  leurs  défauts  au 
point  de  vue  opératoire  ;  appréciation  de  leurs  propriétés. 
—  Chloroformisation  ;  elle  offre  des  inconvénients  et  peu 
d'avantages.  —  Moyens  de  rendre  la  fistule  accessible; 
c*est  Tabsence  de  ces  moyens  qui  a  rendu  autrefois  les 
fistules  si  difficiles  à  guérir;  supériorité  du  spéculum  de 
M.  Sims,  immenses  progrès  qu'il  a  fait  faire  au  traitement 
des  fistules;  ses  propriétés.  Éclairage  du  vagin.  Abaisse- 
ment du  col  utérin  par  le  procédé  de  Jobert  et  de  M.  Simon , 
instruments  dilatateurs,  spéculums  restant  en  place  sans 
y  être  maintenus  par  àes  aides;  appréciation.  Moyens 
d'exploration  indiqués  par  M.  Yernenil  ;  autres  moyens  ; 
ceux  dont  je  me  suis  servi 401  à  41 8 

Traitement  par  agrandissement  de  la  fistule. 

Idées  sur  lesquelles  il  est  basé.  —  Discussion,  apprécia- 
tion      418  à  423 

Traitement  par  oblitération. 

TralICBieBS  par  •Ullér«tf«B  «Irccte. 

OUiléralion  nëdiale. 
Cauiériêation.  —  Résultats  contradictoires  obtenus  par  dif- 
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fércnts  operateurs.  —  Étude  de  son  mode  d*Action  sar  les 
fistules;  elle  réassit  mieux  dans  les  petites  que  dans  les 
grandes. —  Moyens  et  agents  eraplciyés  pour  la  mettre  en 
usage;  différentes  manières  d*agir  sur  la  fistule  au  moyen 
de  ces  agents  ;  mode  d'action  de  ces  différents  agents.  — 
Époque  où  il  faut  pratiquer  la  cautérisation.  —  Objec- 
tions contre  ]a  cautérisation  ;  appréciation.  —  Résultats 

que  j*en  ai  obtenus 42S  à  43-4 

Scarification,  —  N*a  plus  de  raison  d'être  aiijourd*hui.     43-4  à  435 
liugination,  —  Résultats.  —  Abandonnée  de  nos  jours.     435  à  436 

Oblitération  mixte. 

Son  origine.  —  Moyens  unissants  combinés  aux  différents 
modes  d'avivement.  —  Moyens  unissants  agissant  par  Tin- 
térieur  de  la  vessie.  —  Moyens  unissants  appliqués  par  le 
vagin.  —  L'oblitération  mixte  a  quelquefois  réussi.  Ses 
avantages  et  ses  inconvénients    .......     436  à  438 

Oblitération  immédiate. 

I«  Autoplastie. 

Peu  usitée  aujourd'hui.  —  Autoplastie  par  la  méthode  in- 
dienne. — Autoplastie  par  la  méthode  de  Gelse.  Autoplastie 
par  glissement.  —  Appréciation 438  a  440 

â*  Suture. 

A.  Considérations  générales. 

Son  importance.  —  Il  ne  faut  point  y  mettre  de  précipita- 
tion. Raisons  de  ce  précepte.  Durée  de  mes  opérations. 
—  Il  ne  faut  pas  se  décourager  après  les  échecs.  Nombre 
d'opérations  que  j'ai  pratiquées  pour  les  différentes  fistules 
que  j'ai  eues  à  traiter.  —  Il  faut  se  ménager  un  nombre 
suffisant  d'aides  intelligents.  —  Dispositions  préparatoires 
à  prendre 440  à  448 

H.  Avivement, 

N'a  été  bien  indiqué  qu'à  partir  de  Jobert. —  On  l'a  exécuté 
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de  trois  manières  principales  :  1*  A  (raTers  toute  la  cloison 
vésico-Taginale;  2*  aux  dépens  du  Tagin  seul;  %"  au 
moyen  de  lambeaux.  Appréciation  de  ce  dernier  mode, 
qui  est  à  peu  près  abandonné.  —  Il  n*j  a  plus  aujour- 
d'hui en  présence  que  les  aTÎTcments  en  entonnoir  profond 
et  en  entonnoir  évasé.  Appréciation  du  premier  de  ces 
avivements  employé  et  défendu  par  M.  Simon.  Examen  de 
Fargumentation  de  ce  chirurgien.  Ses  principes  fonda- 
mentaux sont  inattaquables.  Conditions  qui  modifient  les 
propriétés  iarorables  de  TaTiTement  de  H.  Simon  :  il 
intéresse  la  Tcssie  ;  il  enlève  une  grande  quantité  de  tissu 
de  cicatrice  dont  l'ablation  n'est  pas  indispensable.  Effets 
de  cet  avivement  sur  le  vagin,  d'après  M.  Simon  :  il  n*j  fait 
pas  de  pli  et  ne  le  tend  pas  au  même  degré  que  l'a  vivement 
en  entonnoir  évasé  ;  il  présente  une  surface  d'affrontement 
moindre,  mau  s'adaptant  mieux  et  plus  complètement 
que  celle  de  Pavivement  aigu.  Ces  assertions  ne  sont  pas 
exactes  :  effets  réels  de  l'adaptation  des  deux  espèces  de 
surfaces.  L'a  vivement  de  M.  Simon  force  à  faire  passer  la 
suture  dans  la  vessie.  Conclusions.  —  Direction  à  donner 
à  l'avirement.  Avivement  an téro -postérieur,  transversal, 
courbe  et  de  différentes  autres  formes  exigées  par  les  varié- 
tés de  configuration,  de  nombre  et  de  siège  des  fistules.  Di- 
rection de  l'avivemeiit  sur  Turèthre.  Directions  exigées  par 
les  adhérences.  Direction  à  donner  à  l'a  vivement  pratiqué 
sur  le  col  utérin.  —  Exécution  de  l'a  vivement.  Incisions 
limitantes  préalables;  autres  moyens  de  circonscription. 
Moyens  de  n'être  pas  gêné  par  le  bourrelet  vésical.  Eu- 
droits  par  où  il  faut  commencer  l'avivement.  Soulèvement 
des  bords;  ténaculuiu,  pinces  à  dents,  différentes  autre» 
pinces.  lustruinents  destinés  à  faire  l'abrasion  des  bords  : 
lénotomes,  ciseaux;  leur  utilité  relative,  forme  de» 
fiscaux,  différentes  espèces.  Forme,  étendue  et  profoiw 
deur  de  l'avivement.  Tissus  qui  peuvent  servir  à  ravi%'c- 
ment  :  bourrelets  hypertrophiques,  col  de  la  matrice.  — 
Difficultés  et  obstacles  qui  peuvent  compliquer  l'avivement. 
Tissus  irréguliers,  coriaces;  fissures,  infundibulums; 
fistules  doubles,  conduite  à  tenir;  trajets  sinueux,  avive- 
ment qui  leur  convient;  adhérences,  diflbrultcs  qu'elles 
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engendrent;  liémorrhagîe ,  endroits  où  elle  est  la  plus 
commune,  moyens  d'être  moins  gêné  par  elle;  hémor- 
rhngie  en  nappe,  usage  des  éponges.  Ouverture  des  ure- 
tères sur  les  bords  de  la  fistule  ;  suites  possibles  de  cette 
complication ,  moyens  de  les  éviter,  opération  proposée 
par  Fauteur.  Fistules  urctéro-vaginales  directes,  moyens 
proposés  pour  les  traiter. — Quels  sont  les  endroits  du  vagin 
qui  sont  le  plus  douloureux  pendant  Ta  vivement?  .     448  à  489 

C  Suture. 

Anciennes  sutures.  Elles  sont  abandonnées  pour  la  plupart. 
Leurs  imperfections.  —  Caractères  de  la  double  suture  et 
de  la  suture  simple.  Suture  de  rapprochement  et  suture 
d'ajustement,  de  M.Simon.  Inconvénients  de  la  suture  de 
rapprochement.  —  Direction  à  donner  à  la  réunion.  Elle 
doit  être  conforme  à  celle  de  Tavivcment  et,   autant 
que  possible,  suivre  une  seule  ligne.  Exceptions  a  cette 
règle;  formes  diverses  à  donner  exceptionnellement  à  la 
ligne  de  réunion.  —  Forme,  volume  et  direction  des 
aiguilles;  raisons  qui  doivent  déterminer  le  choix  qu*il 
faut  en  faire.  Porte-aiguilles  de  différentes  formes,  leur 
valeur  relative.  Porte -aiguille  fixé  à  Taiguille,  aiguilles 
creuses;  inconvénients.  Crochets  aigus,  pinces  à  dents 
pour  saisir  les  lèvres  de  la  fistule  au  moment  du  passage 
de  Faiguille.  Trajet  que  doit  suivre  l'instrument  dans  les 
chairs.  Endroit  où  il  faut  introduire  les  points  de  suture. 
Distance  à  laquelle  il  faut  les  placer  Tun  de  l'autre.  Symé- 
trie des  points  de  suture  dans  les  deux  lèvres;  exceptions 
à  cette  symétrie.  Faut-il  traverser  ou  non  les  deux  lèvres 
isolément?  Passage  des  points  relativement  à  l'isthme  avivé 
des  fistules  doubles.  Moyens  d'éviter  l'introduction  des 
points  de  suture  dans  la  vessie.  Extraction  des  aiguilles, 
moycnsadjuvants,  direction  a  donner  au  mouvement  d'ex- 
traction. Extraction  des  fils,  moyens  de  la  pratiquer  dans 
une  bonne  direction.  Moyens  d'empêcher  l'embrouille- 
ment des  fils.  —  Choix  de  la  suture  organique  ou  inor- 
ganique. Suture  métallique.  Discussions  sur  son  mérite 
comparé  à  celui  des  sutures  organiques.  Appréciation  dés 
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qualités  des  fils  mëtalliqaes;  idées  que  lears  partisans  se 
font  de  ces  qualités  ;  opinions  exprimées  a  cet  égard  par 
leurs  adversaires.  Analyse  de  leurs  propriétés  :  ils  sont 
supérieurs  aux  autres  fils  comme  substance  et  comme 
surlace;  ils  le  sont  encore  au  point  de  Tue  de  la  fixité  de 
leur  forme  et  de  leur  volume;  mes  expériences  sur  leurs 
propriétés;  leur  inextensibilité  et. leur  imperméabilité; 
comme  agents  de  traction  et  de  striction  ils  perdent  leurs 
avantages,  mes  expériences  sur  ce  sujet.  Conclusions. 
Conditions  dans  lesquelles,  dans  la  pratique,  ils  sont  plus 
ou  moins  utiles  que  les  autres  agents  de  suture.  Méca- 
nisme suivant  lequel  les  fils  traversent  les  tissus  :  pression 
et  ulcération  ;  différences ,  sous  ce  rapport,  entre  les  fils 
organiques  et  les  fils  inorganiques.  Épaisseur  qu*il  con- 
vient de  donner  aux  différents  fils.  Différence  de  l'action 
des  deux  espèces  de  fils  comme  moyens  de  rapprocbe- 
ment  et  de  maintien  fixe  des  lèvres  de  la  plaie.  Inconvé- 
nients des  fils  métalliques  au  point  de  vue  des  pansements. 
Appréciation  des  pansements  en  général.  Conclusions 
générales  relativement  aux  fils  métalliques.  Comparaison 
des  fils  d*argent  avec  les  fils  de  fer.  —  Comment  faut-il 
passer  les  fils  d'argent  à  travers  les  lèvres  de  la  plaie? 
Moyens  d'éviter  Tarrét  du  fil  à  l'entrée  du  point  de 
suture;  mon  presse-fil.  Moyen  d'empêcher  le  passage  du 
fil  au  delà  de  l'ouverture  de  sortie.  —  Il  ne  faut  ordinai- 
rement passer  qu'un  fil  simple.  —  Différentes  manières 
de  fixer  les  fils.  Défauts  de  la  suture  en  bouton,  des  cram- 
pons, des  sutures  moniliformes,  des  tubes  de  plomb. 
Torsion  des  fils.  Ajusteurs.  Quel  est  le  degré  de  striction 
qu'il  faut  donner  aux  fils.  Moyen  exceptionnel  de  M.  Sims 
pour  fixer  les  fils.  Moyens  employés  pour  exécuter  la  tor- 
sion :  instrument  de  Coghill;  pince  à  bec  de  cane  de 
M.  Sims,  manière  de  s'en  servir,  précautions  a  prendre. 
Renversement  des  fils  à  plat  après  la  torsion.  —  Compli- 
cations qui  peuvent  contrarier  l'exécution  de  la  suture. 
Accidents  qui  me  sont  arrivés.  —  Appréciation  des  inci- 
sions libératrices.  —  Époque  à  laquelle  il  fsiut  enlever 
les  fils.  Différences  à  établir  sous  ce  rapport,  suivant  le 
siège  de  la  suture  et  la  nature  des  fils.  Résultats  de  la 
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suture  à  répoquc  de  l'enlèyement  des  fiis.  Manière  de 
pratiquer  cet  enlèTemcnt 489  a  5S9 

l>.  Traitement  consécutif. 

Pratiques  diverses.  —  Position  à  donner  h  la  femme.  Liberté 
absolue  permise  dans  ses  mouvements;  a])précîatîon  de 
la  liberté  absolue  de  la  locomotion;  application  de  cette 
appréciation  aii  traitement  consécutif  de  la  fistule.  — 
Cathétérisme.  Idées  sur  lesquelles  on  a  fondé  Tindication 
fie  son  application.  Appréciation  de  ses  effets.  Cabété- 
risme  intermittent.  Instruments  employés  pour  pratiquer 
le  cathétérisme;  qualités  qu'ils  doivent  posséder.  Manières 
<le  fixer  les  cathéters  et  de  les  nettoyer.  Durée  du  décu- 
bitus et  du  cathétérisme  dans  les  cas  de  fistules  que  j*ai 
traites.  Particularités  présentées  dans  ma  pratique  par 
le  cathétérisme.  —  Régime  des  opérés  en  général  ;  effets 
du  régime  anglais;  application  de  ce  régime  aux  opérées 
de  la  fistule.  —  Maintien  de  la  constipation  par  la  mor- 
phine. Durée  de  la  constipation  chez  mes  opérées.  — 
Ëpoque  où  elles  se  sont  levées  et  où  elles  ont  commencé  a 
uriner  spontanément 589  à  S56 

E,  Suites  de  l'opération;  accidents  consécutifs;  résultats* 

• 

Rareté  de  suites  fâcheuses  après  l'opération.  —  Incommo- 
dités légères.  Rareté  des  ténesmes  consécutifs;  leurs 
causes  quand  ils  se  montrent;  leurs  résultats.  —  Mode 
d'évacuation  et  qualité  des  urines  après  Topération.  — 
Rareté  des  hémorrhagies  consécutives;  moyens  à  y  opposer. 
—  Influenix*  de  l'opération  sur  l'état  général  des  malades. 
Idées  fausses  que  peuvent  se  fttire  les  femmes  sur  les 

•  modifications  survenues  dans  les  fonctions  de  la  vessie.  <— 
Persistance  de  l'incontinence;  .ses  différentes  causes; 
l'absence  d'une  portion  d'urèthre  ne  la  détermine  pas 
nécessairement.  —  Besoins  fréquents  d'uriner;  leurs 
causes.  — Rétention  d'urine;  causes.  Hydronéphrose  ré- 
sultant de  l'oblitération  de  l'uretère;  ccrnséquences.  — 
Modifications  du  vagin  peu  importantes.  —  Effets  de  l'in- 
carcération du  col  utérin  dans  la  vessie  ;  menstruation 
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par  la  Teaûe.  —  Calculs  urinaîres;  circonstances  ou  ils 
peuvent  se  produire.  — '  Persistance  de  pertnis  fistiileux  ; 
iraitenient.  —  Mcidififrationsdans  les  environs  de  la  vulve  ; 
accidents  qui  peuvent  s*y  produire  insidieusement.  — 
Maladies  intercurrentes.  —  Etal  de  la  région  de  la  fistule 
considérée  longtemps  après  la  guérison.  —  Permanence 
ordinaire  de  la  guérison  malgré  les  maladies  ultérieures 
du  vagin,  les  grossesses  et  les  acroucliements.  —  Statis- 
tique des  résultats  obtenus  par  les  différentes  méthodes  ; 
causes  de  ses  imperfections.  —  Statistique  de  Jobert. 
Autre  statistique  de  JoberL  —  Statistique  de  M.  Sims.  — 
Statistique  de  M.  Boieman.  —  Statistique  de  M.  Simon.  — 
Statistique  de  M.  Scliuppert.  —  Statistique  de  Fauteur.     557  à  587 

TnaieaMMt  par  •bUCéffatlMi  laJIrrrte. 


En  quoi  il  consiste.  Son  origine.  Idées  des  diflerenls  prati- 
ciens concernant  sa  valeur.  —  L*indication  de  sim  nsage 
est  plus  rare  qu'on  ne  Ta  cru.  Circonstances  qui  l'exigent 
et  qui  sont  relatives  à  l'étendue,  à  la  situation,  aux  con- 
nexions, à  l'inarcessibiJité  des  fistules ,  aux  échecs  mul- 
tipliés, aux  accidents  consécutifs  à  l'opération,  aux  con- 
venances fiersonnelles.  —  Règles  qui  doivent  présider  à 
S4in  exécution.  —  Occlusion  transversale;  où  elle  peut  être 
pratiquée.  —  llystérokleisis.  Facilité  de  son  exécution  et 
innocuité  de  son  usage  ;  ses  effets,  son  efficacité  dans  les 
fistules  vésicales  cervico-utérines  et  cerviro- utero- vagi- 
nales profondes  ;  son  inefficacité  dans  les  fistules  urélcrales 
cervici>-utérines,  sauf  quand  elle  est  empluvée  cuuiiiie 
moyen  de  diagnostic.  —  Kol|H)kleisis.  Kolpokleisis  pra- 
tiqué à  la  voûte  vaginale;  rirconslances  favorables  qui 
en  accompagnent  Teniploi;  inr«invénients.  Kol|>oLlei»i> 
pratiqué  sur  le  corps  du  vagin  ;  particularités  favorable*» 
à  son  usage;  la  réunion  doit  y  être  transversale.  KolfMi- 
kleisis  à  l'orifice  vulvaire  du  vagin  ;  les  conditions  y  de- 
viennent mauvaises  pour  l'opération  ;  raisons  qui  ont  fait 
échouer  Vidal  après  l'oblitération  verticale  de  cette  région  ; 
circonstances  désavantageuses  qui  se  montrent,  aussi  bien 
après  l'oblitération  transversale  qu'après  l'occlusion  ver- 
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ticale.  —  Occlusion  partielle  ou  oblique.  —  Conséquences 

et  suites  de  l'occlusion  vaginale  .     .  « 587  a  601 

TBAITEMEBIT   CHUIUBGICAL    COMPLilIBITAIRB. 

Indications.  —  Rétention  d'urine,  causes, moyens  d'y  remé- 
dier. —  Incontinence  d'urine,  causes,  traitement.  — 
Incontinence  d'urine  par  suite  de  la  disparition  du  canal 
uréthral  ;  opinions  des  anciens  chirurgiens  sur  cette  com- 
f)Hcation;  tentatives  modernes  ayant  pour  but  d'y  remé- 
dier. H.  Baker- Brown  pratique  à  différentes  reprises 
un  nouvel  urèthre  ;  résultats  avantageux  indiqués  comme 
ayant  suivi  cette  opération  ;  expériences  de  l'auteur  à  ce 
sujet;  sa  manière  de  procéder  à  Topération;  résultats 
qu'il  a  obtenus.  Il  cherche  à  remédier  à  leur  imperfection 
par  l'emploi  d'un  appareil  ;  description  de  l'appareil  ;  suites 
de  son  application.  —  Opérations  de  complaisance; 
exemple  tiré  de  la  pratique  de  M.  Simon  .     .     .  601  a  610 

TRAITEMENT  PALLIATIF. 

Rareté  de  la  nécessité  de  son  emploi.  —  Genre  de  fistules  qui 
l'exigent.  —  Différentes  manières  de  l'employer;  inconvé- 
nients. Appareils  inventés  pour  le  traitement  palliatif. 
Moyens  palliatifs  les  plus  simples  et  les  plus  utiles.  —  Idée 
d'un  nouvel  appareil  agissant  suivant  un  mécanisme  par- 
ticulier   610  à  6U 


TROISIEME  PARTIE. 


EXAMEN   PRATIQUE   ET   CLINIQUE. 


FAttLS 


PREMIÈRE  OBSERVATION.  — FisTCLB  vésico-vagiiiale  simple. 
—  Une  opération  par  la  suture  américaine.  —  Gué- 
rison 615  à  621 

DEUXIÈME  OBSERVATION.  —  fistule  vémco-vaginale  simple. 
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—  Une  opération  par  la  méthode  de  Jobert.  —  Deux 
opérations  par  le  procédé  de  H.  Boieman.  —  Une  opé- 
ration par  ce  procédé  modifié.  —  Insuccès.  —  Une  opé- 
ration d'après  la  méthcide  de  M.  Sims.  —  Gnérison.     621  à  627 

TROISIÈME  OBSERVATION.  —  arox  risrcLcs  Ttsico-VAGiif albs. 

—  Une  opération  par  la  suture  américaine.  —  Gué- 
rison 628  à  632 

QUATRIÈME  OBSERVATION.  —  taille  VAcmo-TtsicALs  psa- 

TlQOtB  POCt    CH   CALCCL    CtIVAltK.  FISTCLE    TtSICO-TAClHALK 

C01I8ÉCCTITB.  —  Une  opération  par  la  suture  américaine. 

—  Gnérison 6S2à636 

CINQUIÈME  OBSERVATION.  —  cloaqcb  cbo-cé^ital  ftiioBHE. 

—  FISTULE  caftTiBiHTACiif  ALE.  —  Quatre  opérations  par  la 
suture  américaine.  —  Occlusion  totale  avec  permanence 
d'un  pertnis.  —  Erjsipèle  gangreneux  épidémique.  — 
Mort. —  Autopsie 636  à  649 

SIXIÈME  OBSERVATION.  —  fistcle  tésico-vagiiiale.  — 
Nombreuses  opérations  pratiquées  sans  succès  par  d*an- 
ciens  procédés.  —  Guérison  après  une  opération  faite 
d'après  la  méthode  américaine 649  a  655 

SEPTIÈME  OBSERVATION.  —  ctAiisE  fistclb  Ttsico-TACiiiALB. 

—  Deux  opérations.  —  Formation  d'une  nouTelle  fistule 
vésieale  cervico-ntérine.  — Hémorrhagies.  —  Persistance 

d'un  petit  pertnis 655  à  663 

HUITIÈME  OBSERVATION.— riSTCLETÉsico-TAGiSALE  se  bas- 

TOUS  SB  LA  VESSIE.  —  Une  opération.  —  Guérison     •     663  à  666 

NEUVIÈME  OBSERVATION.  —  tistclb  Ttsico-VACsiif  ale;  abbé- 
BE1ICES  Acx  PABois  PELTIL55ES.  —  Une  Opération.  —  Gué- 
rison   666  à  671 

DLKIÈME  OBSERVATIO^N.  —  fistcle  Ttsico-VAciiiALB.  —  Une 

opération.  —  Guérison 671  à  673 

ONZIÈME  OBSERVATION.  —  fistclb  TtsicALE  cebtico-gtébo- 

v%Gi^ALE  pBOFoiiDB.  —  Dcux  opératious.  —  Guérison.     673  à  679 

DOUZIÈME  OBSERVATION.  —  fistiilb  vEsicalb  ceetico-vb*- 
TBBo-VAGiHALB.  —  ABBftBEifCKS.  —  Trois  Opérations.  —  Rhu- 
matisme articulaire.  —  Guérison 679  à  689 

TREIZIÈME  OBSERVATION.  —  fistclb  Ttsico-VAciiiALE.  — 
oblitebatios  dc  col  iTtBix.  —  Uoc  opération.  —  Gué- 
rison   689à693 


—  010   - 


FACCf. 


QUATORZIÈME  OBSERVATION.  --  double  fistolb  vtsico- 

VAGINALE.  —  Une  opération.  —  Gnérison  ....     69S  à  697 

QUINZIÈME  OBSERVATION.  —  pistoliî  vésico-vaginale.  — 
oBLiTifcRATioN  DU  COL  VTÉRiii.  —  Opération.  —  Guérison.  — 
Déchirure  de  la  cicatrice.  —  Nouvelle  opération.  — 
Guérison 697  à  702 

SEIZIEME  OBSERVATION. —  fistule  vAmcalb  cervico-vtEiiiiie 

PROFuifOE.  —  Une  opération.  —  Guérison  ....     702  à  706 

DIX-SEPTIÈME  OBSERVATION.  —  fistule  vésico-vaginalk. 

—  Une  opération.  —  Guérison 706  à  708 

DIX-HUITIÈME  OBSERVATION.  —  fistule  vesicale  ceivico- 

uRtTHRo-VAGiiiALE.  —  Huit  Opérations.  —  Autoplastie  par 
inclinaison  d*un  lambeau  vaginal.  —  Insuccès.  —  Établis- 
sement d*un  nouveau  canal  de  l'urèthre.  —  Nouvelle 
opération.  —  Guérison  avec  miction  imparfaite  .  .  709  à  7S5 
DIX-NEUVIÈME  OBSERVATION.  —  cloaque  uro-génital.  — 
Trois  opérations.  —  Établissement  d*un  nouvel  urètbre. 

—  Deux  nouvelles  opérations.  —  Guérison  avec  miction 
imparfaite 736  à  752 

VINGTIÈME  OBSERVATION.  —  fistule  vésicale  cervico- 
uTtRiifE  profonde.  —  Uuc  Opération  par  hystérokleîsis.  — 
Cessation  de  Tincontinence  avec  persistance  d*un  pertuis. 

—  Écoulement  des  règles  par   la  vessie.  —  Grossesse 
consécutive.  —  Expulsion  du  fœtus  par  la  vessie.  .     752  à  760 

VINGT  ET  UNIÈME  OBSERVATION.  —  fistule  vésico-vagi- 

!lALe.     OBLITÉRATIOIV     DU     COL     UTERIN.     OUVERTURE    DLS 

URETÈRES    SUR    LES    BORDS     DE    L\     FISTULE.    ADHERENCES.    

Deux  opérations.  —  Insuccès 761  à  770 

VINGT-DEUXIÈME  OBSERVATION.  —  grande  fistule  vésico- 
VAGiNALE.  —  ADHERENCES.  —  Une  Opération.  —  Guérison, 
mais  sans  possibilité  d^uriner  spontanément  •  .  .  770  à  777 
VISGT-TROISIÈME  OBSERVATION.  —  fistule  vésicale  cer- 
vico-uTÊRiNE.  —  Une  opération  par  hystérokleîsis.  —  Gué- 
rison de  la  fistule.  —  Péritonite  consécutive.  —  Mort.  777  à  784 
VINGT  -  QUATRIÈME  ET  DERNIÈRE  OBSERVATION.  — 

CLOAQUE    VÉ9IC0-VAGINAL.   —   CUHHUNICATION     DIRECTE     ENTRE     LA 
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